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ADVERTÊNCIA 

Todos  os  dados  estatísticos  deste  volume  se  referem 
ao  anno  de  191 6  e  provêm  das  estradas  de  ferro 
pertencentes  á  União,  por  ella  fiscalizadas,  e  de  algumas 
concedidas  pelos  Estados,  com  excepção  dos  primeiros 
quadros,  onde  se  encontra,  de  modo  completo,  a  relação 
de  todas  as  estradas  de  ferro  em  trafego,  construcção 
e  com  estudos  approvados  na  Republica,  em  31  de 
dezembro  de   191 7. 


1938 


ÍNDICE 


PAGS. 

Quadro  da  viação  férrea  da  Republica  em  31  de  dezembro  de  1916 VII  a  XIX 

Nota XXI 

Secção  das  Estradas  era  Tr.ifego  e  Estatística XXIII  a  XXXIII 

Resumo  dos  quadros  1  a  28 .   .     .     .     ■ XXXV  a  LI1I 

Errata "...  LV  e  LVI 

Quadro  n .  1  —  Extensão  e  capital  garantido 1  a      9 

»        »   2  —  Garantia  de  juros,  em  1916 10 

»        »   3  —  Custo  e  capital  das  companhias  concessionarias 12  a    13 

,,        »   4  —  Despeza  de  fiscalização  e  auxílios  prestados  ás  companhias  .     .  li  a    15 

»        »    5  —  Condições  technicas 16  a    21 

»        »   6  —  Via  permanente 22  a    27 

»        »   6  A  —  Obras  de  arte.  Edifícios  e  dependências 28  a    33 

»        »   7  —  Estações,  posição  kilometrica,  altitude  e  data  da  inauguração  .  34  a    82 

»        «8  —  Material  rodante  effectivo  em  31  de  dezembro  de  1916    ...  83  a    89 

»        »   8  A  —  Idem 90  a    05 

»        »    9— Especificações  das  locomotivas  existentes  em  31  de  dezembro  de  1916  96  a  106 

„        „  io  —  Procedência  do  material  rodante 107  a  113 

»        »  11 — Pessoal  existente  em  31  de  dezembro  de  1916  ......  114  a  119 

»        »  12  -3^assageiros_transportados — 120  a  125 

»        »  13  — JJagagens,  encommendas  e  animaes 126  a  131 

»        »  li  —  Detalhe  Co  movimento  de  passageiros,  animaes  e  telegrammas.  132  a  137 

»        »  15  —  Mercadorias  transportadas ~—12&.jL  143 

»        »  16  —  Detalhe  das  bagagens,  encommendas  o  mercadorias  ....  ' — 144  a  149  *• 

»        »  17  —  Numero   e  percurso  dos  trens  e  das  locomotivas 150  a  155 

»        >>  18  —  Percurso  dos  vehiculos  e  consumo  de  combustível  e  lubrificantes  156  a  161 

»        »  19  —  Detalho  do  percurso  dos  vehiculos  em  serviço  do  trafego.     .     .  162  a  167 

»        »  19  A  —  Detalhe  do  percurso  dos  vehiculos  em  serviço  não  remunerado.  168  a  173 

»        » 20  —  Receitas  totaes 174  a  179 

»        » 21  -  Receitas  médias 180  a  185 

»        » 22  —  Despezas  totaes 186  a  194 

»        » 23  —  Despezas  médias 195  a  201 

»        » 24  —  Resultados  do  trafego 202  e  204 

»        »  25  —  Principaes  dados  estatísticos  relativos  a  dois  annos  consecutivos  205  a  211 

» 26  -  Idem •     •     •     •     •  212  a  217 

»        »27  —  Substituição  do  material  da  via-permanente  e  do  telegrapho     .  218  a  223 

»        »  28  —  Accidentes 224  a  229 


t 


VIAÇÃO   FÉRREA   DA   REPUBLICA   DOS   ESTADOS   UNIDOS    DO    BRASIL 

EM    31   DE   DEZEMBRO   DE    1917 


.    ■;■                                                 .        -    ■          -            - 

EXTENSÃO  EM  KILOMETROS 

DESIGNAÇÃO    DAS   ESTEADAS 

Em  trafego 

Em 
construcção 

Com   estudos 
approvados 

Total 

I  —   DE     PROPRIEDADE     E     ADMINISTRAÇÃO     DA     UNIÃO 


S.  Luiz  a  Caxias  —  Bitola  de  1",00 

Coroatá  ao  Tocantins  —  Bitola  de  lm,00.    .    . 
Rede  Ceará  IMauhy  (2)  —  Bitola  de  lm,00    .  . 

Baturité 

Fortaleza  a  Macapá 

Ramal  do  Maranguape 

d      da  Praia 

;.'"'.»     Icó 

ii      do  Grato 

Fortaleza  a  Itapipoca  (4) 

Sobral 

Camocim  a  Therezina 

Girão  a  Cratheús  

Amarração  a   Campo  Maior 

Recife  a  Pedras  de  Fogo  -   Bitola  de  1»,00 

Central  do  Brazil 

Bitola  de  lm,60 

Central  a  Barra  do  Piraliy 

Barra  do  Pirahy  a  Barão  do  Vassouras 

Entre  Rios  e  Lafayette 

Juparanã  a  Parahyba 

Barra  do  Pirahy  a  Norte 

Ramal  da  Gamboa ■    • 

ii     de  S.  Diogo 

»      u   Angra  dos  Reis  (7) 

ii      u   Paracamby 

ii      »   Paraopeba  —  Sul  (8) 

»      ii   Paraopeba  —  Norte 

»      ii   Lima  Duarte  (9). 

Circular  do  Bangú '. 

ii         »   Matadouro 

ii        de  D.  Clara 


— 

370,941 

— 

370,941 

— 

— 

(1)      105,000 

105,000 

876,439 

80,563 

1.100,500 

2.057,502 

517,763 

45,765 

309,876 

873,404 

488,017 

(3)       25,765 

116,277 

630,05» 

7,246 

— 

— 

7,246 

2,900 

— 

— 

2,900 

— 

5,000 

40-,  768 

45,768 

— 

— 

53,600 

53,600 

19,600 

.  15,000 

99,231 

133,831 

358,676 

34,798 

790,624 

1.184,098 

358,676 

(5)        15,798 

287,936 

662,410 

— 

217,220 

217,220 

19,000 

285,468 

304,468 

— 

— 

(6)      130,900 

130,900 

2.350,377 

272,693 

61,399 

2.684,469 

1.060,663 

146,993 

— 

1.207,656 

108,120 

— 

— 

108,120 

20,290 

— 

— 

20,296 

264,813 

— 

— 

264,813 

55,025 

— 

— 

55,025 

389,919 

— 

389,919 

1,008 

— 

— 

1,008 

0,291 

— 

— 

0,291 

81,185 

62,283 

— 

143,468 

5,216 

— 

— 

5,216 

52,192 

49,341 

— 

101,533 

60,563 

— 

— 

60,563 

14,695 

35,369 

— 

50,064 

2,408 

— 

—     ' 

;2,40S 

3,270 

— 

— 

.  3,270 

1,662 

— 

— 

1,662 

[1=1  Decmto  n    10  133    de  19  de  março  de  1913.  (2)  Por  aviso  n.  43,  de  7  de  junho  de  1917,  esta   Rede   ficou   directamente  subordinaria 
„.,  iu-  '•  4     •     i    v-     -        „      ,.  „r,.<™;i  do  30  do  .unho  foram  anprovadas  as    «  Instrucçues  Regulamentares ».     3)  Em   construcção:  Lavras 

^toíf  ^affi  ^Dé«et° »« 10-61§'  de  17  de  dezembro  de  1913-  ^DeodOTO 

•  Mangaratiba.  (8)  Joaquim  Murtinho  a  Bello  Yalle.  (9)  Bemfica  a  Pemdo. 


VIII 


DESIGNAÇÃO   DAS    ESTRADAS 


Bitola  de  lm,00 

Burnier  a  Pirapora 

Triagem  a  Parahyba. 

Ramal  de  Porto  Novo 

»       »  Santa  Barbara 

»        i»   Montes  Clavos  (10) 

>       »    Piranga 

■>        »    Bello  Horizonte 

D        »    Marianna 

»        »    Doodoro 

»        »    Santa  Rita  do  Jacutinga 

Chave  de  Valença  a  Barra  Longa 

Ligação  —  Taboas  a  Commercio 

»       — Governador  Portella  a  Chave  Barão  do  Vassouras.   . 

Circular  da  Pavuna 

Bitola  íiixta 

Barão  do  Vassouras  a  Juparanã 

Parahyba  a  Entre  Bios 

Lafayette  a  Burnier 

Alfredo  Maia  a  Triagem 

Burnier  á  Metallurgica 

Rio  tio  Ouro  : 

Bitola  de  1™,00 

Caju  a  S.  Pedro 

Ramal  de  D.  Anna  Nery 

»       do  Engenho  de  Dentro 

»       da  Penha 

»       do  Xerem  o  Sub-ramal  de  Mantiqueira 

».      do  Registro 

»        do  Tinguá  

»       da  Represa 

Oeste  de  Minas 

Bitola  de  1»,00 

Barra  Mansa  a  Angra  dos  Reis 

Lavras  a  Barra  Mansa 

Álvaro  Botelho  a  Formiga  e  ramal  de  Itapecerica 

Divinopolis  a  Bello  Horizonte 

»  »  Garças 

(10)  Do  Curralinho  a  Bucnopolis.  (11)  Juparanã  a  Barbosa  Gonçalves. 


EXTENSÃO  em  kilometf.os 


Em 

construcção 


1.ÍÍ25.940 

125,700 

508,009 

— 

161,558 

— 

63,771 

— 

76,312 

_ 

77,101 

114,900 

56,977 

— 

14,343 

— 

50,301 

— 

3,022 

— 

(11)      89,993 

10,800 

59,849 

— 

17,705 

— 

42,937 

4,062 

63. 774 

_ 

3,619 

— 

10,405 

~ 

35 , 653 

_ 

4,379 

— 

9,718 

127,676 

61.600 

— 

0.862 

— 

2,324 

— 

6,346 

— 

40,527 

— 

1,184 

— 

12,314 

_ 

2,519 

— 

1.560,247 

132,683 

822,902 

90,663 

62,400 

41,034 

285,251 

— 

136,853 

49,629 

155,816 

142,585 

Com    estudos 
approvados 


61,399 


61,399 


Total 


IX 


DESIGNAÇÃO   DAS  ESTRADAS 


Ramal  do  Eom  Jardim t 

>>       de  Pará 

Bitola  de  0m,76 

Sitio  a  Pnraopeba 

Ramal   de   Aguas  Santas 

.)        de  Ribeirão  Vermelho 

»        de  Itapecerica 

»        »    Cláudio 

.i        »    Pitanguv 

BITOLA  META 

Ribeirão  Vermelho  a  Lavras 

»  »         a  Álvaro  Botelho 

Lorena  a  Itajubá —  Bitola  de  1">,00.  .   .  .  * 

[tapurnaPoi>to  Esperança  —  Bitola  de  1", 00.  .   . 
Cruz  Alta  a  Santo  Angelo  —  Bitola  de  l^OO  (13)  . 

Uberaba  ú  VlIIa  Platina  —  Bitola  de  lm,00 

S.  Pedro  a  Pelotas  —  Bitola  de  lm,00 


BSTEKSlO  SM  KIL0MHTR0S 


Pedro  a    8.    Luiz —  Bitola  de  lm,00  (14)  . 
Santiago  a  S.  Oorja  —  Bitol*.  de  lm,Q0{lí). 

Megrete  a  Quarahy  —  Bitola  de  lm,00  (15). 


12,456 
27,601 

722,717 
601,800 

11,8:0 

43,500 

31,558 

26,194 

4,865 

14,568 

9,311 

5,257 

20, COO 

837,000 

78,503 


Com  estudos 
approvados 


(12) 


42,020 
42.0ÍO 


] 

i.  (Sebastião  á  SanfAnna  do  Livramento  — Bitola  ■ 
db    t-,00.  (15)  .  • „.........! 


48.'00 


200,058 
ISd.ô^ 

117,600 


—  159,900 

.  .1  —  113,631 

DA     UNIÃO     E     ARRENDADAS 


9asilio  a  Jaganrão  —  bitola  de  lm,0.  (15) 

II  —  DE     PROPRIEDADE 
!t  »És»deira-Mauioré  —  Bitola  de  Ia1, 00  : 

Porto  Velho  a  Guajará-Mirim 

Central  do  R5o  Grande  do  Ríorte —  Bitola  dh  i»,00 

Natal  a  Caicó „  .  .,  .  . 

Ramal  de  Lag«s  a  Macau 

ítêde  Great  Western  —  Bitola  db  l^OO 

Natal  a  Itamatahy «  .  - 

Conde  d"Eu  e  prolongamento  para  Picuhy 

Central  de  Pernambuco.  Central  a  Flores 

Ligação  com  a  Recife  a  Limoeiro 

Timbaúba  a  Pilar 

Recife  a  S.  Francisco  .  .  .   .  v: 

Ligação  com  a  Central  de  Pernambuco 

J      (12)  Ramae3  de  Barbaeena  (10kms,500)  9  Abaete  (31kms,520);  a  cor 
^stà  sendo  constrtiida  pelo  3a  batalhão  de  engenharia,  Em  trafego:  De  ( 

Dec.  n.  11.691,  de  25  de  agosto  de  1915,  (15)  Vide  o  Pec,  n.  9,616,  de  4  de  julho  de  1912 

6«3  ~  n 


Total 


— 

12,456 

j 

27,601 

— 

764,737 

1 

643,820 

— 

11,800 

— 

43,500 

— 

34,558 

-        > 

26,194 

! 

4,865 

- 

14,568 

- 

9,311 

5,257 

61.366 

81,366 

— 

837,000 

~ 

127,000 

275,423 

275,423 

466,800 

466,800 

— 

200,058 

— 

136,605 

— 

117,600 

— 

159,900 

'            

113,634 

36 'i,260 

— 

— 

364,260 

147,358 

133,000 

22,673 

303,031 

147,358 

51,000 

12,695 

211,053 

— 

82,000 

9,978 

91,97$ 

1.475,962 

38,528 

307,271 

1.821,761 

164,620 

— 

164,620 

194,633 

5,617 

120,651 

320,931 

269,268 

> 

186,620 

455,888 

9,984 

— 

— 

9,984 

39,230 

— 

— 

39,230 

124,739 

— 

— 

124,739 

6,222 

— 

— 

6,222 

ção  foi  iniciac 
ilra  a  Rio  Bra 

a  e  interrompida 
nco,  a  cargo  da  0 

por  falta  de  verba. 
ompanhia  Auxili 

(13)Eteta  linha 
aire,  (14)  Vide 

X 


EXTENSÃO  EM  KILOMBTROS 


DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 


Sul  de  Pernambuco  e  ramal  de  União 

Central  de  Alagoas  e  ramal 

Ribeirão  a  Cortez  (16) 

»       »  Barreiros  (16) 

Paulo  Affonso.  Piranhas  a  Jatobá 

Ramal  de  Campina  Grande :  .  .  . 

Rede  de  Viação  «la  Bahia  —  Bitola  de  1»,00 

Bailia  ao  Joazeho 

Alagoinhas  a  Própria  e  ramal  de  Capella 

S.  Félix  a  Bandeira  de  Mello , 

Ramal  da  Feira  de  Sant'Anna , 

»       Machado  Portella 

Sub-ramal  de  S.  Gonçalo 

Bahia  e  Minas.  Caravellas  a  Theophilo  Ottoni  .   .  .  . 

Bomflm  a  Sitio  Novo  e  ramaes  (17) 

Machado  Portella  a  Carinhanha .    .   .   • 

Bandeira  de  Mello  a  Brotas 

Cajueiro  a  Cipó  .   .   . 

Variante  de  S.  Gonçalo 

Bom  Jesus  a  Tremedal 

Theophilo  Ottoni  a  Tremedal 

Variante  do  Cabrito 

Paraná  (IS)  — Bitola  de  1", 00 

Paranaguá  a  Curityba '.   .   .    . 

Curityba  a  Ponta  Grossa 

Ramal  de  Serrinha  a  Rio  Negro 

»      de  Morretes  a  Antonina '. 

Norte  «lo  Paraná  (19)  —  Bitola  de  1™,00: 

Curityba  á  Rocinha 

Manta  Catharina  (20)— Bitola  de  lm, 00  : 

Blumenau  a  Hansa 

I».  Thereza  «Chrlstl na  (20)  —  Bitola  de  1»,00.  . 

Imbituba  a  Lauro  Mílller 

Ramal   da   Laguna 


Rede  de  Viação  Férrea  do  Rio  Grande  do  Sul 

—  Bitola  de  1»,00 


Porto  Alegre  á  Uruguayana  e  ramal  do  Paredão 


Em    trafego 


193,908 

194.069 

28.657 

55,300 

115,136 

S0.196 

1.765,699 

575,440 

441,585 

254,600 

45,060 

13,400 

3.600 

376,270 

55,744 


407,001 
110,387 
190,989 

8S,830 

16,995 

43,397 

69,700 

118,096 

111,100 

6,996 

2.172,085' 
766,238 


Em 

construcção 


Com    estudos 
approvados 


32.881 


459,904 


155,071 

100,000 

50,000 

10,925 

140, COO 
3,908 


80.911 


1.774,938 


149,011 
462,500 
276,000 
102,600 

297,627 

187,200 


152,479 


Total 


193.908 

226,950 

28,657 

55,30C 

115, 136 

80, 19£ 

4. 000, 541 

575, 44( 

441,58; 

254,601 

45,061, 

13,40<j  L 

3,60*| 

Co 
376,27^ 

359, 8?J 

562,501 

326,00 

102,60 

10,92 

297,62 

627,20 

*    3,90 

407,00 

110,38 

190,98 


10.9! 


43,: 35 


222,17 

118, Ot 

Hl, K 

6,9! 

2.252,9' 

766,2 

XI 


DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 


EXTENSÃO   EM  KILOMETROS 


Em  trafego 


Santa  Maria  a  Marcellino  Ramos 

Cacequy  a  Rio  Grande 

Neustadt  à  Taquara 

Couto  á  Santa  Cruz 

Montenegro  a  Caxias 

Entroncamento  á  Sant'Anna  do  Livramento 

Accesso  á  margem  do  Taquary 

Ramal  fluvial  de  Pelotas. 

Ramal  da  Costa  do  Mar 

S.  Pedro  á  margem  do  rio  Jaguary  .... 

ftaquy  a  S.   Rorja —  Bitola  de  1»,00 

Qoyaz  —  Bitola  de  1™,00 

Formiga  a  Catalão  (21) 

Araguary  a  Goyaz  (28) 

Goyandira  a  Catalão 

S   Pedro  a  Uberaba 

Ftède  Sul-Mineira — Bitola  de  1», 00. 
Cruzeiro  à  S.  Sebastião  do  Paraiso  .... 

Guaxupé  a  Jacuhy  (23) 

Ramal  da  Campanha 

i>      de  Alienas 

Passa  Três  ao  Rio  Eleuterio' 

Três  Corações  a  Lavras 


Prolongamento  da  Estrada  de  Ferro  de  Maricá 

Bitola  de  lm,00 : 


Nilo  Peçanha  a  Iguaba  Grande < 

riierezopolis  (24)  —  Bitola  de  l^OO  : 

Piedade  a  Venda  Nova. 

fubarão  a  Araranguá  —  Bitola  1™,00(25) 


iult-i-aiual  de  Pnranapanema  para  as  jazidas  de 
carvão   da  Barra  Bonita  e  Rio  do  Peixe  (26)  .   . 


535,234 

490,037 

•    53,002 

30,311 

116,592 

158,564 

2,108 

2,718 

17,281 

123,870 

529,183 

295,820 

210,122 

23,241 

1.249,809 

532,566 

29,438 

85,970 

7,578 

594,257 


65,108 


33,820 


Em 
construcção 


80,911 

523,587 

228,111 

72,910 

222,566 
118,115 

23,235 


94,880 


Com  estudos 
approvados 


3,937 
91,850 


124, 63S 
73,839 


50,799 
83,700 


41,400 
42,300 


22,772 


Total 


535,234 

.  490,037 

53,002 

30,311 

116,592 

158,564 

2,108 

2,718 

17,281 

80,911 

123,870 

1.177,408 

597,770 

283,032 

23,241 

273,365 

1.451,624 

532,566 

52,736 

127,370 
49,878 

594,257 
94.880 


65,108 

60.529 

91,850 


a  Biguatinga.   O  trecho   de   Jacuhy  a   Passos    (72»,63  kms.),  o 


de 


(il)  Formiga  a  Catiara.    (22)  Araguary  a  Roncador.  (23)  Guaxupé 
Sebastião  do  " 
í|  ccôrdo  com 
recho  em  traíei_ 
lio  Grande  para 
•orto  Alegre 
ervir  ás  jazid; 
«  estudos  definitivos  ac 

917,  foi  autorisada  a  construcção  de  uma  linha  ferroa  que,  partindo  do  ramal  de  Paranapanoma,  va  to  ■  as  jazidas  de  carvão  do  Baira   I 
Rio  do  Peixe,  no  Estado  do  Paraná.  O  contracto  foi  assignado  a  23  de  junho  de  1917 . 


XII 


DESIGHAÇlO  DAS  ESTEADAS 


Em    trafego 


EXTENSÍO  EM  KIL0METR0S 


Em 
construcção 


Com  estudos 
approvados 


Total 


m  —  CONCEDIDAS  PELA  UNIÃO  COM  GARANTIA  DE  JUROS  E  SUBVENÇÃO  KILOMETRICA 
Tocantins  —  Bitola  de  lro,00  : 

Cametá  a  S.  João  de  Araguaya 

Caxias  a  Cajazeira» — Bitola  de  lm,00 

VIctorlo  a  »l Inas  —  Bitola  de  l^OO 

Victoria  á  Itabira 

Curralinbo  á   Diamantina 

Leopoldina  Hnllway  —  Bitola  de    lm,00 

Prolongamento  da  Barão  de  Araruama 

Central  de   Macahé 

S.  Eduardo  a  Muniz  Freire 

8.  PauloRlo  Grande  —  Bitola  de  lm,00 

Itararé   a   Uruguay 

Serrinha  a  Nova  Restinga 

Jaguariahya  a  S.  José 

S.  Francisco  a  Porto   União  .       

JVoroêste  do  Brazll  — Bitola  de  lm,00  : 

Bauru  a   Itapura 

Mogyana  —  Bitola  de  i^.OO  : 

Jaguára  a  Ailaguary 


43,000 

57,000 

(27)  307,910 

78,000 

— 

— 

590,678 

41,984 

248,542 

443,162 

41,984 

?iS,5í? 

147,516 

— 

— 

185,322 

— 

— 

51,440 

'"  — 

— 

42,629 

— 

— 

91,253 

— 

— 

.443,478 

— 

— 

883,206 

— 

— 

44,980 

— 

— 

52,960 

— 

462,332 

— 



436,480 


Boroca bana  e  Itúana —  Bitola  de  l^.OO 

Capão  Bonito  a  Porto  Tibiriçá 

Tatuhy  a  Itararé I 

Qnarahlm  ã  Itaquy  —  Bitola  de  lm,00 \ 

Prolongamento   da  Funtlense  (29) r  —  Bitola  de  lm,00  :! 

Arihur  Nogueira  a  Pádua  Sallos I 

M»S>    da»    Cruzes   ã  Fazenda    do    Rio    Claro  —  j 

Bitola  de   1»,00 

8'.  Paulo  a  Goyai  (30)  — Bitola  de  1»,00  : 

Monte  Azul  6.  Villa  Olympia 

Dourado  (31)  —  Bitola  de  lm,00  : 

Porto  Rangel  a  Ayrosa  Galvão 

ttabapoana  a  Bom  Jesus  (32)—  Bitola  de  lm,00  .   . 

Amparo  Industrial  (33)  —  Bitola  de  1»,00: 
Villa  Nova  a  Campos 

Barreiros  a  Seriàozlaho  (34)  —  Bitola  dk  i»,00  .  . 


281,118 
706,482 
(28)  456,475 
250,007 
175.59? 

42,000 


111,283 
111,883 


39,790 


40,000 


19,500 


15,600 

20,000 
15,762 


35,423 


39, í 


20,( 
51,1 


IV  —  CONCEDIDAS     SEM     GARANTIA     DE     JUROS 


táreat  Western  —  Bitola  db  i",00  : 


Recife  a  Limoeiro  e  Timbaúba 

Leopoldina  Roilwaj-  —  Bitola  de   lm,00  .... 

Porto   Novo  á  Saúde 

Ramal  de  Vista  Alegre  á  Leopoldina 

o  do  Sumidouro,  Mello  Barreto  a  Sumidouro  (35) 
Carangola  —  Campos  a  Porciuncula 

»        —  Murundú  a  Santo  Eduardo 

»         —  Itaperuna  a  Patrocínio 

Norte  —  Praia  Formosa  á  Entroncamento  ......... 

Victòria  á  Divisa  com  Minas  Geraes  . 

Ramal  de  Coitinho  a  Gastello 

Çapivary  a  Cabo  Frio 


Corcovado  (36)  —  Bitola  db  i™,00  : 

Laranjeiras  ao  Alto  do  Corcovado 

Bananal  —  Bitola  de  im,00  : 

Saudade  a  Bananal.  .  ■• 

Rezende  ú  JBocaina  —  Bitola  dg  im,00: 


Oliveira  Botelho  a  Barreiros 
Paulista —  Bitola  de  lm,00 
Rio  Claro  a  S.  Carlos  .   .  .   . 

Bitola  de  i™,00  

Rio  Claro  a  Araraquára  .   . 

Ramal  de  Jahú  . 

»         s   Bauru  


Mugjaua  -  -  Bitola  db  i^.OO, 

Ribeirão  Preto  a  Jaguára .    .    . 

Ramal  de  Caldas 

Igarapava  a  Rodolplio  Paixão. 
Mogymirim  a  Santos  e  ramal . 


141,055 
1.006,552 

375,527 
12,651 
34,295 

169,187 

.21,608 
35,423 
46,138 

290,539 
21,184 


3.824 


28,000 


38,810 
379, 5€0 

72,621 
306,939 
124,437 
144,32* 

38,178 

315,900 

192,000 
76,137 
47,763 


5Í.160      ; 


54,160 


152,489 


(35)   Concessão   Federal.    O  treclio   estadoal   tem   a   extensão  da 
malheira . 


_  -  152,489      : 

57,664  kilometros.   (36)   Estrada   de  ferro   eléctrica  com   cre» 


XIV 


EXTEN8A0    EM    KILOMETROS 


DESW.VAÇlO   DAS   ESTRADAS 


8.   I':uilo  Raihvay  —  Bitola  de  i™,60': 

Santos  a  Jundiaby  (37) 

Morocnliiinsi  e  Ituana  — Bitola  de  1"\00  : 

Prolongamento   para  Santos 

*■* .   l*auIo-Itlo  Gramle  —  Bitola  de  lm,00 

S.  José  à  Ourinhos  .   . 

Porto  União  a  Fóz  do  Iguassú 

Ramal  de  Guarapuava 


165,957 
165,957 


V  -  CONCEDIDAS  PELOS   ESTADOS 


Bstado  do  Pará 

Brngança-  Bitola  de  i™,00  .... 

Belém  a  Bragança  • 

Bamaes  de  Pinheiro  o  outros 

Bitola  deO-,60: 
Ramaes  de  Benjamin  Constant  e  Prata. 


Estado  do  Rio  Grande  do  Norte 

E.  F\  Alossoró: 
Bitola  de  1»,00: 
Porto  Franco  a  S.  Sebastião 


Estado  de  Pernambuco 


Bitola  de  1»,33  : 
Recife  á  Beberibe 

Estado  da  Bahia 

Bitola  db„1"»,00  : 
Nazareth  a  Toca  da  Onça  .... 

Ramal  de  Amargosa 

Santo  Amaro  e  ramaes 

Centro  Oeste  da  Bahia 

Ilhéos  a  Conquista  e  ramaes.   .   . 
Nazareth  a  Salinas  de  Margarida  (*) 

Estado  do  Rio  de  Janeiro. .  . 


Leopoldina   Rallway. 

Bitola  de  i^.OO  : 
Nictheroy  a  Macuco 


315,752 

260,722 

233,178 

27,544 

55,030 
37,690 


37,690 
9,335 

9,335 
444,647 

194,929 
26,755 
88,350 
51,863 
82,750 

1.123,852 
991,612 

178,655 


65,000 


(5,000 


(37)  Linha  dupla  ontre  Jundiahy  e  Campinas.  (')  Dacroto  do  13  de  outubro  de  1917. 


723,989 
146,000 


39,486 


39.486 


47,000 


47,000 


77,17( 
9.33; 

9,33$ 

556,64 

259,928 
26,75d 
88,35í 
51.86? 
82,75( 
47,00t 

1  126, 85S 
991,615 

178,6» 


XV 


EXTENSÃO   EM     KIL0METB.0S 


DESIGNAÇÃO   DAS     ESTRADAS 


Em  trafego 


Em 

construcção 


Com  estudos 
ãpprovados 


Ramal  de  Macahé 

Conselheiro  Paulino  a  Sumidouro. 

Cordeiro  a  Portella 

Irabetiba  a  Miracema 

Arai-uama  a    Triumpho 

Ramal  de  Magdalena 

Campos  a  Santo  Amaro 

Campos  á  Atafona  . 


Campista.  . 


Grão   Pará. 


I  Martins  Lage  a  Colomins 

|  Mauá  a  S.  José  do  Rio  Preto 

I  Areal  a  Piracema 

Maricá  —  Bitola  de  1™,00  : 

Porto  das  Neves  a  Nilo  Peçanha 

Agricola  de  Quissamã  —  Bitola  de  1,IQ00  ...... 

Usina  Barcellos  á  S.  Bento  —  Bitola  de  lm.OO.  .  . 
Usina  das  Dores  á  8.  Sebastião  —  Bitola  de  1b>,0C 
Ramal  do  Porto  da  JMadama  —  Bitola  de  lm,00  .   . 


Estado  de  Minas   Geraes. 


Leopoldina  Itnil  way  —  Bitola  DE  1™,00. 
.    Ponte  Nova  a  S.  Sebastião  de  Matipó 

Recreio  ao  Mar.huassú 

Ramal  de  Pirapetinga 

Cysneiros  a  Paraokena 

Patrocínio  a  S.  Paulo 

Cataguazes  a  Mirahy 

Sereno  a  João  Pinheiro .   .   . 

Piracema   á  Ligação 

Guarany  á  Pomba ,  

Furtado  do  Campos  a  Juiz  de  Fora 

Sub-ramal  de  Mar  de  Hespanlia 

Espera  Feliz  a  Divisa 

Paraopeba  —  Bitola  de  lm,00  : 

Jubileu  a  Mattosinhos 


Estradas  de  Ferro  Federaes  Brazileiras —  Bitola 
de   1»,00  : 


Sub-ramal  de  S.  José  do  Paraíso 
Ouro  Fino  a  Bello  Horisonte  .   , 


146,494 
57,664 
77,203 

241,230 
40,105 
27,224 
38,588 
42,019 
13,730 
91,809 
36,861 

65,292 
34,000 
22,730 
11,000 
2,218 

834,337 

762,339 
90,037 

266,540 
31,261 
17,738 
17,688 
35,275 
12,630 

156.684 
27,469 
66,683 
25,570 
14,764 

12,000 


51.998 


60,000 


177,180 


100,500 


Total 


— 

146,494 

— 

57,664 

— 

77,203 

— 

241,230 

— 

40,105 

— 

27,224 

— 

38,588 

—  • 

42,049 

— 

13,730 

— 

91,809 

— 

36,861 

65,292 
34.00C 
22,730 
11,000 
2,218 

1.071,517 

762,339 
90,037 

266,540 
31,261 
17,738 
17,688 
35,275 
12,630 

156,684 
27,469 
66,683 
25,570 
14,764 

12,000 

51,998 
100,500 


XVI 


EXTEJTSlO  EM  KIL0MBTR0S 


DESIGNAÇÃO  DAS  ESTUADAS 


Paracatú 

Bitola  de  I^jOO  : 
Martinho  de  Campos  a  Dores  do  Indayá. 

Morro  Velho  (38) 

Bitola  de  0,66  : 
Raposo  a  Morro  Velho 


: 

Em  trafego          constrição 

j 

Com  estudos 
approvados 

Total 



60,000 

76,680 

Í36,68C 

8.000 


Estado  de  2.  Paulo .  .      4.141,432 


Paulista 

Bitola  de  la,Q0 

Jundiaby  a  DescaWado  (39)  .   . 
Ramal  de  Rio  dar  o.  ...    .  . 

»      i>    Santa  Veridiana  .  .  . 
Nova  Odessa  a  Piracicaba  (40). 

Bitola  de  1°>,00 

Araraquara  a  Barretes 

Ramal  de  Agudos 

»  »■  Mogyguassú.  .  ,  .  , 
»  »  Agua  Vermelha.  .  . 
»      o    Ribeirão  Bonito,   . 

Bitola  de  0m,60 

Ramal  de  Santa  Rita 

»       »    Descai vado 

Mogyaiia 


865.495 

.  . 293,570 

223,620 

16,875 

40,374 

j  12,701 

r  ,]  521.517 

205,207 

,  120,552 

•  • |  92,711 

i  62,976 

...  40,071 

!  50,408 

36,568 

•••••• 13,840 

1.091,699 

Bitola  db  i", 00 |  1007  205 


Campinas  a  Ribeirão  Preto 

Ramal  de  Amparo 

»      o    Soccorro  ........  

»      »    Itapira 

o    do   Pinhal 

»    de    Vargem  Grande  o  prolongamento  .  . 

»      »    Mocóca  e  sub-ramal  de  Boiada.  .   .   . 

«      »    Guaxupé 

»      »    Santos  Dumont  a  Caju  rú 

»      »    Sertãosiuho  e  ligação  com  a  Paulislu. 


316,000 
48,019 
31,630 
50,000 
36,474 
19,516 
72.115 
44,806 
00,000 
39,978 


228,324 

32,419 
32.419 


115.920 


32,419 


i 


(38)  Tracção  eléctrica.  (39)  A  linha  é  dupla  entre  Juudiahy  e  Campinas  (42kins,775) 
p&ra  Espiftto  Santo  do  Rio  do  Peixe.  (42)  Itahyquára  a  S,  António  da  Barra. 


4.485.67C 

897,914 
325, 98Í 

223,62C 
16,872 
40,374 
45,12C 

521.517 

205,207 

120,555 

92,711 

62,97í 

40,071 

'    50.405 

36,56í 

13,84C 

1.207,61* 

1.123,12: 

316,0a 

48,0iSl 

31,63(1 

50,00G 

36,474 

63,45t 

101 ,818 

87,081 

60,001 

—  —  39.91Í 

(40)  Recanto  a  Santa  Barbara.  (41}  Prolongamento 


115,920 
115.920 


í  (41)      43,940 

29,700 

[42)      42,280 


XYH 


HESI0.NAÇ.ÍO  DAS  E3TMADAS 


Em  trafego 


Ramal  de  Santa  Rita  do  Paraiso 

S.  Simão  a  Ribeirão  Preto  .  .  .  . i 

Monteiros  a  Guatapará  —  Ligação  com  a  Paulista ! 

Bitola  de  0", 60  . ,  . 

Ramal  de  Serra  Negra j  , 

i 
d        n    Cravinhos  e  prolongamento 1 

l 

Sub-ramal  de  Jandaia 

Sorocabana    e   Itúana  . 

Bitola  de  i",  00  : 

S.  Paulo  a  Bauru , 

Ramal  de  Boituva  a  Tatuliy j 

»       »    Tietê 

»       «    Pirajii  .  .  ; » 

»        »    Porto  Martins  e  Araquá I 

».       »    Borehy i  (43) 

Uayrink  a  S.  Pedro .  I 

Ramal  de  Jundiahy j 

»        »    João  Alfredo 

i>      do    Rio  Pardo 

Itaiey  a  Campinas 

j 

Ramal  de  Itatinga ; ! 

I 

'g.  Paulo  Rallwaj-. I 

Bitola  de  im,00  : 

Campo  Limpo  ã  Vargem 

Ramal  de  Piracaia 

.  Paulo  —  Gojaz  —  Bitola  de  im,00 

Bebedouro  a  Monte  Azul 

»       a  Imbitiuva • 

Passagem  a  Terra  Rosa í 

t  8 .  Paulo  —  Afinas  —  Bitola  de  0»,60: 

Bento  Quirino  a  S.   Sebastião  do  Paraiso I  (44). 

Itatlliense: 

Bitola  de  l^OO  : 


EXTENSÃO  EM  KILOMBTK0S 


157,000 

120,181 
ii,0S6 
84,494 
40,188 
2S.662 
15,644 

908,529 

438,439 
21,803 
8,069 
25,380 
36,950 
19,550 

227,006 
43,100 
•17,428 
23,890 
33,661 
13,253 

107,846 

77,064 
30,782 
105,313 
30,642 
20,000 
54,671 

36,600 


Em 

eonstrucção 


Com   estudos 
approvados 


,00. 


Louveira  a  Itatiba 

Níorte  de  S .  Paulo  —  Bitola  de  1° 

Araraquara  a  S.  José  do  Rio  Preto  .   . 

Ramal  de  Sylvania  a  Tabatinga .... 

(43)  Da  estação  Virgílio  Rocha  a  Rodrigo  Silva.    (44)    Sendo   106   kiíoiaeírca  até  Morro   da 
e  2Ó,6Ó0  kiloiaetrcs  sté  S*  Ssfeastiã®,  eo  Estado  da  Misas  Gw&ss* 


20,097 
279,136 
228,136 

51,000 


Total 


157,000 
120,181 
11,086 
84,494 
40,188 
28,662 
15,644 
908,529 

438,439 
21,803 
8,069 
25,380 
36,950 
19,550 

227,006 
43,100 
17,428 
23,890 
33,661 
13,253 

107,846 

77,064 
30,782 
105,313 
30,642 
20,000 
54,671 

136,600 


20,097 
279,136 

£28,136 

51,000 
EstÈdó    de  S,    Paulo' 


XVIII 


BXTBNSÀ0     EM  KILOMBTROS 


DESIGNAÇÃO    DAS  ESTRADAS 


Em  trafego 


Em 
construcção 


i ~ 

233,368 

109,368 

83,248 

26,120 

Bitola  de  O™, 60  : 

124,000 

Funilense  (45)  : 

• 

Bitola  de  1™,00  : 

Prolongamento  de  Carlos  Botelho  a  Arthur   Nogueira  . 

52,263 

— 

Santos  a  Santo  António  tio    .lu<i«ii.->  (4G)  : 

Bitola  de  1™,00: 

159,482 

Kainal  Fei-reo  Campineiro : 

Bitola  de  O™, 60  : 

41.444 
43,000 

' 

Tramway  da   Cantareira  (45)    .    . 

Bitola  dk  O", 60.  : 

25,000 
18,000 

Ti-araway  Eléctrico  de  Santo  Amaro: 

Bitola  de  i™,44  : 

Domingos  de  Moraes  á  Represa  do  Guapiran»a 

13,160 

Melhoramentos  Monte  Alto: 

Bitola  dk  1»,00: 

Ibitirama  a  Homem  de  Mello 

18,000 

«fabotlcabal: 

Bitola  dk  1»,00  : 

Jaboticabal  a  Ibitiuva(47) 

26.000 
16.000 

10,400 
29,72Ç 

Perue  Pirapora  —  Bitola   db  0°  60  . 

Agrícola  Fazenda  Dumont: 

Bitola  db  0»,60  : 

Ribeirão  Preto  a  Dumont.  . 

21,000 



Brasil  ian    Ituilwoy: 

Bitola    dk   1™,00 

Juquiá  á  Barra  do  Jnquiá, 

24,237 

Com  estudos 
approvados 

i 


Total 


(45)  Do  Estado  de  S.  Paulo.  (46)  Southern  S.  Paulo  Rail 


»vay.  (4/j  Jaboticabal  a  Luzilana. 


XIX 


EXTENSÃO   BM  KILOMETROS 


DESIGNAÇÃO   DAS    ESTRADAS 


Campos  do  Jordão: 
Bitola  de  1",00  : 
Pindamonhangaba  á  Villa  Jaguaribe 

Sul  Paulista: 

Bitola  de  1»,00  : 

Villa  Leopoldina  a  Juquitiba.   .  >  . 


Estado  do  Rio  Grande  do  Sul 

I»orto  Alegre  á  Tristeza: 

Bitola  db  1™,00 : 
Praia  de  Bellas  a  Tristeía 


Pertencentes  a  União. ) 


KliiillItIU 

Administradas  pela  União. 


1  Arrendadas 


Em  trafego 


í  Com  garantia  de  juros  ou  subvenção  kilome- 
Concedidas  pela  União]        tnca ' 


1, 


Sem  garantia  de  juros. 
Concedidas  pelos  Estados 


11,980 


11,980 


5.850,239 
8.565,348 

4.061,945 
2.053,167 
6.922,025 


Em 

construcção 


Com  estudos 
approvados 


45,820 


85,720 


1.633,177 
1.449,832 

281,129 
165,957 
353,324 


2.201,388 
2.488,471 

591,872 

1.259,638 

379,586 


Total 


45,820 


85,720 


11,980 


11,980 


Totaes 


27.452,724 


3.883,419 


6.920,955 


9.684,804 
12.503,651 

4.934,946 
3.478,762 
7.654,935 

38.257,098 


NOTA 

A.  extensão  actual  das  estradas  da  Unicão,  arrendadas,  é  de  6.592,447. 
Neste  resumo  foram  incluidas  as  linhas  que  revertem  para  o  domínio  da  União  findo 
o  praso  do  arrendamento  e  que  assim  se  discriminam  : 

SEM  IHDEMHISAÇÂO 

Great  Western  —  148km,527  (em  virtude  dos  decretos  ns.  3.467,  de  30  de  outubro 
de  1899  e  7.632.,  de  28  de  outubro  de  1909). 

Rede  Sul  Mineira  —  594km,257  (em  virtude  do  decreto  n.  7.704,  de  2  de  dezembro 
de  1909). 

Therezopolis  —  33km,200  (em  virtude  do  decreto  n'.  11.683,  de  18  de  agosto  de  1913). 

Auxiliare  —  931km,805  (em  virtude  do  decreto  n.  5.548,  de  6  de  junho  do  1905). 

MEDIASTE  IHDSMMSAÇÃO 

Great  Westeen  —  372km,977  (em  virtude  do  decreto  n.  5.257,  de  26  de  julho 
de  1904). 

A.  linha  de  Recife  ao  Limoeiro  e  Timbaúba  foi  incluida  no  grupo  das  estradas 
concedidas  sem  garantia  de  juros,  por  se  ter  feito  o  resgate  da  garantia. 


INSPECTORIA  FEDERAL  DAS  ESTRADAS 
Secção  de  E.  em  Trafego  e  Estatística 

Viação  Férrea  da  Republica  dos  Estados  Unidos  do  Brasil 

Em  31  de  dezembro  de  1917,  por  bitolas: 

Bitolas  EmUufego 

Mm. 

1,60 1.566,320 

1,44     . 13,160 

1,33 9,335 

1,00 24.479,874 

0,76 722,717 

0,66 . 8,000 

0,60 574,976 

Mixta 78,342 

Totaes.     .......  i 27.452,724 

Em  31  de  dezembro  de  1917,  por  estradas  ou  rédea: 

Extensão 
om  trafego 
Klm. 

E.  F.  Madeira  Mamoré 364,260 

E.  F.  Tocantins 43,000 

E.  F.  Bragança 315,752 

E.  F.  Caxias  a  Gajazeiras 78,000 

Rode  de  Viação  Cearense.     .     .     '. 876, 43  J 

E.  F.  Mossoró 37,690 

Central  do  R.  G.  do  Norte '  147,358 

Great  Western  of Brasil  Ry  .     .' ,     .  1.617,017 

E.  F.  Recife  a  Beberibe 9,33o 

Rede  de  Viação  Bahiana -1.765,699 

E.  F.  Nazareth  e  ramal  de  Amargosa ■  221,684 

E.  F.  Santo  Amaro 88,350 

E.  F.  Ilhéus  á  Conquista 82,750 

E.  F.  Centro  Oeste 51,863 

E.  F.  Victoria  á  Minas ,     .     .     .     .  590,678 

E.  F.  Corcovado 3,824 

E.  F.  Therezopolis 33,820 

E.  F.   Maricá .          ...  130,400  . 

E.  F.  Agrícola  de  Quissamã 34,000 

Usina  Barcellos  a  S.  Bento 22,730 

Usinadas  Dores  a  S.  Sebastião 11,000 

Ramal  do  Po  to  da  Madame 2,218 

Leopoldina  Railway ......  2.945,825 

E.  F.  Rezende  a  Bocaina ". 38,810 

E.  F.  Central  do  Brasil 2.350,377 

E.  F.  Rio  d' Ouro 127,676 

E.  F.  Oeste  de  Minas 1.560,247 

Rode  Sul  Mineira     .     . '.     .' 1.301,807 

E.  F.  Lorena  a  Itajubá 20,000 

E.  F.  Morro  Velho 8,000 

E.  F.  Paraopeba 12,000 

E.  F.  Goyaz 329,183 

E.  F.  Bananal 28,000 
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Extensão 
em  trafego 

iam. 

E.  F.  Mogyana 1.688,717 

S.  Paulo  Railway 247,312 

E.  F.  Paulista i. 245, 055 

E.  F.  Sorocabana 1.615,011 

E.  F.  Bauru  a  Porto  Esperança . .•     •  1.273,4*0 

E.  F.  Dourado  ....         ~     .    ' '         •  273,368 

E-  F.  S.  Paulo  aGoyaz 1*5,103 

E.  F.  Funilanse °4-263 

E.  F.  S.  Paulo  a  Minas 136,600 

E.  F.  Itatibensa ^W< 

E.  F.  Norte  de  S.  Paulo 279.136 

E.  F.  Santos  a  Juquiá 159,482 

Ramal  Férreo  Campineiro 44,444 

Tramway  Cantareira ' 43,000 

»         Santo  Amaro 13,160 

E.  F  Monte  Alto 18,000 

E.  F.  Jaboticabal 26,000 

E.  F.  Perus  Pirapora 16,000 

Connanbia  Agrícola  Fazenda  Dumond 24,00'i 

E.  F.  S.  Paulo  Rio  Grande 1.550,479 

E.  F.  Norte  do  Paraná t3,397 

E.  F.  Thereza  Christina 118,096 

E.  F.  Sauta  Catharina 69,700 

Viação  Ferraa  do  Rio  Grande  do  Sul    .     .     .     .     : 2.1:2,085 

Brasil  Great  Southern  Ry 299,467 

E.  F.  Cruz  Alta  a  Santo  Angelo 78,500 

E.  F.   Porto  Alegie  a  Tristeza 11,980 

27.452,724 

Extensões  em  trafego  em  31  de  dezembro  de  1917 

Klms. 

Amazonas -  8,281 

Pará. 358,752 

Maranhão.     .     .     ^ 78,000 

Ceará 876,439 

Rio  Grande  do  Norte.   .  • 323  329 

Parabyba  do  Norte 328,822 

Pernambuco 332  445 

Alagoas    326,801 

Sergipe 298,923 

Bahla 1.677,553 

Espirito  Santo 609j376 

Districto  Federal og8  329 

Rio  de  Janeiro 2.602^0)3 

Minas  Geraes 6.367,463 

S'  Paul° 6.514,783 

*aranâ„ •     ' 1.064,104 

Santa  Catharina .  ft._  _eo 

_,     _     •  ,                                              Í.017,o68 

Rio  Grande  do  Sul.     •     • 2.562,032 

MattoGro^ 1.167,03a 

G°ya* 180,681 


Totaí . 


27.452,724 
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Secção  das  Estradas  em  Trafego  e  Estatística 

Viação    férrea    dos    Estados    Unidos    do    Brasil  em  1917 

Distribuição  pelos  Estados  dos  trechos  de  cada  Estrada  de  Ferro  em  trafego,  segundo  os 
limites  indicados  nos  mappas  da  Inspectoria  Federal  das  Estradas  :  • 


Estrio  do  Amazonas : 
Estrada  de  Ferro  Madeira  Mamoré     .     •     .     . 
De  Porto  Velho  á  divisa   de   Matto-Grosso    .     .     . 
Estado  do  Para  : 

Estrada  de  Ferro  Bragança 

»        »        »      Tocantins 

Estado  do  Maranhão  : 

Estrada  de  Ferro  Caxias  a  Gajazeiras 

Estado  do  Ceará : 

Estrada  de  Ferro  Sobral 

»        »        »      Baturité 

Estado  do  Rio  Grande  do  Norte  : 
Estrada  de  Ferro  Central  do  Rio  Grande  do  Norte. 

»        »        »      Mossoró 

The  Great  Western  of  Brasil  Railway     .     .     .     . 

Natal  a  Caiçara 

Estado  da^Parshyba  do  Norte: 
The  Great  Western  of  Brazil  Railway     .     .     .     . 

Caiçara  a  Rosa  e  Silva  .     .     .    • 

Ramal  de  Picuhy. , 

»       »    A  lagoa  Grande 

»       »    Cabedello.     ........ 

»       »    Campina  Grande 

Estado  àe  Pernambuco : 
The  Great.  Western  of  Brasil  Railway     .     .     . 
Rosa  e  Silva  a  Recife 


DISCRIMINAÇÃO  DOS  TRECHOS 


Das  Estradas 


Kilometros 


8,281 


Nos  Estados 


TOTAL 

POR 
ESTADO 


138,28: 


150,970 
2i,343 
23,115 
50,198 
80,196 


129,530 


Kilometros 
8,281 


315,752 
.  43,000 

78,000 

358,676 
517,763 

147,358 

37,690 

138,281 


328,822 


Kilometros 


8,281 


823,113 


358,752 


78,000 


876,439 


323,329 


328,822 
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XVI 


Ramal  de  Limoeiro.     .    • 

Ligação  com  a  «Central» 

Central  de  Pernambuco 

Ligação  com  a  «Sul  de  Pernambuco) 

Recife  a  Serra  Grande 

Ramal  de  Garanhúns 

Ribeirão  a  Barreiros 

»         a  Cortez 

Paulo  Affonso 

Recife  a  Beber.be , 

Estado  de  Alagoas : 

The  Great  Western  of  Brasil  Railway 

Serra  Grande  a  Jaraguá 

Ramal  de  Viçoza 

Paulo  Affonso.     .  • 

Estado  de  Sergipe : 

Compagnie   de  Chemins  de  Fer  Fédéraux  de  L'Est  Bresi- 
lien 


Girú  a  Própria 

Ramal  de  Capella 

Estado  da  Bahia : 
Estrada  de  Ferro  Nazareth     .     .     . 
»         »        »      Santo  Amaro    . 
»         »        »      Hhéos  a  Conquista. 


Compagnie  *le  Chemins  de  Fer  Fédéraux   de  L'Est  Bresi- 
lien 


Alagoinhas  a  Própria  .  . 
Bahia  a  Joazeiro  .... 
Central  da  Bahia.     .     .     . 

Bahia  e  Minas 

Centro  Oeste 

Bomfim  a  Sitio  Novo  e  Ramal 


DISCRIMINAÇÃO  DOS  TRECHOS 


Das  Estradas 


Kilometros 

23,101 

9,984 

.   269,268 

6,222 

230,862 

56,427 

55,300 

28,657 

13,762 


Nos  Estados 


119,358 
106,069 
101,374 


287,033 
11,890 


142,662 
575,440 
316,660 
142,400 
51,863 
55,744 


Kilometros 


9,335 


326,801 


298,923 


221,684. 
88,350 
82,750 

1.284,769 


TOTAL 

POR 
ESTADO 


Kilometros 


832,448 


326,801 


298,923 


1.677,553 
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Estado  do  Espirito  Santo : 
Estrada  de  Ferro  Victoria  a  Minas    .     .     .     . 

Victoria  á  diviza  de  Minas  Geraes 

The  Leopoldina  Railway  Çorapany  Limited    .     . 

Santo  Eduardo  a  Muniz  Freire 

Cachoeiro  a  Alegre 

Alegre  á  diviza  de  Minas  Geraes    .     .     . 

Coitinho  a  Castello 

Muniz  Freire  a  Mathilde 

Mathilde  a  Victoria .     . 

Disiricto  Federal : 

Estrada  de  Ferro  Central  do  Brasil    .     .     .     . 

Central  á  diviza  do  Estado  do  Rio.     .     .     .     . 

'  Alfredo  Maia  à  diviza   do  Estado  do  Rio.     .     . 

Ramal  da  Gamboa 

»      de  S.  Diogo 

»       »   Deodoro    .     .     .  -„     .     .     .     .     . 

»       «   Santa  Cruz 

Circular  de  D.  Clara 

»        »   Bangú    .     .     .  

»        »  Matadouro . 

»        »   Payuna  

Estrada  de  Ferro  Rio  d'Ouro 

»         »      »      Corcovado     

The  Leopoldina  Railway  Company  Limited  .     . 

Praia  Formoza  a  Merity 

Estado  do  Rio  de  Janeiro : 
Estrada  de  Ferro  Central  do  Brasil    .     .     .     . 

Barra  do  Pirahy  a  Serraria * 

Trecho  entre  Parahybuna  e  Sobragy  .... 
Barra  do  Pirahy  á  diviza  do  Estado  de  S.  Paulo 


DISCRIMINAÇÃO  DOS  -TRECHOS 


Das  Estradas 


Kilometros 

206,400 

91,253 
61,040 
70,643 
21,184 
79,937 
78,919 


Nos  Estados 


27,141 
25,143 
1,008 
0,291 
3,022 
40,689 
1,662 
2,408 
3,270 
2,090 


20,103 


185,041 

1,732 

111,235 


Kilometros 
206,400 

402,976 


TOTAL 

POR 
ESTADO 


Kilometros 


106,726 


43,243 

3,824 

20,103 


714,814 


609,376 


173,896 
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Da  diviza  do  Districto  Federal  a  Mangaratiba    .... 

Idem,  idem  a  Parahyba  do  Sul 

Ramal  de  Paíacamby 

»       »    Porto  Novo 

Governador  Portella  a  Chave  Barão  de  Vassouras  .     .     . 

Ramal  de  Santa  Rita  de  Jacutinga 

Chave  de  Valença  a  Barra  Longa 

Tabôas  a  Commercio 

Circular  de  Pavuna '. 

Estrada  de  Ferro  Bananal . 

Saudade  á  diviza  de  S.  Paulo  . 

Estrada  de  Ferro  Rio  d'Ouro 

The  Leopoldina  Ra:lway  Company  Limited 

Nictheroy  a  Macuco 

Ramal  de  Sumidouro 

»      »   Macahé 

»      »   Cantagallo 1 

Imbetiba  a  Miracema .• 

Entroncamento  a  Glycerio  (Central  de  Macahé) 

Conde  de  Araruama  a  Manoel  de  Moraes.     ...... 

Ramal  de  Magdalena. 

Campos  a  Santo  Amaro 

Campos  a  Atafona 

Martins  Lage  a  Colomins 

Campos  a  Porciuncula ; 

Murundú  a  Santo  Eduardo 

Itaperuna  a  Patrocinio . 

Mauá  a  S.  José  do  Rio  Preto .     .     . 

Areal  a  Piracema. 

Merity  a  Entroncamento 

Estrada  de  Ferro  Oeste  de  Minas 


DISCRIMINAÇÃO   DOS  TRECHOS 


Das  Estradas 


Nos  Estados 


Kilometros 

40,496 

140,792 

5,216 

17,846 

42,937 

89,993 

59,849 

17,705 

1,972 

16.544 


178,655 
91,959 

146,494 
77,203 

241, -230 
42,629 
91;545 
27,224 
38,588 
42,049 
13,730 

169,187 
21,608 
35,423 
91,809 
36,861 
26,035 


Kilometros 


TOTAL 

POR 
ESTADO 


16,544 

84,433 
1.372,229 


111,980 


XXIX 


f 

DISCRIMINAÇÃO 

DOS  TRECHOS 

TOTAL 

POR 

Das  Estradas 

Nos  Estados 

ESTADO 

- 

Kilometros 

Kilometros 

Kilometros 

62,400 

% 

49,380 

— 

123,934 

123,934 

— 

28,336 

28,336 

—  ., 

130,400 

— 

33,820 

, 

— 

34,000 

— 

22,730 

»         »        »     Uzina  das  Dores  a  S.  Sebastião  .... 

— 

11,000 

— 

2,218 

2.686,438 

Estado  de  Minas  Geraes : 

— 

1.250,153 

792,026 

45,925 

56,977 

60  ,.01 9 

76,312 

14^43 

77,101 

14,69$ 

52,192 

60,563 

— 

1.448,267 

601,800 

11,800 

43,500 

34,558 

26,194 

4,865 

< 

XXX 


De  Lavras  a  kilometro  '235,671 

Álvaro  Botelho  a   Formiga 

Divinopolis  a  Bello  Horizonte 

»  a  Garças 

Ramal  de  Bom  Jardim 

»       »   Pará 

Ribeirão  Vermelho  a  Lavras 

»  »         a  Álvaro  Botelho 

Estrada  de  Ferro  Victoria  a  Minas 

Da  diviza  do  Estado  de  Minas  a  Cachoeira  Escura  .     .     . 

Curralinho  a  Diamantina 

Estrada  de  Ferro  Bahia  a  Minas 

»       »        »      Mogyana 

Jaguara  a  Araguary 

Ramal  de  Poços  de  Caldas 

»       »   Guaxupé        •  • 

Da  diviza  do  Estado  de  Minas  a  Rodolpho  Paixão    .     .     . 

Rede  Sul  Mineira 

Do  kilometro  24 ,  920  a  Três  Corações 

Três  Corações  a  S .  Sebastião  . .     ....     .     .     .     .     . 

Ramal  de  Passos • 

»       »   Campanha ....... 

»       »   Alfenas . 

Soledade  ao  Rio  Eleuterio 

»        »     »    Preto 

Piranguinho  a  Paraizopolis 

Estrada  de  Ferro  S.  Paulo  e   Minas 

Da  diviza  do  Estado  de  S.  Paulo  a  S.  Sebastião  do  Paraizo 

Estrada  de  Ferro  Goyaz 

De  Araguary  á  diviza  do  Estado 

Formiga  a  Catiara 


DISCRIMINAÇÃO  DOS  TRECHOS 


Das  Estradas  Nos  Estados 


Rilometros 

235,671 

136,853 

158,816 

142,585 

12,456 

27,601 

9,311 

5,257 

236,762 
147,516 


281,118 
17,637 
13,806 
35,762 

144,988 

362,658 

29,438 

85,970 

7,578 

269,529 

200,794 

51,998 

30,600 

52,682 
295,820 


Kilometros 


384,278 


233,870 
348,323 


TOTAL 

POR 
ESTADO 


1.152,953 


30,600 


348,502 


XXXI 


The  Leopoldina  Railway  Company  Limited 

Porto  Novo  a  Saúde 

Ponte  Nova  a  Matipó 

Ramal  de  Pirapetinga 

Recreio  a  Manhuassú.     ...... 

Espera  Feliz  á  diviza  do   Espirito  Santo. 

Cysneiros  a  Paraokena 

Patrocínio  a  S.  Paulo 

Vista  Alegre   a  Leopoldina 

Catáguaies  a  Mirahy 

Sereno  a  João  Pinheiro 

Piracema  a  Ligação 

Guarany  a  Pomba 

Furtado  de  Campos  a  Juiz  de  Fora     .     . 

Ramal  de  Mar  de  Hespanha 

Estrada  de  Ferro  de  Morro  Velho.     .     . 

»       »        »      »   Paraopeha    . 

Estado  de  S.  Paulo : 
Estrada  de  Ferro  Central  do  Brasil     .     . 
Da  diviza  do  Estado  de  Minas  a  S.  Paulo 

Estrada  de  Ferro  Bananal 

Da  diviza  do  Estado  de  Minas  a  Bananal. 

S.  Paulo  Railway 

Estrada  de  Ferro  Sorocabana.     .     .     . 

»       »        »      Mogyana 

»       »        »      Paulista 

»       »        »      Araraquara.     .     .     . 

»       »        »      Dourado 

»       »        »      Noroeste  do  Brasil.     . 

Bauru  a  Itapura 

Itapura  a  Jupiá 


DISCRIMINAÇÃO  DOS  TRECHOS 


Das  Estradas 


Kilometros 

373,527 
90,037 
31,261 

266,540 
14,764 
17,738 
17,688 
12,651 
35,275 
12,630 

156,684 
27,469 
66,683 
25,570 


278,684 
11,456 


436,480 
25,944 


Nos  Estados 


Kilometros 
1.150,517 


8,000 
12,000 

278,684 

11,456 

247,312 

1.615,011 

1.340,394 

1.245,055 

279,136 

273,368 

462,424 


TOTAL 
POR 
STADO 


Kilometros 


6.367,463 


XXXII 


Estrada  de  Ferro  S.  Paulo  a  Goyaz 

»       »      »      S.  Paulo  a  Minas 

»       »      »      Itatibense 

Rede  Sul  Mineira . 

Cruzeiro  a  Tunnel 

Estrada  de  Ferro  Funilense •     ,     . 

»       »      »       Campineira 

Tramway  da  Cantareira 

Eléctrico  de  Santo  An  aro 

Melhoramentos  de  Monte  Alto 

Estrada  de  Ferro  Purús  Pirapora 

»       »       »      Fazenda  Dumond 

»       »       »      Jaboticahal 

»       "       »      Santos  a   Santo  António  de  Juquiá. 

»       »       <>      Lorena    a  Piquete 

»       »       »      Rezende  a  Bocaina 

Estado  do  Paraná : 

Companhia  S.  P.iulo  Rio  Grande 

Itararé  a  União  da  Victoria     .     .     .     ... 

Serrinha j 

Jaguariahyva  a  S.  José 

Paraná      

Estrada  de  Ferro  Nor  e  do  Paraná 

Estado  de  Santa  Catharina  : 
Companhia  Estrada  de  Ferro  S.  Paulo  Rio  Grande     . 

União  da  Victoria  ao  Rio  Uruguay 

S.  Francisco  a  Porto  União.     .     . 

Estrada  de  Ferro  Santa  Catharina 

"       »       "D.  Thereza   Christina 

Estado  do  Rio  Grande  do  Sul : 
Companhia  Amiliaire  des  Chemins  de  Fer  au   Brésil. 


DISCRIMINAÇÃO  DOS  TRECHOS 


Das  Estradas 


Kilometros 


24,920 


515,766 
44,980 
52,960 

407.001 


367,440 
462,332 


Nos  Estados 


Kilometros 

145,103 

106,000 

20,097 

24,920 

•94,263 
41,444 
43,000 
13,160 
18,000 
16,000 
24,000 
26,000 
159,482 
20,000 
"10,474 

1.020.707 


TOTAL 

POR 

ESTADO 


Kilometros 


43,397 

829,772 

69,700 
118,096 

2.172,085 


6.514,783 


1.064,104 


1.017,568 
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Porto  Alegre  a  Uruguayana  e  ramal  de  Paredão 

Santa  Maria    a  Marcellino  Ramos 

Gacequi  a  Rio  Grande     .     , 

Neustad   a   Taquara 

Couto  a  Santa  Cruz 

Monte  Negro  a  Caxias 

Entroncamento  a  Sanl'Anna  do  Livramento.     . 

Accesso  á  margem  do  Taquary 

Ramal  fluvial  de  Pelotas 

»      de  Costa  do  Mar 

Brasil  Great  Southern    Railway • 

Quarahim    a    Itaquy 

Itaquy  a  S.  Rorja 

Estrada  de  Ferro  Cruz  Alta  a  Santo  Angelo.     . 
»       »       »      Porto  Alegre   a   Tristeza.     . 


Estado  de  Matto  Grosso : 

Estrada  de  Ferro  Madeira  Mamoré 

Da  diviza  do  Estado  do  Amazonas  a  Guajará  Mirim 

Estrada  de  Ferro  Noroeste  do  Brasil 

Jupiá  a  Porto  Esperança 


Estado  de  Groyaz : 

Estrada  de  Ferro  Goyaz 

Da  diviza  do  Estado  de  Minas  a  Roncador 
•Goyaudira  a  Catalão 


Total 


DISCRIMINAÇÃO  DOS  TRECHOS 


Das  Estradas 


Kilometros 

766,238 

533,234 

490,037 

53,002 

30,311 

116,592 

158,564 

2,108 

2,718 

17,281 

175,597 
123,870 


Nos  Estados 


Kilometros 


355,979 


811,056 


157,440 
23,241 


TOTAL 

POR 
ESTADO 


Kilometros 


299,467 

78,500 
11,980 

355,979 
811,056 


180,681 


2.562,032 


1.167,035 


180,681 


27.452,724 
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QUADRO    N.     1 

Extensão  e  capital  garantido 

Em  31  de  dezembro  de  1916  a  extensão  das  linhas  em  trafego,  construcção,  com 
estudos  approvados  e  estudadas,  attingia  a  32.113,806  kilometros,  a  qual  assim  se 
discrimina  : 


ESPECIFICAÇÕES 


Estradas  em  trafego    .     . 

»  »    construcgão 

Com  estudos  approvados  . 

Em  estudos  ou  estudadas. 

Totaes 


4.903,433 

1.722,362 

i.229,674 

455,000 


8.310,469 


9.449,341 
1.405,532 
3.989,501 

480,000 


15.324,374 


3.889, 1S3 

359,974 

1.853,894 


6.103,051 


1.986,263      20.228,220 
—  3.487,868 

3S9.649,       7.462,71$ 
935,000 


2.375,912      32.113, 


I  —  Estradas  administradas  pela  União. 

II  —       »         arrendadas  pela  União. 

III  —       »         concedidas  pela  União  com  garantia  de  juros. 

IV  —       »  »  »        »      sem        »         »      » 

V  —  Total  das  estradas  consideradas. 

Observação  —  -A  rede  da  Companhia  « Great  Western »  compõe-se  de  algumas 
estradas  que  não  são  de  propriedade  da  União,  mas  que  reverterão  para  o  seu  domínio^ 
sem  ou  mediante  indemnisação,  as  quaes,  por  conveniência  da  estatística,  foram  annexadas 
ás  de  sua  propriedade . 


QUADRO    n.     2 

Garantia  de  juros  —  Responsabilidade  do   Governo  da  União  em  1918,   na 

Europa  e  no   Brasil 

A  extensão  média  das  estradas  de  ferro  que  gosam  de  ga- 
rantia de  juros,  em  ouro,  era  a  31  de  dezembro  de 
1916  de 2.806,695  kilometros 

e  com  garantia  papel,  de 1.212,665         » 

Total '.....       4.019,360         » 

A  despesa  com  a  garantia  foi  a  seguinte  : 

Em  ouro £  943.604-12-0 

Em  papel | 963:(27g914 

Se   convertermos   a   despesa  —  «  ouro  »>  —  em  moeda   papel,    ao 

cambio  médio  do  anno  (11,86  d.)  obteremos  a  importância  de  19.094:865^430 

Assim  a  despesa  total  será  de 20.057:993$344 

Em  virtude  do  laudo  arbitral  foi  reconhecido  o  direito  da  Companhia  «  Brasil  Great 
Southern  Railway »  á  garantia  de  juros ,  que  fora  considerada  extincta,  por  acto  do 
Governo  da  União,  em  5  de  maio  de  1913.  A  mencionada  companhia  é  proprietária  da 
Estrada  de  Ferro  Quarahim  altaquy,  coma  extensão  de  173,597  kilometros. 


XXXVI 

QUADRO    N .     3 

Custo  e  capital  das  companhias 

Em  31  de  dezembro  de  1916  a  extensão  das  estradas  em  trafego,  fiscalizadas  pela 
Inspectoria  Federal  das  Estradas,  era  13.725,830  kilometros,  comprehendendo-se  neste 
numero  as  estradas  da  União  arrendadas  e  as  que  foram  concedidas  por  e)la  com  garantia 
de  juros,  subvenção  kilometrica  e  sem  garantia  de  juros. 

O  capital  das  Companhias  é  de  881 .131 :  114#828,  sendo : 

Garantido.' , 167.096:7808878 

Sem  garantia É 714.034:3338950 

Em  relação  á  sua  constituição,  o  capital  das  companhias  assim  se  discrimina : 

Em  acções  integralizadas 4 15. 878:88281930 

»        »        não  integralizadas  .     ; 48.917 :S82$221 

»    debentures .' 406.905:8388567 

Não  consolidado   . 9.428:5118110 

Total 881.131:1148828 

Nota  —  Convém  saber  que,  no  caso  das  Companhias  concessionarias,  o  capital  refere-se 
a  todas  as  linhas  concedidas  pela  União  e  pelos  Estados. 


QUADRO    N.     4 

Eespeza  de  íiscalisação  e  auxilio  prestado  ás  companhias 

Em  virtude  do  decreto  n.  733,  de  9  de  fevereiro  de  1892,  as  despesas  com  a  iiscali- 
sação das  estradas  são,  a  partir  dessa  época,  feitas  pelas  companhias,  que  concorrem  com 
quotas  determinadas  em  seus  contractos. 

Até  a  promulgação  do  referido  decreto  essas  despesas  estavam  a  cargo  do  Governo, 
que  despendeu,  conforme  os  dados  colhidos  nos  «Balanços  Definitivos  do  Thesouro  a  impor- 
tância de  2 . 876 : 226S838 . 

Do  total  approximado  de  446.591 :938S838,  gasto  com  a  garantia  de  juro3  até  31  de 
dezembro  de  1916,  só  está  apurada  exactamente  a  quantia  de  367.324:8878259  sendo  a 
restante  avaliada  ao  par. 


ESEECIFICAÇ06S 


Extensão  em  kilometros  .  .  . 
Raio  mínimo  em  metros  .  .  . 
Declividade  máxima   em  metros 
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Quadro  n.   5 

Condições  technicas 


Bitola 
de  lm,60 


i.0i7,233 
1S1,00 
.     0,01S 


Bitola 
de  im,00 


3.871,679 
.   100,10 
0,050 


Bitola 
de  ún>,76 


722,717 
74,96 
0,020 


III 


Bitola  Bitola 

de  lm,00     de  im,00 


8. 603,363    3.783,513 


75,  Oi 
0,035 


80,00 
0,030 


IV 


Bitola     !     Bitola 
de  lm;60     de  im,00 


212,087  2.042,736 


241,00 
0,025 


62,00 
0,0337 


ESPECIFICAÇÕES 


Extensão  em  kilometros.     . 
Raio  minimo  em  metros.     .     . 
Declividade  máxima  em  metros 


Bitola 
de  lm.OO 


1.648,127 


Bitola 
de  0m,60 


VI 


Bitola 
de  lm,6C 


84,497 


1.259,320 
181,00 
0,018 


Bitola 
de  lmjOO 


19.949,913 


Bitola 
ds  0^,76 


722,717 
74,96 
0,020 


Bitola 
de  0'a,60 


84,494 


I  —  Estradas  administradas  pela  União. 

II  —         »        arrendadas         »•         » 

III —  »       concedidas  »         >        com  garantias  de  juros. 

IV  —  j>       .         >  »         »        sem  »         x>        » 

V  —         »  »         pelos  Estados. 

IV  —  Total  das  Estradas  que  enviaram  dados  estatísticos. 


ESPECIFICAÇÕES 


Linhas  principaes,  com  trilhos  de  aço-kms.     . 

Linhas  principaes,  com  trilhos  de  ferro-kms    . 

Desvios  e  linhas  accessorias,  com   trilhos  de 
.  aço-kms 

Desvios  e  linhas   accessorias,  com  trilhos  de 
ferro-kms .     .     .     . 

Apparelhos  telegraphicos 

Postes. .     . 

Isoladores    

Apparelhos  telephonicos 


Quadro  n.   6 

ffia  permanente 


ii 


ih 


4.672,522 
132,107 

433,48o1 

20,28Si 

192 

30.425 

42.423 

105 


.322,819 
231,014 

43S,493 

33,S51 

750 

129.885 

273. 5Ú5 


3.769,235 

171,427 

272 

6Í.800 

.97.146 

56 


IV 


2.232,S95 
22,035 

233,114 

1,000 

904 

25.729 

85.703 

312 


285,334 

17,520 

24 
1.S72 
3.822 

8 


VI 


19.283,356 
435,187 

1.352,039 

55,139 
2.142 

252.711 

502.602 

847 


I  —  Estradas  administradas  pela  União. 

II  —         »        arrendadas         »         » 

III —         »        concedidas  j>         »        com  garantia  de  juros. 

IV  —         £■  »  »      .    »        sem        »  »      » 

V  —         »        pelos  Estados. 
VI  —  Total  das  Estradas  que  enviaram  dados  estatísticos. 

Nota  —  Não  figuram  ne3te  quadro  as  estradas  estadoaes  :   Santo  Amaro,  Ilhéos  a  Conquista,  Maricá  e  Mogyana . 
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QUADRO  N.    6  A 

Obras  d'arte,  edifícios  e  dependências 


ESPECIFICAÇÕES 


Passagens  superiores 

Passagens  inferiores 

Passagens  de  nivel 

Numero  de  tunneis 

Extensão  total  entre  boccas,  metros. 
Numero  total  das  estações  .  .  .  . 
Numero  de  casas  de  turmas  .  .  . 
Numero  de  caixas  d'agua  .  . 
Numero  de  chaves  simples  .  .  .  . 
Numero  de  chaves  duplas    .     .     .     . 


30 

19 

491 

43 
11.369,00 
510 
465 
313 
739 
7 


43 

113 

2.411 

43 
6.430,75 

585 

916 

438 
3.277 

140 


846 
7 

565,70 
309 
473 
226 
1.03S 
43 


51 

57 

1.132 

30 

3.992,70 

233 

263 

171 

2.6S8 

24 


10 

8 

81 


16 

13 

15 

137 


139 

266 
5.011 

133 
22.858,15 
1.553 
2.140 
1.158 
7.379 

214 


I  Estradas  administradas  pela  União . 
II         »        arrendadas  pela  União. 

III  »        concedidas  pela  União  com  garantia  de  juros. 

IV  »  »  »        »      sem        »         »      » 
V         »               »         pelos  Estados. 

VI  Total  das  Estrada  que  enviaram  dados  Estatísticos. 


Nota  —  Não  figuram  neste  quadro  as  estradas   estadoaes  : 
:  Maricá  »,  «  Rede  Sul-Mineira  »  e  «  Mogyaua  ». 


:  Nazareth  »,  «  Santo  Amaro  »,  «  Ilhéos  a  Conquista  », 


QUADRO  N.    7 

Extensões  e  datas  das  inaugurações  do  trafego  dos    trechos  das   estradas  de  ferro  fisca- 
lizadas pela  Inspectoria  Federal  das  Estradas,  durante  o  anno  de  1916. 

Rede  de  Viação  Cearense: 

Baturité  : 


Iguatú  —  José  de  Alencar,  inaugurado  em  30  de  março  .... 
José  de  Alencar  —  Malhada  Grande,  inaugurado  em  15  de  agosto 
Malhada  Grande  —  Cedro,  inaugurado  em  1 5  de  novembro  .... 

Sobral  : 

Cratheús  —  Poty,  inaugurado  em  31  de  dezembro.     ...... 

E.  F.  Goyaz: 

S.  Pedro  de  Alcântara  —  Catiára,  inaugurado  em  29  de  novembro. 
E.  F.  Sorocabana: 

Cardoso  de  Almeida  (antiga  Caramurú)  —  Sapezal,  inaugurado  em  20 

de  março 

Sapezal  —  João  Ramalho,  inaugurado  em  5  de  junho.     . 
João  Ramalho  —  Rancharia,  inaugurado  em  10  de  setembro 
Rancharia  —  Bartyra,  inaugurado  em  8  de  novembro     .... 


Kilometros 

19,761 
17,117 
14.677 


22,202 


57,362 


27,090 
29,455 
15,833 
17,125 


XXXIX 
E.  F.  Paulista: 

Kilometros 
Rio  Claro  —  S.  Carlos,  inaugurado  em  1  de  junho 72,468 

Resumo 

Rede  de  Viação  Cearense 73,757 

E.  F.  Goyaz 57,562 

E.  F.  Sorocabana 89,503 

E.  F.  Paulista 72,468 

Total      : •...'.  293,290 

Durante  o  anno  foram  entregues  os  trechos  contratados  com  João  Corrêa, 
•comprehendidos  entre  S.  Pedro  e  a  margem  do  rio  Jaguary.  Não  estão  sendo  trafegados  pela 
àuxiliaire,  que  se  nega  a  fazè-Io,  por  não  os  achar  em  condições . 


QUADROS    NS.    8    E    8  A 

Material  rodante  sffectivo  em  31  de  dezembro  de  1913 


ESPECIFICAÇÕES 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

637 
113 
337 
338 

70 

856 

118 

949 

3.298 

3.103 

114 

143 

136 

177 

8.038 

71.1 
85 
325 
332 
94 
836 
211 
751 

4.043 

1.169 
73 

1.649 
253 
469 

8.623 

246 
15 
53 

76 

26 

170 

43 

180 

657 

160 

2 

541 

8 

69 

1.660 

232 

26 

109 

114 

38 

287 

74 

416 

1.883 

3.144 

5 

93 

134 

73 

5.822 

31 

10 
9 
6 

25 

9 

8 

136 

56 

3 
3 

215 

1.857 

239 

834 
867 
234 

Numero  total  de  carros  de  passageiros   ....... 

•  2.174 

455 

2.304 

10.022 

7.632 

194 

2.429 

534 

788 

24.358 

I  —  Estradas  administradas  pela  União. 
II —        »•        arrendadas  pela  União. 

III  —        >        concedidas     >        »       com  garantia  do  juros. 

IV  —        »  >  »        >       sem        »  »       » 
V  —        »               »         pelos  Estados. 

VI  —  Total  das  Estradas  que  enviaram  dados  estatísticos. 

Nota  —  Não  entraram  na  organisação  deste  quadro  as  seguintes  estradas  :  Itapura  a  Corumbá,  Nazareth.  a  Toca  da 
da  Onça,  Piranguinho  a  Paraizopolis  e  Mogyana  (concessão  estadoal). 


V 
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QUADRO    N.    9 

Consolidation 445 

Mogul .•  381 

Ten  Wheel 375 

American 231 

Mallet -  79 

Pacific 42 

Mastodonte  ■ .     . 21 

Prairie .     ,     . 19 

Atlantic 18 

Mikado 9 

Columbia 4 

Garrat '..... 3 

Typos  diversos 149 

Total .     .     , 1.796 
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QUADRO    N.    10 

Procedência  do  material  rodante 


i 

li 

m 

Locomo- 
tivas 

Carros 
de  passa- 
geiros 

Vagões 

Locomo- 
tivas 

Carros 
de  passa- 
geiros 

Vagões 

Locomo- 
tivas 

Carros 
de  passa- 
geiros 

Vagões 

Procedência  Americana     . 

»          Ingleza     .     . 

»           Franceza     ou 
Suissa    .     . 

»           Belga  ou   ou- 
tra    .     .     . 

»           Brasileira.     . 

»           não  indicada. 

581 
9 

47 

9S 
33 

5 

56 
664 

1S4 
139 

355 

894 
6.466 

310 
193 

18 

190 

200 
265 

3 

330 
3S 

1.473 
2.557 

66 

4.199 
323 

151 

39 

1 

47 

S 

101 
1 

158 

26 

306 

1.505 
1.511 

6Í7 

856 

3.033 

711 

S36 

8.623 

246 

(a)       285 

(a)  3.322 

IV 

V 

v 

ESPECIFICAÇÕES 

Locomo- 
tivas 

Carros 
de  passa- 
geiros 

Vagões 

Locomo 
tivas 

Carros 
de  passa- 
geiros 

Vagões 

Locomo- 
tivas 

Carros 
de  passa- 
geiras 

Vagões 

Procedência  Americana     . 

►           Ingleza.    .     . 

»           Franceza     ou 
Suissa  .     . 

»           Belga  ou    ou- 
tra .     .     . 

»           Brasileira.     . 

»           não  indicada. 

95 
134 

3 

80 
172 

3 

32 

4S7 
4.43S 

3 

561 
210 
123 

2 

14 

1 

14 

4 
16 

2 
3 

IS 
117 

2 
80 

1.139 
339 

22 

285 

22 

483 
437 

3 

496 
154 
667 

2.471 
7.251 

69 

6.620 
2.940 
6.669 

Numero  total 

233 

237 

5.822 

31 

25 

215 

1.S57 

2.290 

26.020 

I  Estradas  administradas  pela  União. 
II  »         arrendadas  »         » 

III  t         concedidas  >         »        com  garantia  de  juros. 

IV  >  »  >         »        sem         >  »       » 
V          >                 *>              pelos  Estados. 

VI  Total  das   Estradas  que  enviaram  dados  Estatísticos. 

(a)  Está  incluído  o  material  rodante  de  toda  a  E.  F.    Sorocabana,   e  d'ahi  as  divergências  que  se  notam  com  o 
quadro  n.£8. 

Nota  —  Não  essão  incluídas  neste  quadro  as  estradas  :  «  Itapura  a  Corumbá  »  e  todas    as    de    concessão    estadoal 
com  excepção  da  «  Mossoró  »,  da  «  Maricá  »  e  da  «  S.  Paulo  Railway  ». 


6145  —  VI 
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QUADRO    N.     11 

Pessoal  existente  em  31  de  dezembro  de  19 IS 


ESPECIFICAÇÕES 


Adminitração 
Central.     .     . 

Trafego.  .     .     . 

Locomoção  .     . 

Via  permanente 

Numero  total 


Numero 


712 
5.615 
5.306 
6.132 


a)  80.663 


Relação 


4,00 
31.61 
29.87 
34,52 


100,00 


Numero 


965 
4.959 
4.365 

7.273 


17.567 


Relação 
% 


Numero 


5,49 
28,23 
24,  S5 

41,13 


100,00 


SOS 
1.344 

S90 
4.143 


Relação  »j„m, 
0/        Numero 
/o 


3,16 
20,41 
13,52 
62.91 


6.535 


100,00 


356 
5.782 
3.6S6 
2.958 


Relação 
% 


8,79 
45,23 
33,84 

23,14 


12.732 


100,00 


V 

VI 

Numero 

Relação 
% 

Numero 

Relação 

% 

7 

2,30 

2.248 

4,09 

112 

36,72 

17.812 

32,38 

59 

19,34 

14.306 

36,01 

127 

41,61 

20.638 

37,53 

305 

100,00 

a)  57.907 

100,00 

I  Estradas  administradas  pela  União. 

II  »         arrendadas         »         » 

I'I  »         concedidas  »         »        com  garantia  de  juros. 

IV  >  >  »         »        sem         »  »        » 

V  o  »  pelos  Estados. 

VI  Total  das   Estradas  que  enviaram  dados  Estatísticos. 

(a)  Inclusive  2.903  jornaleiros  (peswal  extraordinário)  da  E.  F.  Central  do  Brasil. 

Aóía  —  Não  entraram  na  organização  deste  quadro  as  seguintes  estradas  :  «  Rio  do  Ouro  »,  «  Itapura  ú  Corumbá  », 
«  Tocantins  »,  «  Centro  e  ramal  de  Leopoldina  »,  <•  Sumidouro  »,  «  Norte  »,  «  Rezende  a  Bocaina  »,  e  as  de  concessão  esta- 
doal,    com    excepção    da  «  Mossorú  »,  *  Campo  Limpo  a  Vargem  »  e  <*  Ramal  de  Piracaia  ». 


QUADRO  N.  12 

Passageiros  transportados 


XLIII 


ESPECIFICAÇÕES 


Passageiras  de  1*  classe  a  qual- 
quer distancia 

Passageiros  de  2a  classe  a  qual- 
quer distancia 


Total  das  duas  classes  .     .     . 

Passageiros  de   1*   classe   a   um 
kilometro 

Passageiros  de   2a   classe   a   um 
kilometro 

Total  das  duas  classes  .     .     . 

Percurso  médio  de  um  passageira 
de  1*  classe  (kms.).    .     .     . 


Percurso  médio  de  um  passageiro 
de  2a  classe  (kms.).    .     .     . 


Percurso  médio  de  um  passageiro 
das  duas  classes  (kms.)  .     . 


9.891.325 

23.365.-463 
33.256.788 

2i9.371.S52 

424.660.457 
674.032.309 

25,2 

18,2 

20,3 


II 


2.260.277 

3.586.S89 
5.S47.163 

113.275.826 

132.694.023 

b)  247.935.486 

50,9 
37,3 

42,6 


III 

223.968 

719.174 

943.142 

20.109.482 

49.152.127 

69.261.609 

89, S 

6S,3 

73,4 

IV 


3.380.559 

8.477.864 
,)  11.869.355 

124.157.294 

204.002.421 
328.159.715 

36,7 

24,1 

27,7 


593.344 

1.952.531 
2.555.875 

28.809.276 

64.462.967 
93.272.243 

49,8 

33,2 

37,0 


b) 


16.349.473 

38.111.921 
a)  54.472.326 

535.723.730 

874.971.995 
1.412.661.362 

32,9 

23,0 

26,0 


I  Estradas  administradas  pela  União. 
II       j>  arrendadas        ■■>  » 

III  »  concedidas         »  »       com  garantia  de  juros. 

IV  »  »  »  »       sem  »       »       » 
V       »                    »                  pelos  Estados. 

VI  Total  das  Estradas  que  enviaram  dados  Estatísticos. 

(a)  Estão  incluídos  10.932  passageiros  transportados  na  E.  F.    Rezende  a  Bocaina,  não  discriminados  por  classes. 

(b)  Estão  incluidos  1.965.637  passageiros-kilometro  da  E.  F.  Araguary    a    Catalão  não  discriminados  por  classes. 
Nota  —  Não  remetteu  dados  para  organização  deste  quadro  a  E.  F.  Rio  do  Ouro. 


QUADRO  N.    13 

Bagagens^  encommendas  e  animaes 


Especificações 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Bagagens  e  encommendas  transpor- 
tadas a  qualquer  distancia  (tone- 

120.117 
12.795.110 

66.567 
5.950.SS0 

16.074 
1.723.47S 

109.559 
8.097.148 

30.639 
2.002.564 

342.956 

Idem  a  um  kilometro  (toneladas)     . 

30.569.180 

Percurso  médio  de   uma  tonelada  de 
bagagens  e  encommendas  (kms). 

106,5 

S9,4 

107,2 

73,9 

65,4 

89,1 

Animaes   —  cabeças,    transportadas 
a  qualquer  distancia     .... 

535.932 

553.865 

238.127 

678.971 

195.934 

2.257.879 

Idem  a  um  kilometro 

151.062.410 

101.506.177 

41.642.789 

84.923.064 

46.020.952 

42S.155.392 

Percurso  médio  de  um  animal  (kms). 

257,8 

131,6 

137,5 

125,1 

234,9 

1S9,6 

I  Estradas  administradas   pela  União. 

II  »       arrendadas  »  » 

III  »  concedidas        »  »    com   garantia  de  juros. 

IV  »  »  "  »   sem  »         »        » 

V  o  »  »  »   pelos  Estados. 

VI  Total   das    Estradas   que  enviaram    dados    estatísticos. 

Nota.  —  Não  remetteram  dados  as  seguintes  estradas:  Rio  do  Ouro,  Corcovado  e  Santo  Amaro. 
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QUADRO    N.    14 

Detalhe  do  movimento  de  passageiros  e  animaes 


ESPECIFICAÇÕES 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Passageiros  transportados  a  qual- 
quer* distancia,  pagando.     .     . 

33.133.905 

5.632.473 

839.270 

11.751.933 

2.50S.417 

53.9i6.04S 

Idem  por  conta  dos  Governos  Fe- 
deral e  Estadoaes  

116.137 

74.144 

50.346 

79.S03 

25.883 

346.313 

Idem  grátis,  em  serviço  de  coloni- 

6.746 

90.549 

23.526 

37.551 

21.575 

179.960 

Total 

33.a5ii.73S 

5.347.166 

943.142 

11.S69.355 

2.555.875 

54.472.326 

Passageiros  Uilometro,  pagando  . 

6iS.97i.2S5 

227.880.202 

53.069.774 

322.296.710 

87.323.750 

1.341.5ÍS.631 

Idem  por  conta  dos  Governos  Pe- 

34.395.00i 

11.263.397 

7.595.973 

3.539.519 

3.031.423 

49.876.324 

idem  grátis,  em  serviço  de  cólon  i- 

65S.0Ò0 

S. 791. 837 

3.595.35.1 

2.323.486 

2.367.065 

18.235.357 

Total 

674.032.309 

247.935.436 

69.261.609 

323.159.715 

93.272.243 

1.412.661.362 

Animaes  transportados  a  qualquer 

533. 9S5 

556.613 

235. 05S 

677.591 

195. 40S 

2.248  655 

Idem  por  conta  dos  Governos  Fe- 

1.942 

1.937 

3.023 

1.365 

451 

S.76S 

Idem  grátis,  em  serviço  de  coloni- 

55 

265 

46 

15 

75 

455 

535. 9S2 

553.835 

233.127 

673.971 

195.934 

2.257.879 

Animaes  Uilometro,  pagando  .     . 

150  630.316 

100.701.378 

43.773.375 

84.843.037 

45.834.265 

425.832.921 

Idem  por  conta  dos  Governos  Fe- 

424.547 

7S2.335 

865.431 

78.379 

122.235 

2.272.977 

Idem  grátis,  em  serviço  de  coloni- 

7.047 

22.414 

3.933 

1.593 

14.452 

49.494 

151.062.410 

101.506.177 

4i.642.7S9 

34.923. 06i 

46.020.952 

423.155.392 

I  —  Estradas  administradas 

pela  União 

II  —         »  arrendadas  pela  União 

III  —  »  concedidas      *>         »       com  garantia  de  juros 

IV  —         •  »  os.       sem  »  »        » 
V  —         »                  »           pelos  Estados. 

VI  —  Total  das  Estradas  que  enviaram  dados  estatísticos. 
.Yoía  —  Não  foi  incluída  neste  quadro,  a  E.  F.  Rio  do  Ouro. 


XLV 


QUADRO    N.    15 

Mercadorias  transportadas 


ESPECIFICAÇÕES 


Toneladas  a    qualquer  distancia  de 
—  Borracha    


Idem  de  Madeiras 
»  >  Matte  . 
»  >  Café .  . 
»  »  Sal  ' .  . 
»  »  Couros  . 
«•      »    Xarque . 


»  Aguardente    .     . 

»  Cereaes.     .     . •   . 

»  Fumo     .... 

»  Algodão.     .     .     . 

»  Tecidos  do  paiz  . 

y  Assucar.     .     .     . 

»  Diversas     .     .     . 


Total  de  mercadorias    a  qualquer 
distancia 


Numero  de    toneladas-kilometro  de 
mercadorias 

Percurso  médio  de  uma  tonelada  de 
mercadoria  (liilomeiros).     .     .     . 


63.503,0 

86.934,8 

78. 028,6 

18.631,0 

904,6 

S. 907,0 

128.403,1 

5.404,3 

32.798,4 

25.791,2 

54.832,4 

1.615.322,3 


2.119.505,6 

547.111.904 

258,1 


6.550,7 
21.295,1 
70.529,6 
80.676,6 

118.816,0 
42.259,4 
53.359,2 
39.793,6 

219.575,7 
26.496,6 
48.456,3 
19.114,4 

253.062,5 
2.411.282,7 


3.411.273,0 

394.595.245 

'   115,9 


III 


12.533,4 

57.291,3 

73.016,0 

23.127,1 

2.061,2 

1.526,3 

4.360,3 

86.040,2 

1.456,6 

44.033,6 

2.277,1 

16.770,1 

715.979,4 


1.045.553,1 

131.177.639 

125,5 


IV 


57.526,4 

1.333.463,0 

97.149,7 

1.366,3 

4.405,0 

14.942,0 

204.416,3 

1.876,2 

32.773,0 

2.429,0 

136.929,2 

3.357.757,4 


5.295.563,5 

483.979.729 

91,4 


1.610,0 

250.512,0 

27.173,0 

2.527,0 

1.814,2 

1.473,8 

117.656,3 

3.157,7 

270,0 

71,0 

52.736,8 

6-5.349,2 


1.142.309,0 

131.459. 930 

122,1 


VI 


6.550,7 

155.072,9 

127.821,4 

1.874.582,4 

349.299,4 

67.334,9 

62.009,3 

69.436,4 

756.121,5 

38.389,4 

158.331,3 

49.632,7 

514.331,0 

8.785.690,9 


13.014.704,2 

1.691.324.447 

130,5 


I  —  Estradas  administradas  pela  União. 
II  —         »         arrendadas  pela  União. 

III  —         »         concedidas  pela  União  com  garantia  do  juros. 

IV  —         »  »  »         »      sem         »         *       » 
V  —          »                  »          pelos  Estados. 

VI  —  Total  das  Estradas  que  enviaram  dados  estatísticos. 

Nota  —  Não  remetteram  dados  as  soguintes   estradas:    Rio    do  Ouro,  Itapura  a  Corumbá  e  Corcovado. 


XLVI 


QUADRO   N.   16 

Detalhe  do  movimento  de  bagagens,  encommendas  e  mercadorias 


ESPECIFICAÇÕES 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Bagagens  e  encommendas  transpor- 
tadas a  qualquer   distancia,   pa- 

115.081,5 
3.981,3 

59.069,7 

10.319,1 
1.685,5 

103.032,7 

29.963,6 

322.471,6 
7.860,1 

Idem  por  conta   dos   Governos  Fe- 
deral  e  Estadoaes.     .... 

1.443,9 

558,6 

190, S 

Idem  grátis,  em    serviço  de  coloni- 
sação  e  outros 

1.054,6 

6.053,1 

4.069,7 

987,5 

479,6 

12.624,5 

Total 

130.1*7,4 

63.565.7 

16.074,3 

109.c53,8 

30.639,0 

312.956,2 

Bagagens  e  encommendas  transpor- 
tadas a  um   kilometro,  pagando. 

11.997. 795 

4.799.911 

1.010.233 

7.994.190 

1.901.952 

27.704.084 

Idem  por  conta   dos  Governos   Fe- 
deral e    Estadoaes    .     , 

646.843 

292.495 

286.740 

35.346 

100.039 

1.361.463 

Idem  jjratis,  em  serviço  de  coloni- 

1E  0.472 

853.471 

426.505 

67.612 

573 

1.503.633 

Total 

12.795.110 

5.950.S80.. 

1.723.478 

8.097.148 

2.002.564 

30.569.180 

Mercadorias  transportadas  a  qual- 
quer distancia,  pagando.    .     .     . 

2.071.190,8 

2.872.944,8 

916.467,7 

5.232.346,3 

1.061.278,9 

12.154.223,5 

Idem   por  conta  dos   Governos  Fe- 
deral e   Estadoaes.     .     .     . 

12.3S9,0 

IS. 479,0 

1.761,3 

11.773,0 

908,3 

45.310,6 

Idem  grátis,  em  serviço  da    coloni- 
sação  e  outros 

35.925,8 

519.849,2 

127.324,1 

51.4i4,2 

80.681,8 

815.165,1 

Total    ...... 

2.119.505,6 

3.411.273,0 

1.045.553,1 

5.295.563,5 

1.142.809,0 

13.014.704,2 

Mercadorias  transportadas  a  um  ki- 
lometro, pagando  

539. '173.825 

350.S63.090 

124.513.347 

480.179.651 

129.372.617 

1.634.705.530 

Idem  por    conta  dos  Governos  Fe- 
deral e  Estadoaes 

1. 887.160 

2.431.4Í6 

265.747 

561.159 

97.753 

5.243.265 

Idem  grátis,  em  serviço  de  coloni- 
zação e  outros  

5.450.919 

41.297.709 

6.39S.545 

3.238.919 

4.939.560 

61.375.652 

Total     

547.lll.90i 

394.595.245 

131.177.639 

433.979.729 

135.459.930 

1.691.321.417 

I.  Estradas  administradas  pela  União. 
II.  Estradas  arrendadas  pela  União. 

III.  Estradas  concedidas  pela  União  com  garantia  de  juros. 

IV.  Estradas  concedidas  pela  União  sem  garantia  de  juros. 
V.  Estradas  concedidas  pelos  Estados. 

VI.  Total  das  estradas  que  enviaram  dados  Estatísticos. 

Nota  —  Não  remetteram  dados  as  estradas  Rio  do  Ouro  e  Corcovado. 


XLVII 


QUADRO    N,    1? 

Percurso  dos  trens  e  das  locomotivas 


ESPECIFICAÇÕES 


Percuiso  dos  trens  de."passageiros    .     .     . 

Percurso  dos  trens  mixtos 

Perearso  dos  trens  de  carga 

Percurso  dos  trens  em  serviço  do  trafego  . 

Percurso  dos  trens  em  serviço  não  remunerado 

Percurso  das  locomotivas  em  serviço  do  trafego 

Percurso  das  locomotivas  em   serviço  não  re' 
munerado    , 


I 

6.973.850 

3.482 

401 

4.381 

507 

14.S37 

767 

1.45S.28S 

16  935 

127 

2.5S8 

763 

2.697.234 
4.078.858 
5.987. .42 

12.763.284 
1.752.666 

16.268.394 

2.S97.699 


III 


1.136.849 
1.107.531 
2.126.340 
4.370.770 
454.496 
4.622.176 

8JS.5S9 


IV 

V 

4.045.075 

5.470 

2.543.529 

456.592 

3.951.794 

2Í5.715 

10.5iO.39S 

707.777 

643.539 

100.649 

12.690.212 

566.262 

3.153.124 

46.269 

IV 


14.858.537 
11.668.961 
16.692.493 
43.219.996 
4.399.638 
51.082.171 

9.494.414 


I  —  Estradas  administrados  pela  União. 
II  —         »         arrendadas         »         » 

III  —  »         concedidas  »         »        com  garantia  de  juros. 

IV  —         »  »  »..'■»        sem         »  »      » 
V  —         »                  »               pelos  Estados. 

VI  —  Total  das  Estradas  que  enviaram  dados  estatísticos. 

Nota  —  Não  figuram  neste  quadro,  quauto  ao  percurso  remunerado,   as    estradas:    Itapura  a  Corumbá,  Tocantins 
e  Mogyana  (concessão  estadoal)   e,  quanto  ao  percurso  nao  remunerado,   as  mesmas  já  indicadas  e  mais  a  Therezopolis . 


QUADRO    N.    18 

Percurso  dos  vehiculos 


ESPECIFICAÇÕES 

I 

II 

III 

IV 

V 

rIV 

Percurso  dos  carros  de  passageiros. 
Percurso   dos  vagões  de  mercado- 

74.240.862 

101.8S0.108 

32.42S.161 
28.303.974 

16.823.034 

52.742.558 

5.922.393 
10.644.401 

5. 407. 375 

19.469.129 

2.526.594 
2.6S3.570 

33.527.249 

97.302.121 

5.181.141 
4.680.311 

1.326.842 

2.745.468 

298.864 
366.688 

131.325.S62 

274.139.384 

Percurso  dos   vagões  de  bagagens 
e  encommendas 

Percurso  dos  vagões  de  animaes  . 

46.357.158 
46.673. 94í 

Total  dos  vebiculos  em  serviço  do 
trafego 

Total  dos  vehiculos  em  serviço  não 
remunerado.    ....... 

Numero    médio    de    vehiculos    por 
trem-kilometro  em  serviço  do  tra- 

236.S53.105 
3.005.309 

16,0 

6,5 

86.132.391 
9.726.032 

6,7 

5,5 

30.0S7.163 
2.316.1U 

6,9 

5,3 

140.690.S22 
907.024 

13,4 

3,3 

4.737.862 

413.737 

6,7 

498.501.34S 
16.423.213 

11,5 

Numero    médio    de   vebiculos   por 
trem-kilometro   em    3erviço    não 

5,4 

I  —  Estradas  administradas  pela  União. 
II  —         o  arrendadas  pela  União. 

III  —         »  concedidas  pela  União  com  garantia  de  juros. 

IV  —         »  »  »         »       sem        *>  t>       » 
V  —        >                 »          pelos  Estados. 

VI  —  Total  das  Estradas  que  enviaram  dados  Estatísticos. 


Nota  — Não  estão  Incluídos  os  percursos  dos  vehiculos  das  seguintes  Estradas  :  Itapura  a  Corumbá,  Tocantins, 
Rezende  a  Bocaina,  Bananal  e  Mogyana  (concessão  estadoal).  Não  estão  incluídos  os  percursos  nao  remunerados  destas 
estradas  e  mais  os  àa  Ceutral  do  Brasil,  Itapura  a  Corumbá,  Theresopolis,  Tocantins,  Norte,  Bananal,  Rezende  a  Bocaina, 
Santos  a  Jundiahv,  Paulista,  Mogyana  e  São  Paulo  e  Railway,  sendo  estas  duas  ultimas  de  concessão  Estadoal. 


XLVIU 


QUADRO    N.     19 

Detalhe  do  percurso  dos  vehiculos 


ESPECIFICAÇÕES 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Percurso  dos  carros  de  1»  classe    .... 

72.356.700 

9.547.996 

2.409.169 

21.375.868 

1.177.809 

106.767.542 

»         »        *■        »    2a      »         ..•■ 

1.562.1Í6 

6.374.267 

2.354.367 

10.S17.341 

52.9S1 

21.161.115 

422.016 

900.771 

644.339 

1.334.037 

96.042 

3.397.205 

»          -    vagões  de  mercadorias  •     .     . 

101.S80.10S 

53.742. 55S 

19.459.129 

97  302.121 

2.745.463 

274.i39.3Si 

»         »         »         &    bagagem   e  encom- 
mendas.     .     .     . 

32.42S.161 

5*.922.393 

2.526.594 

5.1S1.141 

29S.S64 

46.357. 15S 

»         j.         »         .->   aniniaes    . 

28.303.974 

10.644.401 

2.6S3.570 

4.6S0.3U 

366.638 

46.678.944 

»        total  dos  vehiculos  em   serviço    do 

236.353.105 

86.132.391 

30.087.168 

140.690. S22 

4.737.862 

49S.501.343 

»        total  dos  vehiculos  ein  serviço  não 

3.005.309 

9.726.032 

2.316.141 

907.024 

443.737 

16.428.243 

»        dos  logares"  offerecidos~.nos  carros 
de  passageiros 

2.207.031.7A3 

S26. 990.923 

239.079.999 

1.195.93S.677 

43.S65.573 

4.513.016.965 

»        das" toneladas  de  capacidade  offere- 
cidas  nos  vagões  de  mercado- 

8Í0.467.993 

399.092.117 

S49.970.052 

26.1S0.S14 

5.117.527.590 

Taxa  de  utilisação  média  dosxarros  de  pas- 
sageiros    .     . 

30,72 

29,9S 

2S,96 

27,43 

31,09 

29,62 

»      >           »             »         »    vagões  de  mer- 
cadorias   . 

18,25 

46,95 

32,11 

28,52 

3S,43 

25,85 

I  —  Estradas  administradas  pela  União. 
II  —        »  arrendadas  pela  União. 

III  —        »  concedidas      »         »        com  garantia  de  juros. 

IV  —        »  »  »         »        sem         »  »        & 

V  —       »  »  pelos  Estados. 

V  —  Total  das  Estradas  que  enviaram  dados  Estatisticos. 

Nota  —  Não  estão  incluidas  neste  quadro  as  estradas  :    Itapura  a  Corumbá,  Tocantin2,  Bananal,  Tezende  a  Bocaina 
e  Mogyaua,  concessão  estadoal. 


XLIX 


QTJADRO    N.     SO 

Receitas  totaes 


ESPECIFICAÇÕES 

I 

ir 

III 

IV 

V 

VI 

Passageiros.     .     .     . 

16.03S:3Q7$355 

i0.931:881$606 

2.917:165$417 

11.923:493$700 

4.061:314$905 

45.972: 162$933 

Bagagens    e    encom- 
mendas 

4.0S2:5S7&160 

2.053:510$9íl 

623:130$453 

3.089:20i$450 

979:01S.$700 

10.S32:45i$704 

Anirnaes 

3.068:310$300 

2.107:391$9i5 

723:731$270 

1.705:S35$060 

714:317^330 

S.319:5S5$905 

Vehiculos.    .     •     .     . 

31:55S$900 

7;S93$360 

7:149$090 

31:115$000 

626$350 

6S:347$700 

Mercadorias.     .     .     . 

27.529: 107$465 

29. 985: 393^300 

9.232:225$661 

5i.Si0:834$415 

17.555:675.095 

139.149:736$i36 

Telegramnias    .     .     . 

227:499:5073 

363:913^374 

1Í0:563§334 

616:846$2S7 

189:C33§159 

1.53S:455$7S0 

Armazenagens .     .     . 

114:255$300 

73:163:$150 

41:725$750 

liO:  979$900 

143:173$135 

5i3:297$235 

Diversas  e  eventuaes. 

2.906:944$201 

1.590:212§719 

1.050:010$5ii 

1.057:180^63 

6i2:176$403 

7.216:49 Í$i32 

Receita  do  trafego.    . 

5Í.0S3;569$754 

47.163:S95$395 

14.741:702$069 

73.135:479$380 

24.255:935$077 

213.640:532$175 

»        accesaoria.   . 

333:085^316 

722:505$464 

79:425^483 

537:772$014 

S:645$2S6 

1. 736:43 4$563 

»        total  .     .     . 

5í.436:656$070 

47.89i:401$359 

lí.S2i:127i$552 

73.963:2513394 

24.264:5803363 

215.377:016$73ã 

I  —  Estradas  administradas  pela  União, 
II  —         »       arrendadas         »        » 
III —  »        concedidas  »         »        com  garantia  de  juros. 

IV  —  »  »  »         »        sem         »         »      * 

V  —         »  »        pelos  Governos  dos  Estados. 

VI  —  Total  das  estradas  que  enviaram  dados  estatísticos. 


6145  -  VII 


QUADRO    N.    2i 

Receitas  kilometricas  médias 


E3PECIFICAÇÕES 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Passageiros.     .     .     . 

3:4200839 

l:28S$74i 

7830SOO 

3:836$861 

2:3440030 

2:1100124 

Bagagens    e    encom- 

S680O76 

3410570 

1670426 

1:0030113 

5650051 

4970350 

Aniniaes  ... 

653$ti8 

24S0268 

194$456 

5190597 

4320951 

3310Í74 

S$052 

20076 

20249 

1609 S2 

40304 

50559 

Mercadorias.     .     .     . 

5:8530ÍS5 

3:3130900 

2.'iS20l7S 

17:6630909 

10:1320 13S 

6:3SS$t03 

Telegrainaias    .     .     . 

4S0373 

430227 

3707S7 

20  10549 

109$  «9 

700946 

Armazenagens.     .     . 

240294 

8073S 

110342 

56$299 

SS03O7 

35|383 

Diversas e  eventuacs. 

5240716 

2010023 

3090035 

37901S3 

3530324 

3370712 

Receita  do  trafego 

9:755$00S 

5:5350353 

3:93O0SS3 

23:627j5S3 

13:999$562 

9:4430316 

»        accessoria.    . 

166J562 

1320439 

S30621 

246Í1S7 

23$513 

153$S75 

»        total    .     .     . 

9:S26$060 

5.680$145 

3:983j824 

23:8000633 

14:0040552 

9:520$070 

I  —  Estradas  administradas  pela  União. 
II  —         »         arrendadas  »  ■• 


III  - 

IV  — 


concedidas 


com  garantia  de  juros, 
sem         >         »        » 


V  —         »  »  pelos  Estados. 

VI  —Total  das  estradas  que  enviaram  dados  estatísticos. 


QUADRO    N.    22 

Despesas  totaes 


ESPECIFICAÇÕES 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Administração  e  direc- 
ção geral .... 

3.072:3340877 

4.321:819$363 

1.615:4490370 

3.221:2900950 

837:5360712 

13.04l:431$777 

Telegrapho  ou  teleplione 

2.647:721$749 

349:032$713 

174:530$624 

1.062:1610453 

56:030$412 

4.889: 476J951 

Trafego 

17.335:067^633 

6.662:528$059 

2.610:010$501 

10.907:l60$Bfi7 

2. 957:05 $001 

40.473:4210061 

Locomoção 

37.159:6550593 

16.333:612$193 

4.797:961$720 

20.965:3230991 

5.417:15454795 

81. 674: 1990300 

Via  permanente  .     .     , 

12.686:475^185 

9.190:S64$64S 

5.138:5750719 

3.363: 134$550 

2.544:5130153 

37.9:3:6130260 

Diversos  e  eventuaes    . 

2.947:2160994 

93:391$000 

110:9540195 

10:7700531 

29:332$390 

3.191:6650110 

Despesa  de  custeio  .     . 

75.S5O:O720O31 

36.951:2470936 

14.497:4820629 

4í.532:892$345 

11.812:112046S 

1S3.643:807$459 

»        accessoria  .     . 

7:9930061 

4.212:800$410 

156:684$062 

1.05i:557$017 

585:4470396 

6.017:437$449 

»       total .... 

75.858:0700095 

41.161:048$396 

14.654:166;691 

i5.587:449$362 

12.397:5600364 

139.661:2940908 

I.  Estradas  administradas  pela  União. 
II  •         »         arrendadas .      »  » 

III.         »         concedidas        »  » 

IV  »  »         » 

V.        »  »  pelos  Estados. 

VI.  Total  das  Estradas~que  enviaram  dados  Estatísticos. 


com  garantia  de  juros, 
sem  »         »        » 


QUADRO  N.    23 

Desposas  Mlúmetricas  médias 


LI 


ESPECIFICAÇÕES 


Administração  e  direcção  geral 
Telegrapho  ou  telephone.    .     . 

Trafego , 

Locomoção 

Via  permanente 

Diversas  e  eventuaes.     .     .     . 
Despeza  de  custeio    .... 

»       accessoria     .... 

»       total   


6534367 

S63$«7 

3:686$377 

7:9014218 

2:6974512 

5314986 

13:6914277 

10§20S 

13:6924721 


5074174 


781$360 
1:9164780 
1:078$563 


4:3364298 

516$5S6 

4:8304678 


ITI 


51|367 

7014272 

1:2894143 

1:3944096 

193$155 

3:8954265 

594746 

3:937$364 


IV 


1:0374545 

384$S56 

3:5094815 

6:7464431 

2:6914189 

38*4662 

14:3304238 

3524582 

14:669$5S4 


466|078 

m$62i 

1:7064694 
3:1264850 
1:46S$592 

354$470 
6:817$4S2 

488$552 
7:15õ$379 


VI 


1:857$732 

3:8S6$550 
1:7424991 
1:4094335 
S:117$402 
3824053 
8:383$3S6 


I  —  Estradas  administradas  pela  União. 
II  —        »         arrendadas        »  » 

»         concedidas         »  » 


com  garantia  de  juros, 
sem  »         »       » 


III  — 

IV—         »  » 

V  —        »  »  pelos  Estados. 

VI  —  Total  das  Estradas  que  enviaram  dados  Estatísticos. 


QUADRO    N.   24 

Resultado  do  trafego 


ESPECIFICAÇÕES 

1 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Receita  do  trafego.    . 
Despeza  de  custeio    . 
Saldo  ou  deficit.     .     . 
Coeficiente  de  trafego 

54.04S:569$754 
75.850:072$031 
21.801:5024277 

140,34 

47.168:S95$895 
36.951:2534986 
10.217:6il$909 

7S,3i 

14.741:7024069 

14.507:4824629 

234:2194440 

93,41 

87.932:9624009 
44.532:8934345 
43.400:0694664 

50,64 

24.255:9354077 
11.812:1124468 
12.443:8224609 

48,70 

228.148:0644801 
183.653: S13$459 
44.494:2514345 

80,50 

I  —  Estradas  administradas  pela  União. 

II  —        »         arrendadas         »         » 

III—        <■         concedidas  »         »       com  garantia  de  juros. 

IV ,>  „  »         j>       sem       »  »      * 

V  —        »•  »  pelos  Estados. 

VI  —  Total  das  Estradas  que  enviaram  dados  estatísticos . 


QUADROS  NS.   25   E    26 

Nestes  quadros  figuram  dados  que  já  foram   mencionados  em  outros  quadros 
da  estatística,  comparados  com  os  dados  análogos  do  anno  de  1915. 


LU 


QUADRO    N.    2? 

Substituição  do  material  da  Yia  permanente  e  do  telegrapho 


ESPECIFICAÇÕES 


Trilhos  ds  aço 

»        »    ferro     .... 
Chapas    de  juncção  .     .     . 

Parafusos 

Grampos 

Tlrefonds 

Material  não  especificado  .' 

Agulhas 

Corações 

Dormentes;de  madeira 

Dormentes  de  aço. 

Postes  telegraphicos  .     .     . 

Fios  telegraphicos.     ... 

Isoladores 

Appavelhos  telegraphicos  . 
Apparelhos  telephonicos.  . 
Lastro  de  pedra  britadaj(m3) 
Lastro  de  pedra  ordinária  (mJ) 


39.706"',0 

37.362 
196.142 

656. S7Ô 

127.155 

53.456 

50 

79 

550.977 

717 

16.225m,0 

843 
2 

52.063 
369.741 


12S.522m,0 

153"\0 

40.491 

239. S62 

511.542 

60.115 

44.037 

7 

13 

841.110 

4.553 

10.220 

155. 745,  m0 

333  klg. 

10.S43 

9 

32.670 
695. 146 


III 


U.739ni,0 

13.425 
11S. 314 

550.676 

29.708 

276 

30 

17 

526.800 

3.509 

63.317m,0 

70  klg. 

2.012 

4 

1 

38.841 

891.471 


IV 


62.40Sm,0 

934m,0 

7.216 

111.704 

236. 6S6 

20.655 

23 

24 

342.377 

239 

S3 

13.  Í2lm,0 

211  klg. 

1.232 

4 

50.573 
142.953 


2.275m,0 

5.505 

23.414 

139.520 

•     3 


75.215 


7  kle 


244.648^,0 
1.0S2"',0 
103.999 
694.465 
2.108.300 
216.987* 
123.434 
107 
118 
2.337.479 
4.797 
15.523 
2tS.708m,0 
1.121  klg. 
15.941 
19 
1 
174.117 
2.100.316 


I.  Estradas  administradas  pela  União. 

II.  »         arrendadas         »         » 

III.  »         concedidas  »         »       com  garantia  de  juros. 

I* .  i>  >  »       '  *        sem         >         »        » 

V.  »  »  pelos  Estados. 

VI.  Total  das  estradas  que  enviaram  dados  estatísticos. 

Nota  —  Não  constamfdeste'  quadro  as  seguintes   estradas:    «  Itapura  a  Corumbá  »,    «Maricá»,    «  Therezopolis»    e 
todas  as  de  concessão  estadoal,  com  excepção  da  i  Mossoró  »,  «  Mogyana  »  e  «  Campo  Limpo  a  Vargem  ». 


QUADRO    N.    28 

Accidentes 


LIII 


I.    Estradas  administradas  pela  União. 


II. 
III. 
IV. 

V. 
VI. 


arrendadas 
concedidas 


ESPECIFIC\ÇÕES 

I 

n 

iii 

IV 

V 

VI 

Si 
585 

395 
193 

204 

75 

371 

45 
1.530 

105 
63 

491 
73 

134 

19 
79 
73 
33 
74 
15 
43 

61 
13 
16 
33 
S 
53 

i 

3 
3 
4 

14S 
3. 189 

437 
304 
300 

615 

>         »        com  garantia  de  juros. 
»  >»  »  *•        sem  »  >        » 

»  »  pelos  Estados. 

Total  das  Estradas  que  enviaram  dados    Estatísticos. 

iYoía  —  Não  constam  deste  quadro  ?,s  estradas  :  «  Itapura  a  Corumbá  »,  «  Maricá  »  (prolongamento),  «  1  kerezo- 
polis  «•,  «  Santa  Catharina  »,  «  Itaquy  a  S.  Borja  »,  «  Tocantins  »,  «  Caxias  a  Cajazeiras  »,  «  Recife  a  Limoeiro  e  Tim- 
baúba  »,  «Norte»,  «.Corcovado»,  «Bananal  »  e  todas  as  de  concessão  estadoal,  com  excepção  da  «  Mossoró  »,  da  «  Pl- 
ranguinho  a  Paraizopolis  »  e  da  «  São  Paulo  Kailway  ». 


ERRATA 


Quadro  ia.  l  —  Numero  d'ordre —  leia-se:  Numero  cTordre ;  Longueur  kilomè- 
trique  —  leia-se :  Longueur  kilométrique . 

Quadro  n.  s  —  (2a  linha)  Gouvernement  Federal  —  leia-se:  Gouvernement 
Federal ;  na  ultima  columna  da  linha  <■  Quarahim  a  Itaquy  »,  8 .  41 4fi>  17sh  -1(1  —  leia-se  : 
8.414£-17-sh-10cl  . 

Quadrou.  3  —Numero  d'ordre  —  leia-se:  Numero  d'ordre;  na  2a  linha,  De- 
penses  D'E'tablissement  —  leia-se :  Dépenses  d'E'tablissement ;  no  alto  da  7a  columna,  Par 
kilométre  —  leia-se:  Par  kilomètre . 

Quadro  n.  £»  —  Numero  d'ordre  —  leia-se:  Numero  d'ordre;  no  alto  das  ante- 
penúltimas columnas  das  paginas  17,  19  e  21,  maximum  —  leia-se:  máxima  ;  na  pag.   21 
(linha  «  34  »,  columna  antepenúltima)  (d)  —  leia-se:  (k) ;  na  mesma  pagina  (linha  «  57  »,  • 
columna  penúltima),  (e)-(f)  —  leia-se :  (l)-(m) . 

Quadro  u.  O  —  Numero  d'ordre  —  leia-se:  Numero  d'ordre;  no  alto  das  7a3  co- 
lumnas daspags.  22,  24  e  26,  largeur  maximum — leia-se:  largeur  máxima;  em  frente 
aos  números  III  e  IV  da  pag.  24,  concedes  par  le...  etc.  — leia-se:  Concedes  par  le...  etc; 
em  frente  ao  numero  V  da  pag.  26,  Concedes  par  le  Gouvernemnts  des  Etats  —  leia-se: 
Concedes  par  les  Gouvernements  des  E'tats . 

Quadro  ri.  6  .A.—,  Numero  d'ordre  —  leia-se:  Numero  d'ordre  ;  no  alto  das  las 
columnas  das  pags .  29,  31  e  33,  Portée  maximum  —  leia-se:  Portée  máxima  ;  no  alto  das 
columnas  18a  e  19a  da  pag.  29,  Changemens  de  vão  —  leia-se:  Changements  de  voie  ;  na 
mesma  pagina  (linha  4,  columnas  3a  e  4a),  1 .609m,00  c  2m,246  —  leia-se  respectivamente: 
11 .609m,00  e  2.246m,00  ;  no  alto  das  columnas  11a  e  12a  da  pag.  30,  Au  desses  de  20  m 
é  ouverture  —  leia-se:  Au  dessus  de  20 m  d'ouverture  ;  no  alto  das  columnas  18a  e  19a 
das  pags.  31  e  33,  changement  de  voie  —  leia-se:  changements  de  voie. 

Quadro  u .  V  —  No  alto  da  3a  columna ,  em  todas  as  paginas  deste  quadro,  Po- 
sition  kilométrique  —  leia-se:  Position  kilométrique  ;  na  pag.  34  (linha  27a,  columna  5a), 
1916  —leia-se:  23  de  agosto  de  1916  ;  na  pag.  57  (penúltima  linha,  ultima  columna),  13 
de  fvereir  de  1916  —leia-se:  13  de  fevereiro  de  1916  ;  na  pag.  63  (19a  linha,  ultima  co- 
lumna), 16  de  julho  de  1915  —  leia-se:  16  de  junho  de  1915  ;  na  mesma  pagina  (24a  linha 
da  mesma  columna),  idem  —  leia-se:  1  de  março  de  1916. 

Quadrou.  S  —  Na  pag.  86  (linha  39,  columna  10a),  14  —  leia-se:  4. 

Quadro  u.  s  A. —  Em  frente  aos  ns.   III  e  IV,  Concedidas. . .   etc.  — leia-se: 

Concedidas  pela  União. . .  etc. ;  na  pag.  93  (linha  44,  columna  10a),  182  — leia-se:   122. 

Quadrou.  io —  Na   pag.   108  (linha  5,  columna  6a),  (—)  — leia-se:    1;  na 

mesma  pagina  (linha  27  da  mesma  columna),  106  — leia-se:   103;  na  pag.  110  (linhas 

36  e  37,  columna  4a),  211  —leia-se:  21 . 

Quadro  u.  li  —Na  pag.  117  (linha  27,  columna  «  Total  do  Pessoal  »,  onde  se 
lê  126  — leia-se:  116  ;  em  frente  ao  n.  V  (pag.  118),  concedes  par  le  — leia-se:  «concedes 
par  les . 


LVI 

Qu.ad.ro  n.  13  —  «Baturité»,  (linha  2,  4a  e  6a  columnas  da  pag.  120,  98.374  e 
207488  —  leia-se  respectivamente:  93.374  e  207.488;  Great  "Western  (linha  12,  ultima 
columna  da  mesma  pagina),  onde  se  lê  81 .647.630  —  leia-se:  81 .647.330  ;  em  frente  ao 
n.  III  (pag.  123),  sem  garantia  —  leia-se:  com  garantia;  «Bananal»  (linha  32,  columna 
6a),  3 . 324  —  leia-se :  3.327;  em  frente  ao  n.  V  (pag.  124),  Concedes  par  le  — leia-se  : 
Concedes  par  les . 

Quadro  n.  13  _  Rede  Bahiana  (linha  14,  columna  3a  da  pag.  126),  4.032  — 
leia-se:  4.033;  «Leopoldina»  (linha  46,  columna  3a  da  pag.  128),  923  —  leia-se:  927  ; 
«  Quarahim  a  Itaquy  »  (linha  43,  Ia  columna  da  pag.  129), 241. 133 — leia-se:  241.134; 
em  frente  ao  n.  V  (pag.  130),  Concedes  par  le  —  leia-se:  Concedes  par  les. 

Quadro  n.  14  —  «C.  do  Brasil»  (linha  3,  columna  8a  da  pag.  132), 
449.038.370 — leia-se:  449.038.300;  na  mesma  pagina  (linha  21,  ultima  columna), 
213.389  —  leia-se:  213.607  ;  ainda  na  mesma  pagina  (linha  22,  columna  8a),  ( — )  leia-se: 
1.963.637;  na  pag.  133  (linhas  10,  13  e  22  da  Ia  columna),  23.718.738,81.647.329  e 
1.646.146  —  leia-se  respectivamente  :  23.718.759,  81.647.330e  1.646.164;  no  numero 
de  ordem  da  pag.  133  ha  sempre  uma  unidade  a  maior  a  partir  da  linha  3,  em  relação  á 
mesma  columna  da  pagina  anterior  ;  na  ultima  columna  dos  los  títulos  da  pag.  134  (Ia  li- 
nha), Passageiros  lilomrtro  —  leia-se:  passageiros-kiiometro ;  na  linha  30,  3a  columna  da 
mesma  pagina,  50.941  — leia-se:  50.491 ;  na  linha  39,  mesma  columna  da  mesma  pagina, 
92.555  —  leia-se  :  92.955 ;  na  linha  44,  columnas  5a  e  7a  da  mesma  pagina,  275  e 
384.533  —  leia-se  respectivamente:  274e3S4.532;  na  pag.  135,  linha  43.  columna  8a, 
309 — leia-se:  300  ;  em  frente  ao  n.  V  da  pag.  136,  Concedes  par  le  —leia-se:  Concedes 
par  les;  na  linha  63,  ultima  columna  da  mesma  pagina,  3.791.587  —  leia-se:  2.791.587. 

QuacU-o  n.  is  —  Nos  títulos  das  pags.  138  e  139,  A.'  toute  distance,  á  la  lon- 
gueur. . .  etc.  e  wagons-kilomètriques — leia-se  respectivamente:  à  toute  distance,  à  la 
longueur. . .  etc.  e  vvagons-kilométriques ;  na  linha  13,  (columna  10a  da  pag.  138)  30,0  — 
leia-se:3,0;  na  linha  18,  columna  4a  da  pag.  139,  ( — ) — leia-se:  5.263,2;  na  linha 
40,  (columna  7a  da  pag.  140)  1.296,5  —  leia,se  :  1.296,0  ;  na  linha  46,  (columna  9a  da  mes- 
ma pagina)  0,04  —  leia-se:  ( — );  na  linha  29,  (columna  4a  da  pag.  141)  7.455,4  — 
leia-se;  7.455,6;  na  linha  n.  46-  (columna  6a  da  mesma  pagina)  534.457  —  leia-se 
584.457  ;  em  frente  ao  n.  V  da  pag.  142  ;  concedes  par  le  —  leia-se  :  concedes  par  les  ;  na 
linha  62,  columna  7a  da  mesma  pagina  ;  33,0  — leia-se  :  162,0  ;  na  pag.  143  (titulo),  Gou- 
vernements  des  Etats  —  leia-se  :  Gouvernements  des  E'tats . 

Quadro  u.  16  —  Linha  22,  3a  columna  da  pag .  144;  (—)  leia-se  :  392,0;  na 
mesma  pagina,  linha  18,  columna  antepenúltima,  ( — )  —  leia-se:  28.244. 


QUADRO  PT.  i 


6145 


2   — 


EXTENSÃO  E 
LONGUEUR  ET 


f 

EXTENSÃO 

s 

a 

DA   UNIÃO   OU 

H 
Pi 

P 

- 

CONCEDIDAS    PELOS 

LONGUEUB 

3 

ESTADOS 

H 
Q 
O 

ca 

O 

DESIGNAÇÃO    DAS    ESTRADAS 

APPARTENANT 

O 
P5 
R 

s 
a 

DÉSIGNATION    DES   CHEMINS   DE  PER 

ÉTATS   TRAVERSÉS 

AU  GOUVERNEMENT 

FEDERAL  OU 
CONCEDES  PAR  LES 

Em 
trafego 

Em 
coastrucção 

0 

GOUVERNE- 

Ea  ex- 

En  constru- 

MENTS  DES  ETATS 

ploitation 

ction 

Madeira-Mamoré  —  Porto  Velho  a  Gnajará-Mirim 


Tocantins  —  Camotá  a  S.  João  da  Araguaya 

S.  Luiz  a  Caxias 

Caxias  a  Cajazeiras 

Coroatá  ao  Tocantins 


Rede  Ceará- 

Pianhy. 

Em  trafego : 

833,859    kílo- 

metros 


,  Sobral-Camocim  á  Therezina.   . 

Cratheús  a  Giráo  

Campo  Maior  á  Amarração  . 
Baturité  —  Fortaleza  a  Joazeiro 
Ramal  de  Maranguape • 

■•    da  Praia 

»    de    Icó 

>     »  Crato 

Linha  de  Fortaleza  a  Itapipoca 


Central  do  Rio  Grande  do  Norte.  —  Natal  a  Caicó 

»    '   »     »         ».».»'  ~  Ramal  de  Laees  a  Macau  . 


Rede  Great 

Western 

Em   trafego: 

1.620,097  ki- 

lometros 


Natal  a  Itauaatihy.,  .  .   .   .   ,    ,  .• , 

Conde  d'Ea  e  prolongamento  ........ 

Central  de  Pernambco  o  prolongamento.  .   .   , 

>        »         »  Ligação 

Timbaúba   a  Pilar 

Recife  ao  S.  Francisco 

»      »    »  >         Ligação 

Sul  do  Pernambuco  e  ramal 

Central  de  Alagoas,  prolongamento  e  ramal  I 

Ribeirão  a  Cortez 

Ribeirão  a  Bonito , 

Paulo  Affonso , 

Ramal  de  Campina  Grande , 

Recife  a  Limoeiro 

Ramal  de  Nazaretb 

Nazaretk  a  Timbaúba 


Recife  a  Pedras  da  Fogo. 
Barreiros  a  Sertãozinho  . 


Amazonas  a  Mato-Grosso  , 

Pará  e  Goyaz 

Maranhão 

»        ........i 

»        ......... 

Ceará  e  Piauhy 

Ceará 

Piauhy  

Ceará  a  Pernambuco  .    .    . 
Ceará 

»      .   .      i 

»      

»       ........... 

Rio  Grão  de  do  Norte  .    . 
>         »         >        »      .   .   . 

Rio  Grande  e  Parahyba.   . 
Parahybi  do  Norte.   .   .  . 

Pernambuco 

»  ....... 

Pernambuco  e  Parahyba  . 
Pernambuco 

»  e  Alagoas  .  . 

Alagoas 

Pernambuco 

»  ....... 

Pernambuco  a  Alagoas.   . 
Parahyba  do  Norte.  .   .  . 

Pernambuco 


Da  União 


w 

(a) 
Da  União  . 


Não  subrencionada 


Da  União  .  .   . 
Subvencionada. 


364.281 


Subvencionada.  .  . I  45,000 

Da  União '  — 

Subvencionada.  .   .'■  78,000 
Da  União  .... 


35S.676 


465,037 
7,246 
2,900 


144.318 

134,620 

194,633 

269, 26S 

9,984 

39,230 

124,739 

6,232 

1J3.908 

194,069 

28,657 

58,330 

115,136 

80,195 

S2.976 

13,069 

45,010 
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CAPITAL  GARANTIDO 
CAPITAL  GARANTI 


Quadro  n.  1 
Tahleau  n.  j 


EM  KILOMETROS 

1      | 

o     « 

KILOMETRIQUE 

•   CAPITAL 
GARANTIDO 

TAXA 
DA 

CAPITAL 
EMPREGADO 

OBSERVAÇÕES 

h  'a 

Com 
estudos 

Em   estudos 
ou 

CAPITAL 

TIA 

CAPITAL 

OBSERVATIONS 

H    o 

2      « 

H    £ 

approvados 

Avec 

études 

approuvées 

estudadas 

En  étude 

ou 

etudiée 

Totale 

GARANTI 

TAUX 

D  E  PE  N  S  É 

455,000 


430,000 


364,281 

492,111 

370,941 

78,000 

560,000 

632,410 

217,220 

304,463 

1.110,059 

7,246 

2,900 

45,768 

53,600 

134,560 

216,151 
90,915 

164,920 

320,931 

455,888 

9,984 

39,230 

124,739 

6,223 

193,908 

223,950 

2S,657 

53,380 

115,136 

80,196 

83,976 

13,069 

45,010 

130,900 

51,182 


5.367:299^700 


2.214:774S607 


°/o 


15:000$  p.  kU. 


em  apólices  : 
40.535:022^942 
em  dinheiro  : 
4 .  426:230$í05 
em  ouro  :  £ 
S99.250. 


3í.706:050$116 

2.214:774$607 

507:620$000 


Í7.432;942$632 


2Ô.742:174$93i 
i.695:752$165 


Capital  reconhecido  pelo  Governo. 

Juros  em  ouro. 

Total  pago  em  apólices. 

Juros  em  pape:. 


1S7.S13;030|000 


8.317:763$000 


Tigipió  a  Camaragibe. 


Boa  Viagem  a  Aréas. 
Capital  approximado. 


(a)  Reverterá  para  o  domínio  da  União  mediante  indem- 
nização. 


roclusive  os  trechos  que  fçozaram  de  garantia  de  juros,  com 
a  extensão  de  96,045  kilometros. 


Decreto  n.  10.613,  de  17  de  Dezembro  de  1913.     , 

Decreto  n,  12.309,  de  6  de  Dezembro  de  1916,  approvando  a 
revisão  do  contracto.  ' 


3 
4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

33 
84 
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DESIGNAÇÃO    DAS   ESTEADAS 
DESIGNATION  DES   CHEMINS  DE  PER 


ESTADOS   PERCORRIDOS 
ETATS  TRAVERSES 


DA   UNIAO.OU 

CONCEDIDAS  PELA 

UNIÃO 

APPARTENANT 
AU  GOUVERNEMENT 

FEDERAL  OU 
CONCEDES  PAR  LES 

GOUVERNE- 
MENTS  DES  ETATS 


Em 
trafego 

En  ex- 
ploitation 


Em 
construcção 


35 

3fi 

37 

33 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

63 

69 

70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 


Rede  Je 
Viação  da 

Bahia 

Em   trafego: 

1.708,543  kilo- 

metros 


Victoria  a 
Minas 


Bahia  a  Joazeiro,  prolongamentos  e  ramaes.   . 

Alagoinhas  a  Própria  e  ramaes 

Bahia  o  Minas.  Caravellas  a  Theophilo    Ottoni 
S.  Félix  a  Bandeira  de  Mello  e  prolongamento  , 

Ramal  da  Feira  de  SanfAnna 

»        de  Olhos  d'Agua . 

■  •  »  S.    Gonçalo 

Variante  de  S.  Gonçalo .   . 

Theophilo  Ottoni  a  Tremedal 

Bom  Jesus  a  Tremedal 

Variante  do  Cabrito 

Cajueiro  a  Cipó 

|  Victoria  á  Itabira 

I  Curralinho  á  Diamantina 

Porto  Novo  4  Saúde  e  ramal  do  Leopoldina.  .   . 

Ramal  do  Sumidouro   . 

Macalié  a  Glycerio 

Triumpho  a  Manoel  de  Moraes 

|  Campos  a  Porciuncula 


Rede  da 
Leopoldina 

Railway 
Em  trafego: 
1.264,301  kilo 

metros 


Caravellas . 


1  Murundú  a  Santo  Eduardo.  . 

Santo  Eduardo  a  Itapemirim.  . 

(  Itapemirim  á  Espera  Feliz.   . 

I  Ramal  de  Castello.   ..... 

Sul  do  Espirito  Santo.  Itapemirim  a  Victoria 

Norte.  Praia  Formosa  a  Entroncamento.   .  . 

Capivary  a  Cabo  Frio .< 

Prolongamento  da  Maricá.   Nilo  Peçanha  a  Iguaba  Grande 

»  "  |   »   ltabapoana.    Boa  Vista  a  Bom  Jesus  .   . 

Villa  Nova  a  Cardoso  Moreira  e  ramal  para  Campos.  ... 

Corcovado.  Larangeiras  ao  Chapéo  de  Sol 

Central  do    f  Bitola  de  lm,60 

Bcazil  -  • 

Em  trafego:  '  Bitola  mixta 

2.282,817  kilo- 


metros 
Rio  do  Ouro. 


Bitola   de  1™,00 


Oeste  de 
Minas 


Goyaz . 


Bitola  de  0m,7G 

Bitola  de  lm,00 

Bitola  mixta 

Formiga  a  Catalão 

Ramal  de  Goyandira  a  Catalão. 

S.  Pedro  a  Uberaba 

Araguary  a  Goyaz 


Bahia 

Bahia  e  Sergipe. 
Bahia  e  Minas  . 
Bahia 


Minas  Geraes. 
Minas  a  Bahia 
Bahia 


Espirito  Santo  e  Minas. 
Minas  Geraes 


Rio  de  Janeiro  e  Minas. 
Rio  de  Janeiro 


»      »         * 


»  > 


»      »  » 


Rio  e  Espirito  Santo  .... 
Espirito  Santo  *?  Minas.    .    . 


Districto  Federal  e  Rio. 
Rio  de  Janeiro 


Espirito  Santo 

Rio  de  Janeiro 

Districto  Federal 

D.  Fed.,  Rio,  S.  Paulo  e  Minas 


Dist.  Federal  e  Rio  de  Janeiro 
Minas  Geraes.  ......       . 

Rio  de  Janeiro  e  Minas.  .  .  . 

Minas  Geraes 

Minas  e    Goyaz , 

Goyaz 

Minas  Geraes 

Minas  e  Goyaz 


Da  União 


575,440 

440,173 

376,270 

254,600 

45,060 

13,400 

3,600 


Subvencionada 


Não  subvencionada 


Subvencionada  . 


Não  subvencionada 


Subvencionada 
Não  subvencionada 


Da  União.   ... 
Subvencionada  .  . 
»  .   . 

Não  subvencionada 
Da  União. 


65,180 


3.S40 

965,448 

31,785 

1.235,614 

126,339 

721,217 

S22.219 

15,311 

295,820 

23,241 

210,122 


177,493 


150,000 


10,925 

110,000 


3,908 

443,162 

41,984 

147,516 

- 

383,173 

- 

91 ,958 

- 

42,629 

- 

51,440 

- 

»*  169, 137 

- 

35,423 

~ 

21,6  8 

- 

Si,  253 

- 

146,447 

- 

21,184 

— 

158,855 

— 

46,138 

__ 

15,600 
20,000 

199,836 

161,644 

42,030 
90,663 

217,997 

222,566 
72,910 


BM  KILOMETROS 
KILOMETRIQUE 


Em  estudos 

ou 
estudadas 

En  étude 

ou 
etudiée 


Totala 


CAPITAL 
OARANTIDÔ 


CAPITAL 
GARANTI 


TAXA 

DE 
GARAN- 
TIA 

TATIX 


CAPITAL 
EMPREGAUO 


CAPITAL 
DEPENSÉ 


OBSEP.VAÇOES 


OBSERVATIONS 


935,054 

410,173 

376,270 

1.143.100 

45,060 

13,400 

3,600 

10,925 

627,200 

297,627 

3,908 

102,600 

733,68? 

147,516 

383,173 

91,958 

4.2,629 

51,410 

169,187 

35,423 

21.60S 

91,253 

146,447 

21,134 

158, S56 

46,138 

54,160 

65,180 

15,600 

20,000 

3,840 

1.165,331 

81,735 

1.453,657 

128,339 

763,237 

912,832 

15,311 

600,000 

23,211 

273,364 

619,624 


31.372: 662$564 


1.196:S05$890 
1.543:200$000 


2.796:903$000 


15:000$  p.  kilm. 
15:000$  p.  kilm 


6  o/0 


6  o/o 
6  o/o 


6  o/o 


7.500:000$000 


6  o/o 


175.219:513$344 


28.795:935$65í 
5.730:5Í7$313 

15.389:252$000 
3.706:312$000 
1.193:805$S90 
1.543:200if000 

6.856:156$600 

4.770:061$320 

15.791:538$400 

16.837:lil$i66 

8.303:387$530 

13:471$500 

2.143:290$000 


4I0:300$000 

lltS.898:512$721 

4.151:659$712 

[  75.733:666$290 

33.443:414$384 


Capital  approximado . 


O  decreto  n.  11.980,  de  4  de  marro  de  1916,  approvou  a  re 
visão  do  contracto. 


Despendido  com  a  electrificarão  da  linha. 


A  garantia  cessou  a  30  de  junho  de  1916. 

A  revisão  do  contracto  da  Companhia,  foi  approvada  pelo 
decreto  n.  12.183,  de  30  de  agosto  de  1916. 
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DESIGNAÇÃO    DAS    ESTRADAS 
DESIGNATION  DES   CBEMINS   DE   FER 


Rede    Sul 

Mineira 

Em   trafego:' 

1.249,671  kilo- 

metros 


Cruzeiro  a  S.  Sebastião  do  Paraizo 

Guaxupé  a  Jacuhy  

Ramal  de  Campanha 

o       >    Alfenas 

»       »    Lavras  

Soledade  a  Passa-Tres 

>        ao  rio  Eleuterio 


Uberaba  i  Villa  Platina 

Lorena  a  Itajubá 

Santos  a  Jundiahy 

I  Capão  Bonito  ao  porto  Tibiriçá 
í  Tatuby  a  Itararé 


Sorocabana 
e  I  tua  na 


Prolongamento  para  Santos 


Paulista 


Rio  Claro  a  Aiaraquara 

Ramal  de  Jahú 

»        »    Bauru  .... 
Rio  Claro  a  S.  Carlos.   . 


Mogyana. 


Noroeste  do 
Brazil 


Ribeirão    Preto  a  Jaguãra.  .   . 

Jaguára  a  Araguary 

Ramal  de    Caldas 

Igarapava  a  Rodolpho  Paixão  . 
Mogymirim  a    Santos  e  ramal. 

Bauru  a  Itapura. 

Itapura  a  Porto  Esperança  .   . 


ESTADOS    PERCORRIDOS 
ÉTATS   TRAVERSES 


DA    UMÃO  OU 

CONCEDIDAS  PEl.A 

UNIÃO 

APPARTENANT 
AU  GOUVERNEMENT 

FEDERAL  OU 
CONCEDES  PAR  LES 

GOUVERNE- 
MENTS  DE  ÉSTATS 


Em 
trafego 

En  ex- 
ploitation 


Era 
constrncção 

En  constru- 
ction 


Prolongamento  da  Funilense.  A.  Nogueira  a  Pádua  Salles. 

Bananal.  Saudade  á  Bananal 

Rezende  á  Bocaina 

Dourado.     Posto  Rangel  a  Ayrosa  Galvão 

Mogy  das  Cruzes  á  Fazenda  do  Rio  Claro 

S.  Paulo  a  Goyaz.  Monte  Azul  á  Villa  Olympia , 


Itararé  ao  Uruguay 


Rede 

Paraná-Sama 

Cathai-ina 

Em  trafego: 
1.947,134  kilo- 

metros 


Linha  da  Serrinha 

Ramal  de  Jaguariabyva  a  Onrinhos  .  . 

Ramal  de  Guarapuava , 

S.  Francisco  ao  Rio  Paraná 

Paraná.  Linha  tronco  e  ramaes.  .  .  , 
Norte  do  Paraná.  Curityba  á  Rocinha 
D.  Thereza  Christina  .  .  .■  .  '-.  .... 
Santa  Catharina 


S.  Paulo  e  Minas 
Minas  Geraes  .   . 


Miuas  e  Rio  de  Janeiro 
Minas  Geraes 


S.  Paulo  e  Minas. 
S.  Paulo 


»        » 


»        » 


»        » 


»».»'» 

»       »         » 


S.  Paulo 


S.  Paulo  e  Matto  Grosso. 


S.  Paulo  .  .   .  . 
Rio  e  S.  Paulo. 


S.    Paulo. 


S.  Paulo,  Paraná  e   Santa  Ca- 
tbarina   


Paraná 


Santa  Catharina  e  Paraná. 
Paraná .    .    . 


Santa  Catharina. 

»  P 


Da  União   . 


(a) 
(") 

Da  União  .... 
»  ... 

Não  subvencionada 

Subvencionada.  . 
Não  subvencionada 


Subvencionada.    . 
Não  subvencionada 


Subvencionada. 
Da  União.  .  .   . 


Subvencionada.    . 

Não  subvencionada 
»  » 

Subvencionada.   . 


» 

853,806 

» 

44,980 

» 

52,930 

». 

- 

• 

327,794 

Da  Uni$o  .... 

407,001 

M 

43,397 

118,096 

»               .... 

69,700 

532.566 
29,300 
85,970 
7,578 

324,728 
269,529 

20,000 
139,466 

416,211 

250,047 

127,486 
143,211 
38,178 
72,468 

191,475 

281,113 
76,137 
47,763 

436,430 
837,000 

42,000 
28,450 
38,810 
40,000 

39,790 
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EM   KILOMETROS 

KILOMETRIQDE 

CAPITAL 
GARANTIDO 

TAXA 

DA 

GARAN- 

CAPITAL 
EMPREGADO 

OBSERVAÇÕES.       ; 

O 
PS 
c 

o 

fa 

Com 
estados 

Em  estudos 
ou 

CAPITAL 

TIA 

-     CAPITAL 

OBSEP.VATIONS 

O 

O 
PS 

approvados 

estudadas 

Totale 

GARANTI 

TAUS 

DEPEN3É 

H 

•3 

Avec 

En  étude 

études 

ou 

approvées 

etudiée 

■  532,566 





52,935 



— 

127,370 



- 

49,878 



- 

124.060: 160$662 

91,880 



- 

324,728 



- 

269,529 



— 

275,423 



— 



Si ,366 



- 

149:487$940 

139,466 



- 

128.976:463$000 

612,118 

12.480:000$000 

6  o/0 

\  28.969:216$S57 

250,017 

7.500:000$000 

6o/„ 

133,000 

*  

— 

1 

127, 4S6 



143,211 

38,17S 

- — 

•  42,431:201$167 

72,468 



- 

191,475 



-. 

■ 

281,118 

8.430:000$000 

6  o/o 

76,137 



- 

■  26.730:560$181 

47,763 



- 

152,489 



- 

. 

436,480 

13.09i:400$000 

6  «/o 

— 

965,786 



- 

61.513 :986$686 

42,000 

630:000^000  (a) 

— 

3.736:534$132 

28,450 

'  

- 



38,810 



- 

— 

40,000 

15:000$  por  kil. 

- 



19,500 

15:000$  por  kil. 

- 



39,790 

15:000$  por  kil. 

— 



883,206 

6  °/o 



44,930 

6  o/0 



218,914 

•  8í.590:746$666 

6  o/0 



146,000 

6  o/0 



.189,882 

6  o/0 



407,001 



- 

73.254:400$000 

43,397 



- 

3.573:537$49í 

118,096 



- 

9.302:000$000 

222,179 



— 

6.189:874$414 

Custo  approximadi),  incluindo  a  despeza  feita  pela  Mogyana 
com  os  prolongamentos. 


(a)  Reverterá  para  o  domínio  d í>  União,  findo  o  prazo  do  ar- 
rendamento. 


Via  dupla. 


Capital  empregado  até  1912,  em  que  teve  logar  a  ultima  to- 
mada de  contas. 


Decreto  n.  12.427,  de  28  de  março  de  1917. 

Capital  reconhecido  pelo  Governo,  até  31  de  Dezembro  con- 
vertido em  ouro,  a  diversos  câmbios,  correspondente  a 
£  2.481.332-18-3  d. 


(a)  Subvenção  paga  ao  E.  de  S.  Paulo,  proprietário  da  Es- 
trada. 


O  Governo  está  promovendo  a  caducidade  da  concessão. 


A.  quantia  é  somente  até  Porto  União. 
Preço  do  resgate  ao  cambio  de  12  ds. 
(a)  Ainda  não  foi  encampada. 
Preço  do  resgate  ao  cambio  de  12  ds. 
Preço  da  encampação. 


77 
7S 
79 
.  80 
SI 
82 
S3 

S4 
8") 
36 

37 
38 
S9 

90 
91 

92 
93 

94 
95 

96 
97 
98» 

99' 

10O- 

ior 

102 
103 
104 
105 
106 

107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
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a 


ti» 

117 
118 
119 
120 
lil 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
1:30 
131 
132 
133 


DESIGNAÇÃO   DAS   ESTRADAS 
DÉSIGNATION   DES  CHEMINS  DE   FER 


ESTADOS  PERCORRIDOS 
ÉTATS   TRAVERSB8 


DA  UNIÃO  00 

CONCEDIDAS  PELOS 

ESTADOS 

APPARTENANT 
AU  GOUVERNEMENT 

FEDERAL  OU 
CONCEDES  PAR  LES 

GOUVERNB- 
MENTS  DES  ÉTATS 


Em 
trafego 

En  ex- 

ploitation 


Em 
construceão 


En  constru- 
ction 


Compagnie 

Auxiliai  r  a 

Viação  do 

Rio  Grande 

do  Sul 

Em  trafego: 

2.172,085  kilo- 

metros 


Porto-Aiegre  á  Urugnayana  e  ramal  do  Paredão 

Santa  Maria  a  Marcellino  Ramos 

Cacequy  a  Rio  Grande 

Entroncamento  á  SanfAnna  do  Livramento  .  . 

Montenegro  a  Caxias 

Neustadt  á  Taquara 

Ramal    de    Santa  Cruz 

•         da  Costa  do  Mar 

■-.         fluvial  de  Pelotas 

Accesso  á  Margem  do  Taqnary 

Quarahim  a  Itaquy 

Prolongamento  de  Itaquy  o.  S.  Botja 

Cruz  Alta  a  Santo  Angelo 

S.  Pedro  a  S.  Luiz  e  ramal  de  S.  Borja 

Alegrete  a  Quarahy 

S.  Sebastião  á  Sant'Anna  do  Livramento 

Basílio  a  Jaguarão 

S.  Pedro  a  Pelotas 

Totaes 


Rio  Grande  do  Sul 


Da  União 


Subvencionada . 
Da  União  .   .   . 


766,238 
535,834 

490,037 

1:3,561 

116,592 

53,002 

30,311 

17,281 

2,718 

3,108 

175,597 

123,930 

73,500 


20.823,220 


3.437,8 
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EM   KILOMETROS 
KILOMETRIQUE 


Com 

estudos 

approvados 

Avec 

ètudes 

approvées 


Em  estudos 

ou 
estudadas 

Eu  étude 

ou 
etudiée 


Totale 


166.800 


7.163,713 


CAPITAL 
GARANTIDO 


CAPITAL 
GARANTI 


TAXA 
DA 
GARAN- 
TIA 

TAUX 


CAPITAL 
EMPREGADO 


CAPITAL 
DEPENSÉ 


OBSERVAÇÕES 
OBSERVATIONS 


766,238 

535  33Í 

490,037 

158. 58i 

116.592 

53,002 

30,311 

17,281 

2,718 

2,108 

175,597 

123,930 

127,000 

417,574 

117,600 

159.900 

113.634 

466,800 


935,000 


32.113,803 


fl.000:000$000 


6  % 


Ui.i61:342â 


S.540:916$482 
5.965:753$500 
6.345:236|736 
H.001:617$093 

9.S00:972$39í 


Nesta  importância  está  incluída  a  de  87.242;740$933  gasta 
pela  Companhia  até  31  de  Derembro  de  1915. 
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CUSTO    E    CAPITAL    DAS 
DEPENSES  D'E'TABLISSEMENT  ET  CAPITAL  DES 


DESIGNAÇÃO    DAS   COMPANHIAS 
DÉSIGNATIOX  DES  COMPAGNIES 


EXTENSÃO    TOTAL    EM    31    DE    DEZEMBRO 
DE     1916 

LONGUEOB   AU  31  DÉCEMBBE   1916 


Em   trafego 

Eu  exploita- 
tion 


Média 
em    trafego 

Moyenne 

en 

exploitation 


Em 
construcçao 

En  constru- 
ction 


CUSTO    EM    31    DE    DEZEMBRO    DE    1916 
DÉPBNSE   D'ÉTABUSSEMENT    AU     31    DÉCEMBBE    1916 


Da    parte  em 
trafego 

De  la  partie  en 
exploitation 


Por  kilometro 
Par  kilométre 


Da    parte 
em 

construcçao 

De  la  partie 

en 
construction 


Com  garantia 

Avec  garantiu 


3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 
10 
11 
lá 
13 
14 
15 

16 

17 
IS 

19 

80 

21 

22 


Madeira-Mamoré  Railway 

Estradas  de  Ferro  do  Norte  do  Brazil. 

Geral   do   Melhoramentos  no   Mara- 
nhão     

Estrada  de  Ferro  S.  Luiz  a  Caxias.  . 

Viação  e  Construcções  

Great  Western  of  Brazil  Railway  .  . 

Cbémins  de  Fer   Fédéraux    de  l'Est 
Brésilien 

Estrada  de  Ferro  Victoria  a  Minas.  . 

Leopoldina  Railway 

Estrada  de  Forro  de  Goyaz 

Estrada  de  Ferro  Noroeste  do  Brazil. 

Sorocabana  Railway  (e) 

Paulista  de  Vias  Férreas  e  Fluviaes. 

S.  Paulo  Railway 

Mogyana  de  Estradas  de  Ferro  e  Na- 
vegação  

Estradas  de  Ferro  Federaes    Brazi- 
leiras 

Rio  de  Janeiro  Tramway  Light  and 
Power 

ChémtDS  de  Fer  des  États   Unis    du 
Brésil 

Estrada     de     Ferro     S.     Paulo-Rio 
Grande 

Estrada  de  Ferro  Sauta    Catharina. 

Auxiliaire  des  Chémins  de  Fer    au 
Brésil 

Brazil  Great  Southern  Railway  .  .  . 


Kilomotros 

364,281 

45,000 

78,000 

144,318 

1.617,412 

1.708,543 
590,678 
(d)  1.261,575 
529,183 
436,480 
666,253 
379,560 
139,466 

596,193 

1.249,671 

3,840 

65,180 

1.308,940 
69,700 

2.172,085 
299,467 


Kilometros 

364,231 

•15,000 

73,000 

141,313 
1.617,412 

1.705,543 
590,673 

1.261,575 
514,532 
436,430 
619 .S67 
379.560 
139,466 

596,193 

1.249,671 

3,840 

65,130 

'  1.305,940 
69,700 

2.172,035 

299,467 


Kilometros 
21,000 

370,910 
130,000 

432,325 
41,934 

513,473 

38,939 


118,515 


145,139 


62.194:374$366 
(a)       4.693:312$500 

2.214:774$517 

(c)     23.437:927$126 
137.S13:020$000 

1 12.951 :920$737 
23.951:613$630 
75.393:855$205 
23.270:613$300 
19.172:673$337 

12.431:201$ 157 
59.900:469$236 

26.603:601$ 100 

(g)    U9.4S2:764$377 

410:300$000 

2.1íS:290$000 

101.537:239$375 
6.139:S74$ít3 

(h)   211.461:3Í2$972 
lí.506:669$938 


170:363$665 


28:394$5i5 


U6:120$320 


33:67 t$000 


3Í.706:050$116 


32.297:592$557 


43:9S7$510  |     5.624:374g367 
(d)   59:7ôá$334 


42:039$ 150 
43:925$664 

1U;773$71S 
(0  439:433$700 

4í:641$353 

95:570$930 

106:S4S$353 

33:050$615 

79:906$210 
88:426$7:0 

97:357$392 
43:410$655 


1S.436:259$023 


í.6H:753$57i 


5.457:293$700 
2.2U:774$517 


3i.272:662$56i 
5.536:9J5$890 
7. 500:000^000 

13.094:400$000 


8. '.30: 000*000 


31.590:7384207 


6.000:000$000 


(ai    Capital  depositado. 
|b)    Acções  preferenciaes 


<c)  Inclusive  construcçao. 

jd)  Extensão  das  linhas  fiscalisadas  pela  Inspectoria  Geral  das  Estradas;    o  custo  médio  kilometrico  refere-se  á  extensão  de  1.264km,302, 

!?(  Arrendatária  da  estrada  de  ferro  Sorocabana,  pertencente  ao  Estado  de  S.    Paulo  ;   o  capital  aqui  mencionado  é  o  da  companhia  arren 

H )  Nesta  custo  esta  incluída  a  despeza  feita  com  as  duas  linhas  da  Companhia. 

(g)  Esta  incluída  a  despeza  com  os  prolongamentos  feito  pela  Companhia  Mogyana.  O  ramal  de  Piranguinho,  de  concessão  estadoâl  que  não 

(u)  inclusive  a  despeza  feita  pela  Companhia,  até  31  de  dezembro  de  1915,  no  valor  de  87.243:740$9i3.  A  despeza,  relativa  ao  anno  de  1916, 
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COMPANHIAS   CONCESSIONARIAS 
COMPAGNIES  CONCESSIONAIRES 


CAPITAL   DAS    COMPANHIAS 
CAPITAL   DB9   COMPAOJSIES 


FORMAÇÃO    DO    CAPITAL 
COMPOSITION  DU  CAPITAL 


Quadro  n.  3 
Tableau  n.  3 


Peui  garantia 
Sans  garantie 


Total 
Total 


Em  acções 
integraiizadas 

En  actions 
entièrement  libérée; 


Em  acções  não 
integralizadas 

En  actions 

non  entièrement 

libérées 


Em  debentures 
En  obligations 


Não  consolidado 

Non  consolide 


Total 
Total 


°/o 


%> 


°/o 


80.140:0003000 
10.932:282§847 

985:225$4S3 

2.000:e(>0$000 

2.000:0or$00a 

37.223:556$000 

13.0 '.1:0003000 

1S.677:337$436 
129.751 :087$443 

11.281:2283000 

27.203:1003000 

18.285 :400$00( 

103.362:666$670 

59.900:469$295 

13i.433:912$610 
53.208:7133352 


23.343:272$293 
2.903:460$300 

40.242:000$000 
2.594:6233220 


20.  ISO:  000.4000 
16.339:582$547 

3.200:OCO$000 

Z.000:030$000 

2.000:000.j000 

37.223:55! 


13.061:0003000 
52.950:000$0CO 

135.287:9938333 
18.781:2283000 
40.297:500$003 
13.2S5:400$000 

10S.362:tí66$670 
59.900:463*393 

139.863:9123610 

53.208:713$352 


108.434:0103500 
2.903:4603300 

40.242:0003000 
8.594:622$220 


18.310:000$000 

3.200:000$000 
2.000:0003000 
2.000:000$000 
11100:000$000 

4.236:000$000 
14.120:000.5000 
61.072:800$000 
10.000:000.5000 
20.000 :000$000 
14.623:3203000 
92.000:000$000 
33.233:8023630 

S0.000:000$000 

20.000:0008000 


(b)  l.S30:000$000 
8.750:000*000 


S. 825:000$  )00 
2.903:4603300 

14.649:500$000 
3.600:000$000 


(b)  S.900:000$000 


(b)25.291:913$333 


(b)  3.657:030$000 


483:8333333 


7.639:582^547 


17.223:555$000 

3S.  830:000.4000 

43.923:230$000 

8.78i:228$000 

2). 297:500^000 


16.362: 
26.666:6663666 

59.86S:91j$610 

33.208:7133352 


99.609:010$500 

25.592:500$000 
3.902:222$222 


8.825; 


603:5H$110 


20. 140  •0008001) 
16.3o9:582$547 

3.200:000$000 

2.000:000,000 

2.000:0009000 

37.223:5563000 

13.061:000$000 
52.950:000*000 

135.287:9933333 
18.7*1:2283000 
40.297:500$000 
18.285:4003000 

103.362 :666$670 
59.9D0:469$296 

139.863:9123610 

53.203:7i3$352 


10S.434:010$500 
2.903:4693300 

40.243:000$000 
8.594:6233220 


lor  não  ser  possível  discriminar  as  despezas  feitas  com  os  trechos  flscalisados  pela  Inspectoria.  Aqni  figura  somente  o  capital  garantido  pela  União. 
:ataria. 

stá  comprehendido  nesse  total,  importou  em  2.357:3403351. 
ião  foi  ainda  approvada  pelo  Governo. 
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Quadro  n.  4 
Tableau  n . 

DESPEZA  DE  FISCALIZAÇÃO  E  AUXÍLIOS  PRESTADOS  ÁS  COMPANHIAS 
DÉPENSE    DE    CONTROLE   ET   SUBVENTIONS   FOURNIES   AUX   COMPAGNIES 


DESIGNAÇÃO    DAS    ESTEADAS 
DÉSIGNATION    DES   UHEMINS    DE    FBR 


EXTENSÃO    EM  31   DB  DEZEMBRO  DE  1916 
LONGUBUK    AO   31    DÉCEMBRE    1916 


Em   trafego 
En  exploitation 


Total 
Totale 


Média 

Moyenne 


Em 
construcção 

En 

constru- 

ction 


TOTAL  DESPEN- 
DIDO ATIC  31  DE 
DEZEMBRO  Dh 
1916  COM  A  FIS- 
CALIZAÇÃO 

DÉPENSESDE 
CONTROLE  TO- 
TALISÉES  AU  31 
DÉCKUBRE  1916 


QUANTIAS  PAGAS 
ATÉ  31  DB  DE- 
ZEMBRO DB  1915 
PELA  GARANTIA 
DB    JUROS 

sommbs  payêbs 
jusqu'au31dé- 

CEMBRE  19  16 
COMME  G\RVN- 
TIB  D'lNTÉRÈIS 


OBSERVAÇÕES 
OB9ERVATIONS 


Madeira-Mamorá 

Tocantins  —  Cametá  a    S.  João  da  Araguaya. 

Caxias  a  Cajazeiras 

Natal  á  Nova  Cruz 

Conda    d'Ea 

Recife  a  Limoeiro 

Recife  a  S.  FraDcsco 

Ribeirão  a  BoDito 

Tamandaré  á  Barra 

Central  de  Alagoas 

Ramal  de  Viçosa  (antiga  Assembléa).     .     .     , 

Maceió  á  Leopoldina 

Bahia  a  S.  Francisco 

Ramal  de  Timbó 

Central  da  Bahia 

Aracaju  a  Simão  Dias 

/  Central  de  Macabé 

•S  ?  1  Prolongamento  da  Barão  de  Araruama, 

§■«  1  Carangola  e  ramaes 

V  Santo  Eduardo  a  Itapemirim     .     .     . 
Minas  e  Rio 

Muzarabinho    (ramal  de  Campanba) 

S.  Paulo-Rio  de  Janeiro 

Sorocabana  e  Ituana 

Mogyana  —  Ribeirão  Preto  a  Jaguára  e  ramal 
de  Caldas 

Noroeste  do  Brazil  (Bauru  a  Itapura).    .     . 

S.   Paulo-Rio  Grande 

Goyaz-Formiga  ao  kilometro  350 

Viotoria  a  Minas 


Kilometros 

45,000 
7S,000 
121,000 

140,613 
95,015 

124,739 

26,000 

ss.ooo 

62,000 

123,340 

83,021 
316,660 

43,393 

51,440 

223,242 

93,230 

170,000 

85,970 
231,020 

665,950 

596,193 

436,480 

1.303,940 

250,000 

590,678 


Kilometros 

45,000 

78,000 

121,000 

110,618 
96,015 
124,739 

23,000 

88,000 

62,000 

123,340 

83,021 
316,660 

43,393 

51,440 

223,242 

93,230 

170,000 

85,970 
231,020 
620,653 

596,193 
435,480 
1.308,910 
250,000 
590,678 


Kilometros 
6,000 
13,000 


7,000 


86,200 


88,989 

135,494 
41,984 


S:159$134 
1S4:S68$696 

149:178$973 
171:957.^288 
460:060$269 

9:S54$085 

179:371.í409 


473:224$161 


37:389|140 

2:032$25S 

4:790$500 

7:525.3800 

192:239^776 

124:347^888 

49:739$473 

86:200$050 
9:483|S70 

54:009$530 


5, 

3. 

11, 

15. 

5. 

33. 


11 


i. 


469 

151 

123 

,235 

061 
,572 
,100 

22; 
31; 
.117 

S81 
294, 
.  105: 

.330; 
.828; 
76: 
.955: 
.114: 
.992: 
.551: 
.893! 

.649: 
.416: 
265: 


:167í;5S0 
:311$320 
:9S7$314 

174! 

:935$039 
:335$500 
7I3$254 

:53l<980 
:270,;  060 
:272$258 

:071$130 
;958}580 
:463$23í 

;557$760 
;892$?73 
459j730 
,567$676 
:707$246 
370$996 
■106$305 
920$323 

572J440 
318$38Ú 

789J8S9 


13.499:613$695 

14.471:730$426 

40.614;077$210 

3.800:092$632 

15.780: 132$542 


Antiga    Companhia. 

Inclusive  differenças  de  cambio. 

Garantia  papel. 

Inclusive  differenças  de  cambio 
e  dospezas  com  agentes  finan- 
ceiros. 

Idem. 

Ao  par. 

Inclusive  differenças  de  cambio 
e  despezas  com  agentes  finan- 
ceiros. 


Garantia  papel. 
Idem. 


Inclusive  differenças  de  cambio/ 
e  despezas  com  agentes  fi- 
nanceiros. 

Garantia  papel. 

Idem. 

Inclusive  differenças  de  cambio 
e  despezas  com  agentes  finan- 
ceiros. 

Idem. 

Idem. 

Garantia  papel. 

Idem. 

Idem. 

Inclusive  differenças  de  cambio. 

Garantia  papel. 

Inclusive  differenças  de  cambio 
e  despezas  com  agentes  finan- 
ceiros. 

Garantia  papel. 

Idom. 

idem. 

Ao  par. 

Inclusive  diflerenças  de  cambio. 

Ao  par. 

Idem. 

Idem. 
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DESIGNAÇÃO   DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION   DES   CHEMINS   DE   PEE 


EXTENSÃO    EM    31  DE   DEZEMBRO  DE    1916 
L0NGUBUR   AU   31    DIÍCEMBRE    1916 


Em  trafego 
En    exploitation 


Total 
Totale 


Média 
Moyenne 


Em 
construcçao 

En 

constcu- 

ction 


TOTAL  DESPEN- 
DIDO ATÉ  31  DE 
DEZEMBRO  DE 
1916  COM  A  FIS- 
CALIZAÇÃO 

DÉPENSES  DE 
CONTROLE  TO- 
T.VLISÉESAU  31 
DÉÇEMBRE  1916 


QUANTIAS  PAGAS 
ATÉ  31  DE  DE- 
ZEMBRO DE  1916 
PELA  GARANTIA 
DE  JUROS 

SOMMES  PATÊ  ES 
JUSQU'AU  31  DÉ- 
ÇEMBRE 19  16 
(.OMMB  GARAN- 
TIS D'lNTÉEÊTS 


OBSERTAÇOES 
OBSERVATIONS 


Paraná  —  Paranagaá    a   Curityba,    prolonga- 
mento e  rainaeí ; 


D.  Thereza  Christina  .... 
Santa  Máfia  ao  Uruguay.     .     . 

Rio  Grande  a  Bagé 

Quai-ahim    a  Itaquy 

S.  Gabriel  a  S.  Sebastião     .     . 
Pelotas  ás  Colónias  de  S.  Lourenço 

Totaes    . 


Kilometros 
416 , 995 

HS,096 
355,602 
2S3.000 
175,597 

91,689 


7.491,943 


Kilometros 
416,995 

118,096 
355,602 
283,000 
175,597 

91,689 


7.446,646 


Kilometros 


378,667 


185:073^140 

14i:532$700 

14:934|05S 

t86:092g900 

137:019^500 


7:14 


2.876:2364838 


13.356:730$553 

13.720:273$792 
12.821:S33$062 
?4.173:363$95ã 
23.050:190^720 

1.037:714$546 
13:495i092 


446.591:938$833 


Inclusive  dinerenças  de  cambio 
e  despezas  com  agentes  finan- 
ceiros. 

Idem. 

Idem 

Idem. 

Idem. 


Garantia  papel . 
Idem. 
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CONDIÇÕES 
CONDITIONS 


o  <c 

Bi  T" 


»3 


h  Q       f 


3     s 


EXTENSÃO 

LONQUEUR 


.5       í> 


e.    a 


81 


Sobral  —  Gamocim  a  Poty 

Baturlté  —  Fortaleza  a  Cedro  e  ramaes 
(.  Bitola  larga  .... 


Central  do  Brazil 


( Bitola  estreita 


Rio  do  Ouro 


Bitola  de  Om, 76. 


Oeste    de   Minas  l  Bitola  mixta 


,  Bitola  de  lm,00. 


Itapnra  a  Corambá 


Great  Western 


Madeira- Mamoré  —  P.  Velbo  a  Guajará-Mirim  .   . 
Cential  do  Rio  Grande  do  Norte  —  Natal  a  Lages. 

Rede  Norte  (b) 

>      Central 

»      Sul  (c) 

Total  das  três  Redes 

Paulo  Affonso 

ISão  Francisco  e  raraaes 
Central  da  Bahia  e  raraaes.  .  . 
Babia  e  Minas 

Prolongamento  da  Maricá 

Theresopolis 


Kiloms. 

35S,67ô 

475, 133 

1.047,233 

1.235,614 

127,676 

722.717 

14,568 

822,962 

837,000 


Rede  Sul-Mineira 


Qoyaz. 


{Cruzeiro  a  Tuyuty  eramaes. 
Tuyuty  a  S.  Sebaatião  do  Paraiz  >  e 
ramal , 

Í  Formiga  a  Catiára 
Arag 


uary  a  Catalão  , 


Metros 
1,03 

1,00 
1,60 
1,00 

i,oc 

0,76 

1.00 
1,00 


Kiloms. 
35S .676 
465,037 
807,250 
664,546 
61,600 
601,800 
li, 568 
782,905 
837,000 


I  -  ADMINISTRA 
I  -  EXPLOITÉS  PAR  LE 


\iloins. 

Kilon  s. 

Kiloms. 

- 

2,066 

8,883 

10,146 

- 

20,971 

126,905 

23,07S 

283,415 

563,984 

7,08i 

90. 85S 

66,076 

6,927 

- 

120,917 

- 

19,743 

- 

- 

2,132 

40,057 

- 

25,396 

- 

— 

- 

íilomg 

Kiloms. 

15.79S 

360  742 

24,893 

475,183 

199,886 

922,000 

161,614 

1.235,614 

- 

127,676 

- 

722,717 

- 

14,568 

- 

822.962 

— 

837,000 

II- ARRENDADAS 


II- 

AFFERMES  PAR  LE 

364,260 

1,00 

351,260 

— 

1,250 

23.125 

- 

365,510 

144,318 

1,00 

144,318 

- 

- 

4,830 

130,000 

144, 31S 

629,718 

1,00 

516,495 

113,223 

21,208 

20,950 

5,647 

650,926 

269.268 

1,00 

269,268 

- 

8,520 

4,272 

- 

277,788 

602,895 

1,0C 

483,373 

119,522 

12.054 

25,370 

32,881 

614,949 

1.501,881 

1,00 

1.269,136 

232,745 

41,782 

50,538 

— 

1.543,663 

115,136 

1,00 

115,136 

— 

- 

6,018 

- 

115,136 

1.017,236 

1,00 

1.005,343 

11,893 

25,430 

14,662 

- 

1.042,063 

313,630 

1,00 

255,000 

61,660 

2,416 

12,943 

482,325 

319,076 

376,270 

1,00 

376,270 

- 

- 

13,059 

- 

376,270 

65,103 

1,00 

65,108 

- 

- 

1,449 

- 

65,10S 

33,250 

1,00 

33,250 

- 

- 

0,840 

- 

33,850 

1.048,240 

1,00 

954,692 

93,548 

- 

39,731 

- 

t. 048,240 

201,569 

1,00 

172,131 

29,438 

1,868 

7,648 

23,635 

203,431 

295,820 

1,00 

295,820 

- 

- 

8,402 

- 

295,820 

233,333 

1,00 

233,363 

— 

2,811 

3,388 

72,910 

236,201 

/  16,768  de  linha  quadrupla. 
'\    5,283  »        »      sextupla. 


(bl  Esta  compreh  'ndida  a  E.  F.  Recife  a  Limoeiro  e 
(o)  Estão  comprehendidas    as  estradas  de    Ri' 
\ij  Na  linha  da  Serra—  Systema  Riggenbach. 


Timbauba,  que  não  é  arrendada,  e  cujos  dados  vão  indicados  seiaradamente  nas  Hstradas 
a    Banito    e  Ribeirão   a  Barreiros,     que  passarão  para    o  domínio    da   União    mediante 
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TECHNIOAS 
TECHNIQUES 


Quadro  n.  5 
Tableau  n.  o 


PLANTA 

PEKFIL 

DECL1V1DADE 

PLAN 

PROFIL 

DÍ CLIV1TÉ 

Alinhamentos 

Em  % 
da  extensão  total 

Curva 

d 

Em  % 
da  extensão  total 

e  S 

5    g 

*      Q 
C 

O 

,2 
o 

'3 
> 

Dèveloppement 

%  de  la 
longueur  totale 

Courbe 

"03 
> 

00 

*e3 

0, 

ti 
si 

"3 

o 
o 

CD 

03 
03 

d 

(D 

0, 

O 
m 

03 

g 

CS 

tf 

%  de  la 
longueur  totale 

a 

E 
'5 

tí 

o 

CO 

a 

CS 

3 

o 

60 

a 
o 
J 

= 

cl 
> 

Rectos 

Curvos 

Rectos 

Curvos 

Raio 

minimo 

Extensão 

Nivel 

Rampa 

e  contra 

rampa 

Aligne- 
ments 

Courbes 

Aligne- 
ments 

Courbes 

Rayon 
miniraum 

Longueur 

s 

cr! 

Paliers 

Rampes 

et 
Pentes 

DAS  PELA  UNIÃO : 
GOUVERNEMENT    FEDERAL 


Kiloms. 


■§35,833 


Kiloms. 
212,393 

283,479 

1.255,566 

83.9S3 

416,23:! 

8,953 

389,543 


Kiloms. 

146,373 

9,704 

1.027,231 

43,693 

306.479 

5,615 

433,414 


59,19 
59,66 

55,00 

65,78 
57,60 
61,46 
47,33 


PELA  UNIÃO: 
GOUVERNEMENT   FEDERAL 


281,716 

10S,133 

39S.362 

167,613 

S50,6S3 

916,658 

56,683 

589,997 

204,217 

210,711 

3S,534 

25,712 

525,770 

S3.400 


S5,5í4 

36,135 
231,356 
101,655 
252.212 
535,223 

5S,453 
427,239 
112,443 
165,559 

25,574 

7,538 

522,470 

118,169 


126,767  106,596 


77,34 
74,96 
63,26 
62,25 
58,17 
61,03 
49,23 
88,00 
64,50 
56,00 
59,18 
77,33 
50,16 

41,38 
5í,32 


40,81 
40,34 

45,00 

34,22 
42,40 
38,54 
52,67 


MeUos 

156,37 

101,23 

f    181,00 

1    101.28 

83,04 

74,96 

100,10 

100,10 


Kiloms. 


1,131 


0,149 


22,66 
25,04 
36,74 
37,75 
41, S3 
38,97 
50,77 
42,00 
35,50 
44,00 
40,82 
22,67 
49,84 

5S,62 

45,68 


191,07 

4,180 

119,92 

0,041 

100,00 

9,878 

120,00 

0,080 

100,00 

4,415 

100,00 

14,293 

S2,06 

0.723 

272,90 

37,646 

120,00 

2,150 

100,00 

99,330 

181.03 

1,136 

100,10 

0,555 

75,04 

3,526 

120,31 

8,124 

150,23 

50,421 

Kiloms. 

Kilonis. 

131,067 

224,609 

193,024 

282,159 

707,683 

1.575,164 

31,785 

95,891 

410,868 

311,849 

6,367 

8,201 

259,683 

563,279 

— 

— 

115,3S2 

24S,S78 

71,023 

73,295 

190,630 

439, 08S 

110,073 

159,195 

184,979 

417,916 

4S5,6^2 

1.016,199 

30.121 

85,015 

323,437 

693 ,799 

103,789 

212,871 

231,447 

144.S23 

32,071 

33,037 

11,854 

21,3.16 

395,852 

652,378 

49,569 

153,000 

62,490 

170,373 

Í;7,3S 

40.62 

31.00 

24,93 

56,85 

43,71 

31, 5i 

— 

31,68 

49,21 
30,27 
40,8S 
30,68 
32,3Í 
26,16 
31,S0 
32,78 
61,51 
49,26 
35,65 
37,76 

24,59 
26,7S 


Metros 

62,62 

0,018 

59,38 

0,020 

69,00 

1          0.01S 
\          0,018 

75,10 

0,050 

43,15 

0,020 

56,29 

0,020 

6S,45 

0,030 

68,32 
.50,19 
69,73 
59,12 
69,32 
6T,66 
73.84 
68,20 
67,22 
38,49 
50,74 
65 ,35 
62,24 

75,41 
73,  Zl 


0,012 
0.022 
0,025 
0,023 
0,032 
0,033 
0,033 
0,035 
0,033 
0,032 
0,012 
(d)  0,175 
0,032 

0,025 
0,025 


Kiloms. 


1,191 


0,500 


0,520 
0,700 

41  110 
0,700 

54,777 

54,777 
3,133 

15,003 
8,390 

10,385 
0,480 
0,160 
4,514 

13,244 
5,206 


:oncedidas  pela  União, 
indemnização. 
6.145 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÊ9IGNA.TI0N  DES  CHEMINS  DE  FER 


09 


o  ■*- 


EXTENSÃO 

LONGUÉUE 


as     g 


-    > 


.5     o 

C 


e 

B 


-    H 


>    > 


27 
2S 
29 
30 
31 


32 
33 
31 
33 
36 
37 
33 

39 
40 
-SI 
42 
43 
44 
45 
46 
47 


43 
49 
50 
51 
52 

5;; 


|  Parsnaguá  a  Curitiba  . 

Paraná 

(  Prolongamentos  e  ramae 

Santa  Catbarina  —  Blumenau  a  Hansa.  . 

D.  Thereza  Christina 

Viação  Férrea  do  Rio  Grande  do  Sul.  .  . 

Ttaquy  a  S.  Borja 


Tocantins  —  Alcobaça  á  Praia  da  Raintan  (g)    . 
Caxias  a  Cajazeiras 

Victoria  a  Cachoeira  Escura. 

Curralinho  á  Diamantina  .  . 

Central  do   Macabé 


Kiloms. 

110,387 

296,614 
69,700 

118,096 
2.172,085 

123,870 


Victoria  a  Minas 


L  e  o  p  o  1  d  i  n  i 
Railway. 


Prolongamento  Barão  de  Araruama 

Santo    Eduardo    ao    Cachoeiro    do 
Itapemirini 


Sorocabana. 


|  Capão  Bonito  a  Barlvra  .  . 

I  Tatuhy  a  Itararé 

Mogyana  —  Jaguára  a  Araguary 

Noroeste  —  Banrú  a  Itapura 

Itararé  ao  Uruguay  .  .  .  . 
S.  Francisco  a  Canoinhas. 
Jaguariahyva  a  S.  José  .  . 
Serrinha  a  Nova  Restinga. 
Qaarahim  a  Itaquy 


S.  Paulo- 
Rio   Grande 


Recife  a  Limoeiro  e,  Timbaúbai 

Centro  e  Ramal  da  Leopoldina  .  .  . 

Sumidouro ■ 

Carangola  e  ramaes 

Victoria  a  Espera  Feliz  e  ramal.  . 

Norte  — P.  Formosa    ao  Entronca- 
mento ............. 


Leopoldina 


270,422 

388,178 

91.793 

236,264 
326,576 

45,030 


(e)  Inclusive  9,  1S4  kms.  dos  desvios  particulares. 

(f)  Inclusive  2,  174  kms    dos  desvios  particulares. 

(g)  Tem  em    trafego  45  kms.  da  concessão— Camctá  a  S. 
(h)  Inclusive  3,613  kms.  dos  desvios  oartículares. 

(i)  »         0,7z3      »       »         »  » 

(j)  »  0,353      »        »  »  » 


Metros 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1.00 


Kiioms.      ICiloms. 
110,387 


190,989 
69,70J 
111,040 
762,310 
123,870 


105,625 

7,056 
1.409,775 


Kiloms. 
4,581 
1,254 

0,331 


Kiloms. 

(e) 30,492 

(f)    9,913 

4,915 

7,298 

148,743 

4,003 


Kiioms. 
U4,96S 
297, S68 
70,034 
113,093 

2.172,1  S5 
123, í-70 


III  — 

III  —  CONCEDES 


CONCEDIDAS   PELA.  UNIÃO 
PAR   LE  GOUVERNEMENT 


58,300 

1,09 

55,500 

2,800 

1,650 

— 

53,300 

73,000 

1,00 

78,000 

- 

0,430 

■      2,820 

- 

73,480 

443,162 

1,00 

413,162 

- 

- 

12,491 

4l,9Si 

443,162 

147,516 

1,00 

147,516 

- 

— 

4.751 

— 

147,516 

43,512 

í.no 

43,512 

.      — 

- 

0,911 

— 

43,512 

51,440 

1,00 

51.440 

- 

- 

0,500 

- 

51,440 

93,230 

1,00 

93,233 

— 

— 

3,830 

— 

93,230 

416,811 

1,00 

416,211 

- 

- 

18,583 

201,617 

416,311 

850,007 

1,00 

250,007 

- 

- 

31,755 

— 

251,007 

231,118 

1,00 

281,118 

- 

1,303 

10,149 

- 

282,426 

436,480 

1,00 

436,430 

- 

1,727 

13,722 

- 

433,207 

833,5.06 

1,00 

883,806 

- 

9,775 

(h)  20,499 

- 

s92,932 

327,794 

1,00 

327 ,79i 

- 

5,553 

(i)  19,185 

133,099 

333,317 

52,950 

1,00 

52,930 

— 

1,021 

(j)    2,170 

7,040 

53,981 

44,930 

1,00 

44,930 

- 

1,133 

5,729 

— 

46,116 

175,597 

1,00 

175,597 

— 

— 

6,431 

— 

175,597 

IV 


IV- 

CONCÉDÉS 


-CONCEDIDAS  PELA.  UNIÃO 
PAR  LE  GOUVERNEMÍNT 


1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 


157,199 
375,527 
91,793 
170,650 
305,176 

46,030 


113,223 
12,651 

55,614 
21,400 


18,792 


7,191 
18,404 

1,730 
16,342 

6,367 

19,630 


289,214 
33S  17S 
91,793 
226,264 
325,576 

25,927 


João  de  A,raguaya. 
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PLANTA 
PLAN 


Alinhamentos 
Développement 


Rectos 


Alis-ne- 
ments 


Curvos 
Courbes 


Em  % 
da  extensão  total 

%  de  la 
longueur  totale 


Rectos 

Aligne- 
ments 


Curvos 
Courbos 


Curva 
Courbe 


Raio 
mínimo 

Rayon. 
ininimum 


Extensão 
Longueur 


PEKFIL 
PROFIL 


g  o. 


a 
ti 


Em  % 
da  extensão  total 

%   de  la 
longueur  totale 


Nivel 
Palier 


Rampa 

e   contra 

rampa 

Rampe 

et 
Pente 


DECLIVIDADE 
DÉCLITITÉ 


Kiloms. 


Kiloms. 

69,905 

170,331 

40,536 

79,831 

1.354,659 

109,990 


Kiloms. 

40,482 
126,233 

29,164 

33,265 
817,426 

13.S80 


63,33 
57,44 
58,16 
67,60 
62,37 
SS,79 


36,67 
42,56 
41, S4 
32,40 
37,63 
11,21 


Metros 
90,00 
90,00 
100,00 
100,00 
100,00 
572,99 


Kiloms. 

2,449 

10,442 

6,342 

0,040 

39,214 

0,839 


Kiloms. 

Kiloms. 

3S,6S0 

71,707 

131,552 

165,062 

25,715 

43,985 

37,292 

80.S04 

905,985 

1.266,100 

48,260 

75,610 

35,04 
44,35 
36,  S9 
31,58 
41,71 
38,96 


55,65 
63,11 
68,42 
58,29 
61,04 


Metros 
0,030 
0,030 
0,020 
0,020 
0,030 
0,015 


COM  GARANTIA  DE  JUROS 

FEDERAL   AVEC  GARANTIE   D1NTÉRÊTS 


SEM  GARANTIA  DE    JUROS 

FEDERAL  SANS  GARANTIE   D'INTÉRÊTS 


20,103 


156,510 
172,921 
25,619 
124,212 
160,135 

36,039 


113,912 

215,257 

65,174 

102,052 

166,391 

9,991 


57,87 
44,55 
29,00 
54,90 
49,05 

78,28 


42,13 

55,45 
71,00 
45,10 
50,95 

21,72 


120,00 

62,00 

74,00 

101,00 

99,00 

ISO,  00 

1,212 
0,113 
0,024 
0,053 
0,262 


83,174 

1S7.24S 

52,400 

335,778 

10,206 

SI, 593 

59,055 

167,209 

68,633 

257,943 

23,293 

22,737 

30,76 
13,50 
11,11 
26,10 
21,02 

50,60 


69,24 
86,50 
88,89 
73,90 
7S,9S 

49,40 


0,025 
0,0375 
0,0387 
0,0312 

0,030 

9,015 


Kiloms. 
22,804 
11,076 
1,665 
3,335 
9,876 
4,880 


37,856 

20,4í4 

64,93 

35.07 

114,76 

— 

22,535 

35,765 

33,65 

61,35 

0,030 

— 

60,554 

17,446 

77,63 

22,37 ■ 

100,00 

1,272 

30,120 

47,8S0 

33,61 

61,39 

0,030 

2,052 

291, 44S 

151,714 

65,77 

34,23 

100,00 

42,175 

245,792 

197,370 

55,46 

44,54 

0,025 

23,772 

81,412 

63,104 

55,19 

44,81 

100,10 

13,ES9 

43,384 

104,132 

29,41 

70,59 

0,025 

18,456 

29,614 

13.Í9S 

68,06 

31,94 

100,00 

0,972 

17,504 

26,003 

40,23 

59,77 

0,030 

3,000 

17,4Í0 

34,0J0 

33,90 

66,10 

80,00 

8,300 

7,232 

44,208 

14,06 

85,94 

0,025 

35,10S 

45,396 

47,S33 

48,69 

51,31 

80,16 

2,013 

31,170 

62,060 

33,43 

-    66,57 

0,030 

0,240 

221,000 

195,100 

53,13 

46,83 

130,00 

0,172 

103, S55 

309,356 

25,67 

74,33 

0.020 

28,6i!2 

133,362 

116,645 

53,34 

46,66 

140,00 

0,100 

70,S12 

179,195 

28,32 

71,68 

0,020 

11,443 

179,500 

101,618 

63,85 

36,15 

99,81 

27,060 

69,320 

211,798 

24,66 

75,34 

0,030 

33,222 

257,719 

178,731 

59,04 

40,96 

150,00 

40,620 

148,455 

288,025 

34,01 

65.99 

0,020 

78,462 

447,085 

436,120 

50,63 

49,33 

101,28 

137,007 

297,477 

585,729 

33,68 

66,32 

0,030 

2,677 

193,214 

131,580 

59,83 

40,14 

101,28 

15,375 

210,236 

117,508 

64,15 

35,85 

0,030 

0,233 

25,S05 

26,155 

50,61 

49,39 

150,23 

15,574 

13,323 

39,132 

26,11 

73,S9 

0,020 

16,196 

20,319 

24,661 

45,17 

54,83 

150,00 

14,660 

19,598 

25,382 

43,57 

56,43 

0,013 

8,677 

147,873 

27,724 

84,21 

15,79 

125,00 

0,109 

61,439 

114,158 

34,99 

65,01 

0,021 

0,360 

0,150 
0,120 
0,0S0 
0,0S0 
3,580 

0,200 
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DE9IO>'AÇAO   DAS   ESTUADAS 
DÉSIGXATIOX  DE3  CHEMINS  DE  FEB 


EXTENSÃO 
L    NGUEUK 


s 

to 


.2      B 


54 
55 

56 

57 

58 

59 

60 
61 
62 


Corcovado  .... 
Bananal 

Rezende  á  Bocaina 

Santos   a  Jundiaby 


Paulista  (n). 


Mogyana  . 


Rio  Claro  a  S.  Carlos 


Rio  Claro— Araraquara  e  ramal  d< 
Jahú.  .  .  


Baurá  a  Pederneiras .  . 

Ribeirão  Preto  a  Jaguára  e  ramal, 
Igaropava  a  Uberaba , 


Kioms. 

Metros 

Kiloms. 

Kiloms. 

Kiloms. 

Kiloms. 

Kiloms. 

Kiloms. 

3,8e4 

1,00 

3,824 

- 

- 

0,172 

— 

3,824 

28,000 

1,00 

28,000 

- 

2,500 

0,600 

— 

30,500 

38,810 

1,00 

38,S10 

- 

6,lí« 

1,100 

- 

45,006 

139,466 

1,60 

139,466 

- 

4,224 

1:6,59} 

- 

- 

72,621 

1,60 

72,621 

- 

- 

40,756 

- 

72,621 

2ôS,7f>i 

1,00 

124,437 

144,324 

— 

56,780 

— 

268,761 

38,173 

1,00 

38,178 

- 

- 

9,427 

- 

38.17S 

2GS.137 

1,00 

191,250 

76,887 

0,9S7 

21,085 

- 

263,124 

47,763 

1,00 

47,763 

— 

0,329 

1,524 

— 

48,092 

V  —  CONCEDIDOS 
CONCEDES  PAR    LES  GOU- 


63 
64. 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 


Mossoró  —  Porto  Franco  a  Mossoró 

Nazareth  a  Toca  da  Onça  e  ramal , 

Santo  Amaro  e  ramaes 

Ilhéos  a  Conquista  e  ramaes 

Maricá—  Porto  das  Neves  a  Nilo  Peçanha 

Rêle  Sul  Mineira  —  Piranguinbo  a  Paraizopolis.   .  . 

(Bitola  de  1,00, 
l      »        »  0,60 


Mogyana  —  Linha  Tronco  e  ramaes. 


[Campo  Limpo  a  Vargem. 
S.  Paulo  RailwayJ 

(Ramal  de  Piracaia.  .  .  . 


37,690 
221, 6S4 
87,468 
82,750 
65,292 
51,99S 
993,399 
84,494 
77,064 
30,782 


1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,60 
1,00 
1,00 


37,690 
194,929 
41,000 
59,000 
65,292 
51,99S 
316,2:2 

77,064 

30.782 


26,755 
46,4óS 
23,750 


677,157 
84,494 


1,190 


0,493 


2,204 


10,9ôi 


11,409 
2,717 


65,000 


38,380 
821, 6S4 
87,961 
82,750 
65,292 
51,898 
993,399 
84,494 
77,064 
30,782 


(k)  Linha  de  Serra  -   Systema  Kiggenbach. 

(1)  Nos  antigos  planos  inclinados  cuja  extensão,  incluída  na  extensão  total  em  trafego,  è  7.574  metros, 
(m)  Nos  novos  planos  inclinados  cuja  extensão,  não  incluída  ua  extensão  total  em  trafego,  é  9.823  metros, 
(n)  Trechos  da  concessão  federal. 
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PLANTA 

PERFIL 

DECLIVIDADE 

PLAN 

PROF1L 

DÊCL1TITÉ 

Em  % 
Alinhamentos             da  extensão  total 

Curva 

d 

Em  % 
da  extensão  total 

a 

r 

o 

Ã    3 

Développement                   %  de  la 

longueui.  totale 

Courbe 

Nivel 
Paliers 

è  s. 

g       „ 

B 
a.  2 

%  d 
longueu 

a  la 
r  totale 

1    .§ 

r*5 

o     s 

IA       p 

aí      ta 

1  § 

3         O 

Rectos 

Curvos 

ectos 

Curvos 

Raio 
minimo 

Extensão 

Nivel 

Rampa 

e  contra 

rampa 

Aligne- 
ments 

A 

Courbes        ^ 

igne- 
Lents 

Courbes 

Rayon 
minimum 

Lopgueur 

Paliers 

Rampe 

et 

pente 

Kiloms. 

Kiloms. 

Kiloms. 

Metros 

Kiloms. 

Kiloms. 

Kiloms. 

Metros 

Kiloms. 

— 

1,157 

2,667 

30,26 

69,74 

120,76 

2,667 

- 

3,824 

— 

100,00 

(d    0,330 

0,190 

— 

17,3S0 

10,620 

62,07 

37,93 

96,00 

0,320 

- 

- 

- 

- 

— 

— 

— 

10,910 

27,900 

2S.11 

71,89 

S0,00 

- 

2,500 

36,310 

6,44 

93,56 

0,020 

- 

143,690 

S0,i83 

5í),2S4 

57,49 

42,51 

211,00 

0,275 

34,959 

101,507 

25,07 

74,93 

(        0,  111 
{         0,  0:5 

[        0,0815 

(e)  0,255 
'  1,898 

(f)  0,432 

l 

1 

- 

49,526 

23,095 

68,20 

31,80 

301,61 

11,579 

15,725 

56,896 

21,65 

7S.35 

0,018 

15,520 

— 

165,332 

103,429 

61,52 

33,48 

120,13 

8,452 

14,398 

254,363 

5,36 

94,6í 

0,020 

26,640 

— 

33,557 

9,521 

74,80 

25,20 

180,00 

0,515 

8,323 

29,855 

21, S0 

78,30 

0,018 

0,720 

— 

150,834 

117,303 

58,25 

43,75 

S2,60 

9,220 

68,S29 

199,308 

25,63 

74,37 

0,030 

11,732 

— 

29.1S0 

IS, 583 

61,09 

33,91 

150,89 

1,708 

12,596 

35,166 

26,37 

73.63 

0,020 

14,350 

PELOS  ESTADOS 
VERNEMENTS  DES  ÉTATS 

30,948  6,742  82,11 


43,041 

15,757 


3í,0í3 
15,025 


55,85 
51,20 


17,89         149,59  0,646  17,135        20,555 


41,15 

48,80 


111,50 

160,00 


0,405 
3,534 


12,824 
19,933 


10.S60 


45,4 


16,64 
6í,72 


54,54 


83,36 
35,28 


0,015 


0,033 
0,010 


,108 


0,090 
6,000 
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VIA  PER 


DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


LINHAS   PBINCIPAES 
E   BAMAES 


VOIES   PEINCIPALES   ET 
EMBBANCHEMENTS 


a 

o 


DESVIOS  E   LINHAS 
ACCBSSORIAS 

VOIES    D-ÉVITEMENTS 

ET 

VOIES  DE  SEEVICE 


S       tf 


s    § 

5     -2 


TEILHOS 

BAILS 


Typo 

Type 


Pes"  bor  metrr 
corrente 

Poids  par  mètre 
courant 


Sobral  —  Camocim  a  Poty 

Baturité  —  Fortaleza  a  Cedro  e  rainaes  , 


Central  j  Bitola  larea 

do  Brazil        | 


estreita ' 


Rio  do  Ouro  .  . 
Oeste  de  Minas 


Madeira-Mamoré 

Central  do  Rio  Grande  do  Norte 

Rede  Norte  (a) 

Rede  Central 

.•!  Rede  Sul  (b) 

Total  das  3  Redes 

Paulo  Affonso 

S.  Francisco  o  raraaes.  .,  . 
Rede  Bahiana  .'  Central  da  Bahia  e  ramaes. 

1  Babia  e  Minas 

Prolongamento  da  Maricá 

Therezopolis 


Rede  í  Cruzeiro  a  Tuyuty  e  ramaes  . 

Sul  Mineira     |  Tuyuty  a  s.  Sebastião  e  ramal 


Goyaz . 


|  Formiga  a  Catiára.  . 

(  Araguary  a  Catalão  . 

Paraná ,    .   . 

Santa  Catbarina 

D.    Tbeieza  Christina 

Viação  Férrea  do  Rio  Grande  do  Sul  . 
Itaquy  a  S.  Borja , 


Kiloms. 

231,956 

475,183 

1.047,233 

1.235,614 

122,2b9 

1.560,217 


Kiloms. 
126,720 


S,3S7 


354,260 
144,318 
629,718 
£54,268 
602.S95 

1.4S6.SS1 
115,136 
751,192 
316,660 
376,270 
65,108 
33,250 

1.048,240 
201,569 
295,820 
233,363 
407,001 
69,700 
118,096 

2.172,085 
123,870 


15,000 


15,000 


266,044 


I  —  ADMINISTRADAS 
I  —  EXPLOITÉS  PAR  LE 


Kiloms. 

Kiloms. 

Metros 

3,980 

5,376 

?,20 

11,674 

9,297 

2,40 

883  ,«p 

- 

— 

90.85S 

- 

-' 

1,312 

5,615 

— 

47,241 

— 

2,20 

Vignole 


Vignole 


Kilogrammas 
22,500  e  25,000 
20,000  e  25,000 


18,000  a  25,000 
17,000  a  32,000 


II 


(a)  Está  comprehendida  a  E.  F.  Recife  a  Limoeiro  e  Timbauba,  que  não  è  arrendada 

(b)  Estão  comprehendidas  as  estradas  de  Ribeirão  a  Cortez  e  Ribeirão  a  Barreiros,  que' 

(c)  E  duplo  cbampignon.  H 

(d)  Máximas  empregadas. 


II  —  ARRENDADAS 
AFFERMÉS  PAR  LE 

Vignole  25,000 

25,000 

25,000  e  32,240 

(c)  25,000  ■>  32,240 

(c)  19,000  »  37,000 

19,000  *  37,000 

20,000 
20,000  a  25,000 
19,000  -  25,000 
19,000  »  25,000 

25,000 

20,500 
19,340  a  34,770 
22,500  e  19,500 

22,500 
20,000  a  2j,000 
20,000  »  37,200 

20,000 
19,800  a  22,500 
16,500  »  37,200 

20,000 


e  cujos  dados  vão  indicados  separadamente  nas  estradas 
passarão  para  o  domínio  da  União,  mediante  indemnização. 


24,375 

— 

3,50 

4,832 

— 

2,50 

42,15i 

- 

1.90 

2,920 

9,S72 

3,50 

37,424 

— 

S.50 

82,498 

9,S72 

1,90 

6,018 

— 

1,90 

16,112 

23,979 

1^90 

15,359 

1      - 

2,00 

13,059 

- 

2,50 

- 

- 

2,00 

0,S40 

— 

— 

39,731 

— 

1,40 

9,510 

— 

3,50 

8,402 

- 

1,00 

6,229 

— 

2,20 

46,240 

- 

3,50 

5,249 

- 

2,00 

7,293 

- 

2,00 

148,743 

- 

2,40 

4,003 

— 

2,00 

23 


MANENTE 
VOIE 


Quadro,  n.  6 
Tableau  n.  6 


Dimensões 
Dimensiona 


DORMENTES 
TRAVERSES 


Distancia 
entre  eixos 

Bspacement 


a 
Kl 


SIGNAES 
SIGXAtJX 


s  s 


Systernas  empregados 
Systêmes  employés 


TBLEGRAPHO 
TÉLÉGRAPHE 


O 

173 

03 

9 

? 

0 

9 

o 
■o 

9 
CD 

:ij 

o 

Cfí 

a. 

o. 

e3 

0) 

<0 

CO 

<D 

"O 

■n 

<D 

p 

(0 

O 

,C 

V 

(D 

a 

9 

2 

3 

g 

5 

a 
z 

s 

o 

Systernas 
adoptados 

Systêmes  en  usage 


to 

<u 

d 

ew 

(0 

<u 

13 

*i 

O 

3 

a 

9 

c  ■ 

o 

H 

~ 

3    z 


o 

ia 
j 

a 

W 

« 

G 

-< 

-d 

a, 

& 

cu 

Pu 

-< 

< 

^ 

u 

Cd 

tf 

p5 

Q 

.5? 

a 

O 

;•; 

„ 

r/r 

fl) 

Ti 

is 

o 

g 

n 

■H 

Z 

a 

J 

O 

a 

H 

PELA  UNIÃO 
GOUVERNEMENT  FEDERAL 


Metros 

Metros 

1,80X0,18X0,14 

0.80  e  0,75 

1,85X0,18X0,14 

0,80 

1,80X0,20X0,14 
(d)  1,815X0,18X0,13 


0,60 
0,50  a  0,75 


No 

No 

459.781 

- 

- 

620.192 

— 

2 

224.338 

— 

11 

2.5S8.057 

2.000 

3 

PELA  UNIÃO 
GOUVERNEMENT  FEDERAL 


2,00X0,18X0,15 

0,71 

610.066 

1,80X0,18X0,14 

0,74 

195.024 

2,00X0,22X0,13 

0,72  a  0,83 

798.703 

2,00X0,22X0,13 

0,83 

368.740 

(d)  2,00X0,22X0,13 

0,74  a  0,83 

820.724 

(d)  2,00X0,22X0, 13 

0,72  »  0,83 

1.988.167 

1,80X0,18X0,13 

0,75 

162.000 

1,80X0, ÍSX0.14 

0,81 

927.397 

(d)  2,00X0,20X0,14 

0,75  a  0,80 

414.314 

1,80X0,18X0,12 

0,60  e0,70 

537.680 

1,80X0,20X0,14 

0,75 

S6.811 

1,80X0,18X0,15 

0,80 

41.567 

1,80X0,20X0,14 

0,60  a  0,75 

1.597.594 

2,00X0,20X0,15 

0,60 

335.948 

1,80X0,19X0,14 

0,80 

369.775 

1,90X0.18X0.16 

0,70  e  0,80 

280.000 

;  (d)  2,00X0.22X0,16 

0,38  a  0,75 

647.419 

1,90X0,20X0,14 

0,80 

98.000 

(d)  1,85X0,23X0,14 

0,80 

152.698 

•  (d)  2,00X0,22X0,16 

0,60  a  0,75 

3.136.106 

1,80X0,20X0,12 

0,80 

154.944 

Bandeiras  e  lanternas 


Bandeiras  e  lanternas 


19 

4.135 

48 

6.206 

13 

1.283 

112 

18.801 

8.047 
12.213 


2.566 
19  600 


4.571 


5.000' 
9.571 


(        500 
l  (aço) 


(    7.290 
»  (aço) 


4.044 

277.63S 


25 


Bandeiras  e  lanternas       — 


(Bandeiras,  lanternas  e 
^        semaphoras 

Semaphoras 

/Bandeiras,  lanternas  e 
\      semaphoras 


Bandeiras  e  lanternas 


/Bandeiras,  lanternas  e 
\        semaphoras 

Semaphoras  e  placas 

de  aviso 
Bandeiras  e  lanternas 


Semaphoras 

Bandeiras  e  lanternas 

Discos 

Semaphoras 
Bandeiras  e  lanternas 


— 

6.038 

12.076 

11 

2.312 

2.376 

}      60 

8.530 

18.46S 

21 

3.674 

7.376 

1      73 

10.763 

19.712 

154 

22.972 

45.556 

6 

1.760 

1.760 

68 

9.6S5 

18.930 

3i 

4.153 

12.731 

15 

3.760 

3.800 

7 

1.308 

2.616 

— 

— 

- 

}     138 

22.484 

39.550 

48 

3.248 

6.595 

17 

4.736 

9.472 

14 

3.270 

7.540 

35 

7.224 

8.524 

— 

722 

1.678 

10 

1.447 

2.434 

191 

32.900 

96.000 

4 

1.866 

1.866 

Morse 
Morse-Bréguet 


Morse 


Morse 


Morso  e  Agulha 


Morse 


Morse  e  Siemens 
Morse 


Morse 

Spagnoleti 

Morse  e  Siemens 

Morse 


Siemens 
Morse 


Kiloms. 

695,450 

2 

3 

807,647 

2 

6 

110,246 

2 

63 

1.566,814 

2 

33 

361,000 

1 

17 

144,318 

1 

5 

1.387,506 

4 

4 

612,230 

4 

3 

1  293,504 

4 

16 

3.298,240 

12 

23 

115,136 

1 

- 

1.017,23b 

2 

- 

320,000 

3 

- 

376,270 

1 

- 

65,108 

2 

5 

47 

1.946,115 

3 

406,000 

2 

3 

295,820 

2 

13 

476,000 

2 

3 

407,000 

3 

21 

69,500 

2 

14 

205,000 

2 

15 

4.904,379 

2 

196 

123,870 

1 

4 

concedidas  pela  União. 
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DESVIOS  F  LINHAS 

ca 

E  RAMAES 

ACCGSSORUS 

K 

o 
> 

TRILHOS 

VOIES  PRINCIPALES   ET 

VOIES  d'évitements 

ca 
as 

ta 

RAILS 

lp 

EMBRANCHEMENTS 

ET 

is 

a 

« 

VOIES  DE    SERVICE 

Í5 

a 
ca 

DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 

j 

ca 

c 

c 

O 

o 

O 

O 

Q 

o 

O 

E 

■  a 

O 

o 

DÊSIGNATION  des  chemins  de  fer 

ei       u 

£    t. 

9          2 

E 

Bi 

ca 

H 

ri 

-73        'o 

*     <2 

SI 

g 

Typo   • 

Peso  por  melro 
corrente 

& 

o      a 

6      a 

E 

_a       © 

S     £ 

jd       a> 

JS        _ç0 

05 

Type 

Poids  par  mètre     1 

'u       a 

*C       ri 

O 

courant 

*"          (tí 

*°      Ctí 

S      (tí 

s 

S      (SÍ 

5 

iJ 

cu 

o 

o 
o 

O 

O 

-j 

III 


III  —  CONCEDIDAS  COM 
CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENT 


Tocantins —  Alcobaça  á  B.  Branco  e  ramal  .   .   . 
Caxias  a  Uajazeiras 

Victoria  á  Cachoeira  Kscura.  . 
Curralinho  a  Diamantina.  .  .  . 
Central  de  Macahé . 


Victoria  a  Minas 


Leopoldina 

Railway 


Prolongamento     da     Barão    de 
Araiuama 


Santo  Eduardo  ao  Cachoeiro  do 
Itapeinirim •  , 


|  Capão  Bonito  a  Bartyra  . 
Sorocabana   .   .' 

I  Tatuhy  a  Itararé  .    .   .   . 


Noroeste  do  Brasil  —  Bauru  a  Itapura. 
Mogyana  :  Jaguára   á  Araguary  .   .   . 


S.  Pauio-Rio 
Grande 


Itararé  ao  Uruguay 

S.  Francisco  a  Canoinbas  .  . 
Jaguariahyva  a  S.  José  .  .  . 
Serrinha  a  Nova  Restinga.  . 


Quarabim  a  Itaquy. 


Great  Western  —  Recife  a  Limoeiro  e  Timbauba. 

Centro  e  ramal  de  Leopoldina 

Sumidouro , 

Carangola  e  ramaes 

Victoria  a  E.  Feliz  o  ramal  .   . 

Norte  —  Praia  Formosa  ao  En- 
troncamento   


Leopoldina 
Railway 


Corcovado 

Bananal. 

Rezende  á  Cocaína  .  . 
Santos  a  Juudiahy  (a) . 


iiloms. 

Ki 

oms. 

Kilouis. 

45,000 

- 

4,000 

78,000 

- 

á,820 

413,163 

- 

12,491 

147,516 

- 

4,754 

43,512 

— 

— 

51,410 

93,230 
416,211 
250,007 
436,480 

231, US 

883,206 

323,817 

52,960 

4í,9S0 

175,597 


270,422 
388, 178 
91,793 
226,264 
326,576 

46,133 
3,824 

28,000 

16,774 

139,406 


22,036 


3.S30 
18,586 

31,735 
15,119 

11,447 

30,275 

23,073 

3,191 

6,855 

6,431 


Kiloms. 


Metros 

1,00 
2,00 
3,50 
2,00 

2,40 

2,00 
2,00 
2,00 
2,00 

3,50 

3,50 
3,50 

4,00 
4,00 
2,00 


Vignole 


Kilomgs. 

20,000 
19,850 
22, COO  a  40,000 
22,000 
20,000 

20,000 

37,300 

20,000  a  30,000 
20,000  »  30,000 

20,00a 

19,500 

22,500 
22,500  a  33,000 
22,500 
30,000 
20,000 


IV  —  CONCEDIDAS  SEM 
IV  —  CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENT 


13,791 
18,101 

1,730 
13,714 

6,337 

6,990 
0,192 
0,310 
0,100 
200,817 


1,000 


1,90 
2,00 
2,40 
2,00 
2,00 

2,5) 
1,50 
2,10 


Vignole 


Cabeça  dupla 


21,000  a  32,000 

25,000  »  37,000 

25,000  »  32,0001 

23,000  »  37,001. 

! 

20,030  »  37,000 

37,200 
20,000 
20,000 
20,000 
32,243  a  47,135 


(a)  Linha  dupla. 

(b)  Máximas  empregadas. 

(c)  Panellas  do  systema  «Gcaaves*,  do  0,m5S  de  diâmetro,  em  alguns  desvios  e  nos  velhos  planos  inclinados. 
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Dimensões 
Dimensions 


DORMENTES 

TKA.  VERSES 


Distancia 
entre   eixos 

Espacement 


8IGNAES 
SIGNAUX 


o  © 

S  E 


Systemas  empregados 
Systèmes  employés 


TELEGRAPHO 

TÉLÉGRAPHE 


w 

m 

"Ai 

O 

=3 

o 

n 

tf) 

<n 

ce 

pi 

o 

ri 

3) 

ri 
T3 

-a 

<D 

GO 

T3 

o 

<D 

p 

2 

5 

3 

o 

O 

Cm 

<D 

n 

-O 

3 

£ 

A 

z 

a 
Z* 

fc 

Systemas 
adoptados 

Systèmes  ea  U3age 


00 

CQ 

(D 

,J=I 

í4 

c 

&0 

Cfí 

^ 

o 

lei 

P3 

S 

60 

* 

o 

1=1 

-1 

m 

o 

J 

u 

K 

tf 

U. 

CU 

0i 

4 

M 

Q 

a 

a 

(!) 

o 

ca 

6fí 

a 

2 

a 

m 

tD 

O 

o 

í 

aj 

■a 

R 

K 

-j 

O 

a 

H 

GARANTIA  DE  JUROS 

FEDERAL  AVEC  GARANTIE  MNTÉRÊTS 


Metros 

Metros 

1,80XO,1SXO,16 

0,80 

1,S0X0, 13X0,13 

0,70 

t,S6X0,33X0.M 

0,80 

1,80X0,22X0,14 

o.so 

1,S0X0,13X0,12 

0,80 

1,80X0,13X0,12 

1,90X0,20X0,15 
'2,00X0,22X0,  16 
2,00X0.22X0,16 
2,00X0,18X0,16 

2,00X0,20X0,15 

1,S0X0,18X0,16 

(b)  2,00X0,22X0,16 

(b)  2,00X0,22X0,16 

1,90X0,20X0,16 

1,S0X0,23X0,13 


0,S0 

0,75 
0,63 
0,63 
0,67 

0,60 

0,75 
0,50  a  0,86 
0,44  »  0,65 
0,54  e  0,64 

0,80 


No 

No 

54.000 

- 

— 

111.428 

— 

31 

569.743 

- 

- 

190.166 

- 

63 

52.333 

- 

3 

66.175 

- 

3 

12 í. 306 

— 

3 

630.215 

- 

3 

397.047 

- 

3 

65Í.720 

- 

- 

463.530 

- 

45 

1.310.992 

— 

— 

532.197 

- 

- 

101.116 

— 

— 

82.952 

- 

- 

278.376 

— 

— 

Bandeiras  e  lanternas 


Bandeiras     lanternas, 
discos,  semaphoras 

Semaphoras  e  placas  de 
aviso 

Bandeiras  e  lanternas 


—         —     Semaphoras  e  bandeiras 


3 

473 

946 

3 

838 

901 

27 

6.112 

7.182 

9 

1.926 

3.909 

3 

512 

512 

5 

780 

780 

11 

2.478 

2.478 

44 

7.483 

9.738 

2S 

5.032 

15.27(5 

30 

S.740 

17.720 

35 

4.496 

10.824 

36 

15.894 

15.930 

23 

6.540 

6.635 

g 

804 

S12 

4 

827 

1.753 

8 

1.750 

1.750 

Morse 


GARANTIA  DE  JUROS 

FEDERAL  SANS  GARANTIE  DTNTÉRÊTS 


2,00X0,22X0,13 

0,72 

1,85X0,23X0,13 

0,80 

1,80X0,22X0,13 

0,70  a  0,80 

2,00X0, 1SX0, 15 

0,75 

1.90X0,23X0,13 

0,70 

1,90X0,20X0,13 

0,80 

1,S0X0. 16X0,15 

0,75 

1,65X0,15X0,13 

0,83 

1,S5X0,18X0,13 

0,80 

2,75X0,23X0,14 

0,53  a  0,73 

355.571 

4.571 

41 

SOS. 227 

4.800 

— 

123.725 

- 

- 

273.400 

- 

3 

466.536 

- 

3 

91.000 

— 

22 

5.400 

- 

- 

42.636 

- 

- 

48.500 

- 

- 

368.748 

(<=) 

972 

Semaphoras 
Bandeiras  e  lanternas 


7>  J> 


>  » 


Semaphoras 
Bandeiras  o  lanternas 


»  > 


»  »  > 


Semaphoras  e  discos 


28 

3.547 

8.156 

56 

4.830 

10.413 

8 

939 

1.978 

24 

2.899 

2.899 

30 

3.770 

7.515 

24 

600 

3.434 

- 

325 

325 

362 

3.724 

34.624 

Siemens 


Morse  e  Spagno- 
leti 

Spagnoleti 


Morse 


Morse 


Morse 


Morse 


Kiloms. 

S6,000 

2 

4 

78,000 

1 

8 

443,162 

3 

10 

147,516 

2 

2 

43,512 

1 

- 

51,440 

1 

- 

93,230 

1 

— 

540, S23 

2 

- 

750,141 

3 

- 

436,480 

2 

18 

664,000 

2 

2 

883.206 

2 

3 

327,466 

1 

4 

53,000 

1 

- 

45,000 

2 

2 

175,000 

1 

3 

Morse,  agulhas  e 
«E.  Block» 


6S0,326 

11 

2 

864,000 

4 

9 

92,000 

2 

— 

226,000 

1 

- 

577,143 

5 

19 

- 

1 

46 

30,500 

— 

6 

38,810 

1 

7 

733,112 

14 

220 

0145 


26 


DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


LINHAS   PBINCIPAES 

E  bamaes 


VOIES   PEINCIPALES  ET 
EMBRANCHEMENTS 


2     tí 


DESVIOS   E   LINHAS 
ACCESSOBIAS 

VOIES  d'évitements 

ET 
VOIES  DE  SERVICE 


Typo 
Type 


TEILHOS 

RA1LS 


Peso  por  metro 
corrente 

Poids  par  mètre 
courant 


54 
55 

56 
57 


Paulista  (a) 


Mogyana 


Rio  Claro  a  Araraquara  e  ra- 
mal   

I  Rio  Claro  a  S.  Carlos  .... 

(  Ribeirão    Preto    a    Jaguara    e 
ramal 

{  Igarapava  a  Uberaba  .... 


Kiloms.  Kiloms. 

306,939         — 

72,621         - 

268,137         — 
47,763'         — 


Kiloms. 

66,207 

40,576 

22,072 
l,85i 


Kiloms. 


Metros 

2,40 

2,40 

3,50 
3,50 


Vignole 


Kilogs. 

17,300  a  32, SOO 

44, 

19,500  a  25,901 
19,500  »  25.900| 


V  —  CONCEDIDAS 
V  —  CONCEDES  PAR  LE 


58 

37,690 

— 

3,391 

- 

2,0 

Vignole 

22,000 

59 

S8,350 

- 

- 

— 

— 

— 

— 

60 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

fil 

62 

Maricá  —  P.  das  Noves  a  Nilo  Peçanha 

63 

R.  S.  Mineira  —  Piranguinho  a  Paraizopolis.  .  . 

51,998 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

61 

— 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

65 

São  Paulo             |  CamP°  LimP°  a  Vargem  .   .   . 

77,064 

- 

11,409 

— 

2,50 

Vignole 

24,300 

66 

Railway   |  Rama,  d(J  pi[.acaia 

30,782 

— 

2,717 

— 

2,50 

» 

24,300 

(a)  Trechos  de  coneessão  federal. 

(o;  Emprega  mais  :  Telegrapho  eléctrico,  telegrapho  óptico,  apitos  e  explosivos. 
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DOBMENTES 
TBAVEB9ES 


Dimensões 
Dimensions 


Distancia 
entre    eixos 

Espaceraent 


CD         -o 


SIGNAES 
SIGNAUX. 


a  s 

2;^ 


Systemas  empregados 
Systèmes  employés 


TELEGEAPHO 
TÉLÉGEAPHE 


*) 

Dl 

M 

o> 

ta 

O* 

w 
o 

SM 

3 

O 

CM 

o 
ca 

ri 

"o 

09 

na 

© 

^ 

01 

o 

O 

3 

SJ 

E 
3 
Z 

S 

2? 

O 

Systemas 
adoptados 

9.  Systèmes  en  asage 


£     fc 


X3 

O 

r 

d 

tf 

« 

-r; 

CM 

IV 

0* 

£ 

-\ 

■4 

H 

0 

n 

H 

o 

M 

o 
2 

p 

|z 

W 

a 
o 

w 

j 

H 

a 

o 

a 
cu 

-a 
j 

•H 

H 

5  2 


Metros 

Metros 

No 

N» 

',00X0,20X0,14 

0,44  a  0,75 

495.394 

- 

- 

Bandeiras,  lanternas  e 
explosivos 

287 

- 

- 

Morse  e  Weston 

- 

!,80XO,31XO:t7 

0,50  »  0,70 

103.650 

— 

— 

Bandeiras  e  lanternas 
(b) 

— 

— 

— 



- 

i,00X0,20X0,15 
!,00X0,20X0,15 

0,60 
0,60 

446. S95 
79.605 

— 

68 

V  Semaphoras  e  placas 

!       de  aviso 

|       70 
í      15 

4.288 
757 

14.08S 
2.271 

Spagnoleti 

918,000 
141,000 

PELOS  ESTADOS 
GOUVERNEMNTS  DES  ETATS 


23 

- 

54- 

~ 

oo 

6 

— 

56 

3 

— 

57 

1,80X0, 16X0,14 

0,80 

51.611 

- 

- 

Bandc 

1,85X0,20X0,14 

0,65 

125.000 

— 

16 

1,85X0,20X0,14 

0,65 

53.300 

— 

iu 

siras  e  lanternas 

2 

388 

395 



38,000 

1 

2 

5S 

— 

- 

- 

- 



- 

- 

- 

50 



— 

— 

— 



— 

- 

- 

60 



— 

- 

- 



- 

— 

- 

õl 



— 

— 

— 



- 

— 

- 

62 



— 

— 

— 

— 

— 

- 

- 

63 



— 

- 

— 



- 

- 

- 

64 



13 

1.054 

2.567 

. 

77,064 

2 

!   4 

65 



9 

430 

860 



30,782 

2 

2 

66 
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OBRAS  D'ARTE 
TRAVAUX   D'ART 


DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


PASSAGENS 
PASSA.GES 


■D      H 


BOEIROS,    PONTES    E   VIAOUCTOS 
PONCEA'_'X,  PONTS   ET   VIaDUCS 


De  menos  de  3m 
de  vão 

Jusqu'à  3m 
d'ouverture 


E      S 


is. 


De  3  a  20m  de 
vão 


De  3m  à   20"1 
a'ouverture 


De  20  e  mais  me- 
tros de  vão 


An  dessus  de 
2um  d'ouverture 


Z    Z 


9 


3  "3     -2-2 
a  - 
< 


íEs    -    s 

t>  O         -3         o 

z    z 


-O 


5 


Rede       [  Sobral. 
Ceará-     ' 
Piauhy     |  Baturité 

Central  do  Brasil.  , 

Rio  do  Ouro  .... 

Oeste  de  Minas  .   .   , 
Itapura  u  Corumbá  . 




3 

4 

7 

784 

- 

1 

66 

67 

1.063 

24 

- 

- 

24 

- 

- 

— 

— 

- 

136 

6 

15 

421 

442 

6.294 

— 

- 

- 

— 

- 

Metros 

610,06 

1.087,80 

332.80 
4.700,59 


I  —  ADMINISTRAI 
EXPLOITÉ3   PAR 


105 
159 


17 

297 


Metros 

550,00 

10 

1.189,80 

26 

140.60 

6 

2.913,-47 

42 

- 

- 

Metros 

Metei 

410,00 

110, 

1.319,30 

200, 

- 

186, 

179,84 

42, 

1.490,70 

150, 

" 

II  — ARRENDAI} 

II  —  AFFERMÉS  PAR  ■! 


Great- 
Western 


Rede 
JJahiana 


Madoira-Mamoré 

Central    do   Rio   Grande   do   Norte  .  .  .    . 

Rede  Norte 

Rede  Central 

Rede  Sul . 

Total  das  Ires  Redes  .   .   .   . 

Paulo  Affonso 

S.  Francisco  e  ramaes.   .   . 

Central  da  Bahia  e  ramaes  . 

|  Bahia  e  Minas . 

Prolongamento  da  Maricá , 

Thereaopolis , 


Rede.  Sul     (  Cruzeiro  a  Tuyuty  e  ramaes  .   . 
Mineira      |  Tuyuty  a  s    Sebastião  e  ramal. 


Goyaz 


|  Formiga  a  Catiára  .  .   . 

|  Araguary  a  Catalão  (a) 

Paraná  

Saota  Catharina 

D.    Theieza  Christina • 

Viação  Férrea  do  Rio  Grande  do  Sul  . 
Itaquy  a  S.    Borja 


2 

- 

- 

2 

419 

307,62 

2S 

190,00 

19 

91S.60 

130, 

- 

- 

32 

32 

312 

334,40 

19 

153,00 

8 

390,00 

150 

- 

- 

96 

96        1 

.382 

1.155,80 

157 

1.025,50 

23 

1.355,80 

233 

9 

4 

43 

56 

854 

737 ,58 

93 

626,20 

15 

1.110,00 

160 

3 

- 

128 

131       1 

.449 

1.231.21 

260 

2.105,81 

17 

589,75 

122 

12 

4 

267 

2«       3 

.685 

3.124,59 

509 

3.757,51 

55 

3. 055, 55 

238 

10 

1 

11 

22 

324 

271 ,00 

21 

158,00 

— 

149,00 

157 

— 

— 

- 

—         1 

.461 

S2S,03 

135 

775,81 

IS 

1.209.65 

542 

- 

46 

43 

92 

90  L 

6S4,4i 

58 

3i7,00 

5 

627,60 

E86 

- 

— 

10 

10 

266 

- 

41 

- 

- 

- 

100 

- 

- 

- 

- 

143 

- 

14 

- 

1 

25,00 

25 

2 

1 

11 

li 

- 

- 

10 

225,00 

2 

.   120,00 

70 

1 

1 

854 

S56       í 

.491 

2.693,00 

200 

1.252,00 

30 

1.428,00 

240 

5 

4'j 

Si 

135 

907 

847,20 

34 

297,00 

71 

- 

28 

- 

- 

52 

52 

513 

333,70 

21 

160,00 

S 

295,00 

St 

- 

- 

32 

32 

298 

192,90 

9 

64,00 

4 

397,50 

áSI 

2 

- 

56 

55       1 

.432 

1.06),45 

193 

1.257,00 

47 

1.762.32 

15C 

1 

1 

361 

3G3 

147 

251,20 

24 

147,90 

6 

224,00 

10( 

1 

5 

37 

43 

239 

193,00 

•27 

275,00 

16 

1.971,00 

1.45; 

7 

8 

538 

553        t 

i.137 

5.875,00 

876 

5.361,00 

263 

9  542,60 

1.55 

— 

1     - 

20 

20 

SI 

80,68 

36 

275, 1.) 

9 

29i,90 

51 

(u)  .Alguns  destas  dados  (oram  colhidos  na  estatística  de  1913. 
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í  DIFIC.IOS  E  DEPENDÊNCIAS 
iÂTIMENTS  ET  DÉPENDANCES 


Quadro  n.  6  A 
Tableau  n.  6  A 


?. 


•    a 


TUNNSIS 
TUNNELS 


ESTAÇÕES 
STATIONS 


d 

o 

M 

«i 

a 

•c 

«     ■ 

J= 

a 

«s    ! 

NUMERO    DE 
KOMBBB   DE 


H       <& 


s     £ 


CKANGEMENS   DE 
VÃO 


>ELA  UNIÃO 
JOUVERNEMENT    -FEDERAL 


tros 

Metros 

Metros 

0,00 

— 

— 

— 

5 

5 

6 

16 

1 

17 

— 

2 

1 

34 

12 

10 

59 

6 

0,00 

— 

- 

— 

4 

S 

23 

35 

1 

1S 

— 

S 

1 

1 

42 

35 

16 

161 

- 

4,70 

46 

1.609,00 

2,216 

— 

— 

— 

353 

— 

— 

— 

— 

- 

193 

— 

- 

- 

0,00 

— 

— 

— 

— 

- 

— 

17 

26 

16 

— 

2 

1 

1 

2 

11 

5 

95 

1 

7,30 

2 

260,00 

133,00 

4 

7 

78 

89 

14 

11 

10 

2 

4 

387 

67 

31 

424 

- 

" 

- 

- 

— 

- 

— 

— 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

— 

— 

?ELA  UNIÃO 
iOUVERNEMENT   FEDERAL 


2,24 

- 

5,00 

— 

0,00 

1 

7,00 

14 

0,00 

3 

7,00 

IS 

2,00 

— 

0,00 

3 

6,00 

1 

0,00 

— 

5,00 

— 

0,00 

— 

0,00 

10 

— 

3,59 

1 

0,00 

— 

0,00 

14 

0,00 

— 

3.00 

— 

6,00 

1 

0,00 

— 

— 

80,00 

1.719,90 

470,00 

2.269,90 

558,30 

65,00 

1.64S,15 

7-,  40 

1.732,00 

80,00 

— 

S0,00 
260,00 
220,00 
260,00 

262,85 
65,00 


997,00 


77,40 


420,00 


80,00 


5 

1 

— 

6 

24 

2 

o 

3 

7 

3 

5 

8 

45 

58 

15 

6 

8 

7 

21      • 

2 

13 

13 

50 

76 

4 

24 

29 

102 

155 

21 

1 

1 

3 

5 

3 

2 

4 

60 

66 

22 

1 

3 

18 

22 

12 

— 

2 

10 

12 

3 

1 

1 

3 

5 

1 

1 

1 

3 

5       - 

10 

S 

55 

73 

24 

— 

1 

20 

21 

— 

16 

- 

16 

3 

— 

— 

13 

13 

1 

9 

7 

S 

24 

3 

— 

9 

2 

11 

1 

1 

3 

6 

10 

19 

14 

19 

93 

131 

34 

— 

— 

3 

3 

4 

IS 

1 

1 

2 

35 

4 

— 

1 

— 

1 

10 

57 

— 

6 

3 

3 

33 

86 

— 

4 

1 

1 

56 

32 

— 

14 

4 

4 

55 

175 

— 

24 

8 

S 

144 

S 

— 

2 

1 

1 

4 

26 

11 

3 

3 

75 

28 

14 

— 

1 

120 

15 

1 

— 

1 

— 

5 

2 

_ 

1 

5 

80 

15 

7 

- 

5 

142 

17 

1 

- 

- 

20 

16 

1 

— 

1 

35 

10 

1 

- 

1 

28 

22 

6 

3 

1 

55 

8 

1 

— 

1 

1 

8 

5 

4 

— 

1 

14 

41 

!1 

6 

— 

3 

220 

1 

í 

— 

— 

8 

15 

5 

126 

- 

7 

3 

5'3 

- 

32 

14 

332 

1 

13 

10 

104 

10 

35 

22 

402 

- 

SO 

46 

S38 

11 

3 

3 

37 

- 

38 

16 

228 

£6 

19 

7 

92 

3 

12 

6 

26 

1 

3 

2 

13 

- 

4 

2 

17 

- 

55 

35 

334 

S 

21 

2 

52 

- 

17 

S 

73 

1 

7 

6 

50 

1 

23 

15 

248 

2 

4 

2 

49 

- 

10 

5 

45 

- 

104 

49 

962 

77, 

6 

4 

36 

-      ' 
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DESIGNAÇÃO  DAS   ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


PASSAGENS 
PAS5AGES 


■= 

s 

õ 

O 

m 

ir. 

O 

"3 
> 

> 

.!'■ 

■u 

Z 

0 

ca 

1=1 

•=    S     -o  £ 


BOEIROS,    PONTES     E   VIADUCTOS 
PONCEAED.  PONTS  ET  VIA.DUCS 


De  menos  de  3^ 
de  vão 

Jusq'à  3"1 
d'ouvertUre 


1      s 

3         o 

z   z 


<        o 


De  3  a  20m  de 
Tão 

De  3m  a  20" 
d'ouverture 


-3 


ès 


De  20  e  mais  me- 
tros de  Tão 

Au  desses  de 
20m  e'ouverture 


1      I 
Z     Z 


>  o 
O 


Tocantins  —  Alcobaça  a  Breu  Branco  e  ramal  (a) 

Caxias  a  Cajazeiras 

.....        I  Victoria  a  Cachoeira  Escura   .   .  . 
Victoria      I 

a    Minas     |  curralinho  á  Diamantina 

(  Central  de  Macahé 

LRa?l°wava  \  Prolongamento  B.  de  Araruama.  .   , 

l  S.  Eduardo  ao  Cach.  do  Itapemirim, 

I  Capão  Bonito  a  Bartyra 

Sorocabana    ] 

(  Tatuhy  a  Itararé 

Mogyana  :  Jaguára  a  Araguary 

Noroeste  do  Brazil  —  Bauru  a  Itapura 

/  Itararé  a  Uruguay 

S   Paulo-     /  ®*  Francisco  a  Canoinhas 

Rio  Grande  \  J;,guariahvTa  a  s.  José 

^  Serrinha  a  Nova  Restinga 

Quaiahim  a  Itaquy 


_ 

53 

1 

4 

õ 

10 

146 

— 

— 

59 

59 

1.087 

— 

- 

— 

- 

298 

- 

- 

S 

8 

53 

— 

— 

15 

15 

33 

— 

— 

40 

40 

396 

— 

45 

173 

223 

309 

3 

17 

1S4 

204 

421 

- 

1 

75 

76 

999 

— 

— 

47 

il 

211 

— 

i 

133 

139 

3.782 

1 

1 

61 

63 

927 

- 

— 

14 

14 

176 

- 

— 

4 

4 

225 

- 

— 

1 

S 

18 

147 

III  — CONCEDIDAS  COM 
III  —  CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENl 

Metros  Metrii 
76,0 
24,3 
220,2 
155,0 
35,0 
13,6 
74,7 
100,0 
45,0 
86  ,i 

.... 


Metros 

— 

8 

103,38 

15 

939,10 

91 

800,53 

11 

61,50 

13 

- 

13 

418,50 

19 

203,30 

6 

382,15 

16 

— 

17 

147,10 

IS 

2.406,00 

116 

601,90 

61 

129,00 

- 

143,40 

12 

174,30 

31 

tetros 

- 

O 

90,90 

— 

771,00 

33 

92,00 

4 

56,00 

1 

116,35 

5 

66,33 

5 

164,10 

6 

137,50 

3 

134,00 

1 

969,75 

24 

436,00 

3S 

- 

1 

69,00 

7 

171,60 

7 

1.143,60 

245,00 

36,00 

159,00 

212,00 

225,00 

132,60 

20,00 

1.617,00 

1.456,00 

40,00 

327,95 

1.497,00 


425,0 
120,0 

40,0 

100,0 

1.202,0 


Leopoldina 
Railway 


Recife  a  Limoeiro  e  Timbauba 

Centro  e  ramal  de  Leopoldina  .  .  . 

Sumidouro 

Carangola  e  ramaes 

Victoria  a  E.  Feliz  e  ramal.   .   .  . 
Formosa   a   Entronca- 


Norte  -  P. 
mento  . 


Corcovado  , 

Bananal 

Rezende  á  Bocaina  . 
Santos  a  Jundiahy.  . 


í  Rio  Claro  —  Araraquara  e  ramaes. 
Paulista  (b)  > 

l  Rio  Claro  a  S.  Carlos 

Ribeirão  Preto  a  Jaguára  e  ramal. 

Igarapava  a  Uberaba 


Mogyana 


-{ 


IV  —  CONCEDIDAS  SEN 
IV  — CONCEDES   PAR   LE  GOUVERNEMENl 






11 

11 

611 

547,10 

73 

- 

6 

383 

389        1 

.379 

1.455,70 

75 

- 

- 

71 

71 

591 

390 ,85 

15 

2 

- 

2 

4 

394 

434,42 

109 

- 

- 

96 

96       1 

.765 

1.114,00 

86 

— 

— 

55 

55 

77 

90,00 

23 

- 

- 

- 

- 

31 

20,00 

2 

- 

— 

14 

14 

57 

53,00 

3 

- 

- 

15 

l"i 

95 

- 

14 

36 

6 

24 

66 

357 

246,50 

32 

1 

12 

289 

302 

487 

461,00 

30 

12 

16 

47 

65 

125 

129,65 

19 

- 

10 

147 

157        1 

.090 

— 

19 

- 

7 

28 

35 

85 

— 

10 

435.00 

5 

458,95 

10 

82,20 

6 

497,05 

10 

SS3,00 

9 

171,00 

3 

40,00 

1 

— 

4 

177,00 

22 

149,70 

2 

.  83,20 

2 

303,50 

5 

•  — 

3 

370,00 
425,54 
448,00 
613,00 
482,00 

132,00 

130,00 

80,00 

2.127,00 

41,70 

90,00 

677,60 


180,0 
S7,i 
203,8 
355,0 
126,2 

54,5 

130/; 

26,0 
18,C 
198.C 
21,7 
60,C 
4S2,( 
324.C 


(a)  Dados  constantes  da  estat^tica  de  1913, 

(b)  Estes  dados  se  referem  só  aos  trechos  de  concessão  federal  (379,560  kms). 


TUNNEIS 
TUNNBLS 


ESTAÇÕES 
STATIONS 


«O 
00 

o 

09 

.  ta 

ai 

D9 
O 
tfí 

KJ 

ci 

«S 

o 

u 

u 

o 

3Í 

43 
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NUMERO   DE 

N0MBRE  DE 


01 

es 

93 

t> 

01 

C 
N 

a 
5 

T3 
B 

ci 
-d 
O 

s 
a 

.53 
ca 

o 

o 
o 

o 

g 

> 
O 

a 

o 
u 
o 

01 

O 

GO 

P 

'3 

- 
o 

w 

■a 
a 

o 
tf 

BB 
V 

na 
d 

o 

o 

Pi 

'5 

o 

5 

3 

Cl. 

O* 
(0 

d 

o 

CO 

c3 

3 

— 

flS 

a 

M 

O 
> 

ta) 

09 

O 

a 

.SP 

.a 

'3 

O 

cá 

1-4 

'J 

Pi 

ttj 

<H 

a  > 


CHANGEVENT  DB 
T0IE 


a    a 


i  AR  ANTI  A  DE  JUROS 

ÊOÉRAL  AVEG  GARANTÍE  DTNTÉRÊrS 


3tros 

14,00 

- 

10, 03 

- 

55,00 

- 

«5,00 

- 

35,00 

- 

11,60 

- 

35,00 

- 

30,00 

- 

45,00 

— 

41,20 

- 

40,00 

- 

30,00 

1 

80,00 

6 

40,00 

- 

50X0 

- 

58,00 

— 

Metros        Metros 


60,00 
505,70 


60,00 
li 0,00 


1 

2 

3 

3 

- 

— 

3 

3 

1 

2 

21 

24 

1 

— 

— 

S 

S 

1 

— 

3 

- 

3 

O 

— 

- 

5 

5 

2 

1 

3 

2 

6 

3 

í 

9 

17 

30 

— 

2 

4 

14 

20 

- 

1 

— 

13 

14 

1 

6 

5 

11 

22 

2 

1 

S 

30 

39 

2 

2 

2 

15 

19 

1 

- 

o 

— 

2 

- 

— 

1 

2 

3 

1 

— 

1 

7 

S 

5 

25 


19 

14 

13 

22 

15 

8 

1 

3 


1 

6 

3 

o 

10 



1 

7 

4 

3 

23 

1 

2 

49 

15 

6 

93 

4 

1 

15 

8 

6 

42 

- 

4 

3 

1 

20 

- 

5 

5 

4 

2 

10 

8 

6 

— 

16 

- 

66 

32 

S 

107 

- 

42 

22 

5 

97 

- 

1 

28 

20 

7 

SI 

- 

1 

54 

13 

5 

106 

- 

i 

97 

62 

15 

194 

21 

1 

6S 

IS 

6 

123 

7 

5 

2 

1 

IS 

- 

12 

2 

2 

43 

- 

i 

7 

11 

4 

57 

— 

ARANTIA   DE  JUROS 

ÉUÉRAL   SANS  GARANTÍE   DINTÉRÊTS 


458,70 


40,00 

— 

40,00 

- 

42,00 

4 

55,00 

— 

38,00 

11 

40,00 

— 

20,00 

- 

20,00 

- 

8,00 

- 

75,00 

14 

20,00 

- 

30,00 

- 

44,50 

1 

72,00 

— 

1.072,00 


2.353,00 


101,00 


- 

2 

4 

22 

2S 

3 

31 

- 

1 

1 

1 

6 

13 

6 

140 

1 

— 

5 

S 

24 

37 

3 

— 

4 

0 

— 

1 

39 

26 

14 

206 

- 

204,80 

— 

— 

8 

S 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

11 

4 

- 

IS 

- 

— 

1 

2 

13 

21 

5 

30 

— 

4 

— 

1 

30 

S 

6 

S4 

- 

1SS,00 

- 

9 

8 

17 

9 

IS 

- 

1 

- 

1 

40 

19 

7 

59 

- 

— 

1 

— 

12 

13 

5 

> 

1 

1 

— 

1 

5 

7 

1 

150 

- 

— 

— 

1 

— 

1 

4 

— 

— 

1 

— 

1 

1 

2 

- 

2 

- 

— 

— 

4 

4 

7 

2 

— 

— 

— 

1 

3 

3 

1 

12 

- 

— 

— 

— 

6 

6 

1 

— 

— 

1 

— 

1 

1 

3 

3 

12 

- 

594,00 

2 

5 

20 

27 

— 

19 

— 

3 

8 

2 

3) 

23 

7 

1.254 

23 

— 

í 

o 

30 

36 

— 

2S 

— 

5 

2 

1 

48 

22 

S 

392 

- 

— 

— 

7 

— 

7 

3 

11 

— 

6 

—  ■ 

- 

13 

10 

3 

142 

- 

104,00 

4 

5 

16 

25 

- 

25 

- 

5 

1 

1 

27 

19 

7 

207 

- 

— 

— 

— 

3 

3 

2 

3 

— 

— 

— 

— 

5 

12 

1 

10. 

- 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


PASSAGENS 
PASSAGBS 


M      K 


BOEIROS,    PONTES    B   YIADUCTOS 
PONCEAUX.   PONTS    ET    VIJDUCS 


De  menos  de  3m 
de  vão 

.lusqu'à  3"i 
d'ouverture 


De  3  a  20"» 
de  vão 

De  3m  à  20m 
d'ouverture 


I     & 


«3  £ 

=~S.  3-2 

t=-J  Ia  OS 

-i  O  <D  *= 

SH  >  9. 


<D    es 

tj     ti  ^~ 
-^     3  CS 


>  o 

O 


De  20  e  mais  me- 
tros de  vão 

Au  dessus  de 
20°»  d'ouverture 


s    a 

3        o 

z    z 


5--         3® 


3 

O 


c         £ 


58 
59 
60 
61 
62 
63 
6S 
65 
BB 


Mossoró  —  Porto  Franco  a  Mossoró.   .   . 
Nazareth  a  Toca  da  Onça  e  ramai  .  .   . 

Santo  Amaro  e  ramaes 

Ilbéos  a  Conquista  e  ramaes 

Maricá  —  P.  das  Neves  a  N.  Peçanha  . 
R.  S.  Mineira  —  Piranguinho  a  Paraizopol; 
Mogyana  —  Linha  Tronco  e  ramaes.  .   .  . 
Campo  Limpo  a  Vargem 


S.  Paulo  Railway 


Ramal  de  Piracaia.  . 


43 
33 


63 

36 


87 


222 

71 


V 

Metros 


V  —  CONCEDIDAS 
CONCEDES  PAR  LES  GOU- 


213,92 
65,75 


Metros 


45,50 
24,00 


Metros        Metros 


79,53 
69,00 


42,13 
35,00 
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TDNNR1S 
TONNELS 


ESTAÇÕES 
9TATIONS 


o 

09 

CO 

CD 

3 

DD 

n 

cg 

J5 
o 

si 

O 

CJ 

© 

04 

Oí 

CD 

cd 

CO 

CD 
CO 

Í10UEU0  DE 
M011BRE   DE 


CHANGEMBNT    DE 
V03E 


r/l 

*9 

cd 

CO 

OS 

91 

9 

35 
CD 

3 
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o 

s 

o 

V 

o 

> 

O 

£ 
o 
o 

a 
u 
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"o 
> 

cd 

"3 

X 

s 

-a 

03 

•cã 

cd 

3 

e 

<J 

TI 

6C 

P 

DO 
Etfl 

DO 

ã 

Cd 

o 

.SP 

-O 

00 

cí 

w 

«1 

05     P5 


<D  'to 

to  o 


a 

£ 


_g     .2 


3  a 


PELOS  ESTADOS 
VERNEMENTS  DES  ÉTATS 


VTetros 

28,80 
35,00 

Metros 

Metros 

3 

2 

6 
3 

2 

2 

9 
5 

3 

2 

5 

o 

1 

3 

2 

3 

o 

1 

13 
5 

2 

9 
k 

1 

3 

2 

U 

100 
23 

— 

5 

59" 

60' 

6* 

08! 

63 

64 

65 

66 

6143- 
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Quadro  n.  7 
'  .  Tableau  n.  7 

ESTAÇÕES,  SITUAÇÃO,  ALTITUDE  E  DATA  DA  INAUGURAÇÃO 
STATIONS,   SITUATION,  ALTITUDE  ET  DATE  DE  LINAUGURATION 


DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 

DÉSIGNATION  DÉS  CHEMINS  DE  FER 


ESTAÇÃO 
STATION 


POSIÇÃO 

KILOMETKICi 

POSITION 

KILOMÊTRI- 

QUE 


ALTITUDE 
METROS 


ALTITUDE 
MÊTBES 


DATA   DA   INAUGURAÇÃO 
DATE   DE   L'lNAUGOBATION 


Araraquara . 


Ramal  de  Ibitioga 


Bahia  ao  Joazeiro 


Araraquara 

Cesário  Bastos  .  .  . 

Itaquerê 

Sylvania 

Mattão 

Dobrada 

Santa  Ernestina.  .  . 
Carlos  Magalhães.  . 
Taquara tincra.    .   .   . 

Jurema 

Icoarana 

Cândido  Rodrigues  . 
Fernando  Prestes.  . 
Santa  Sophia  .... 
Santa  Adélia  .  .   .  . 

Pindorama 

Villa  Adolpho  .   .   .   . 

Ibarra    

Ignacio  Uohôa.  .  .  . 

Cedral    ....... 

S .  José  do  Rio  Preto 

Sylvania 

Toryba  

Cambuhy 

Uparoba 

Curupá 

Tabatinga 

Calçada 

Almeida  Brandão  .  . 

Periperi 

Paripe 

Mapelle 

Agua  Comprida.    .  . 

Muritiba 

Parafuso 

Cammassari 

Matta  de  S.  João.   . 

Pitanga 

Pojuoa 

É 


0,000 

13,192 

25,456 

31,933 

41,150 

53,997 

63,471 

71,912 

82,259 

94,644 

101,905 

106,460 

117,112 

126,540 

131,196 

148,854 

159,000 

174,000 

195,000 

210,000 

223,000 

0,000 
6,067 
17,067 
27,057 
39,000 
51,000 

0,000 
6,000 
10,960 
13,720 
22,260 
2S,000 
33,760 
38,590 
46,6Í0 
68,570 
75,420 
81,120' 


650,000 
709,000 
682,000 
682,000 
555,000 
562,000 
559,000 
515,200 
515,000 
510,000 
567,000 
539,600 
517,200 
600,000 
608,000 
502,000 
492,000 
482,000 


662,000 
616,000 


5,684 

5,684 

5,920 

6,000 

7,175 

34,543 

21,000 

21,420 

36,600 

2S,490 

50,230 

65,080 


Outubro  de  1898. 

Idem. 

Idem. 

16  de  março  de  1899. 
Idem.  ■ 

1  de  abril  de  1901. 
Idem. 

7  de  dezembro  de  1901. 
Idem. 

1  de  setembro  de  1908. 
22  de  fevereiro  de  1909. 

1  de  setembro  de  1908. 
22  de  fevereiro  de  1909. 

15  de  junho  de  1909. 
Idem. 

1  de  janeiro  de  1910. 

17  de  maio  de  1910. 

29  de  novembro  de  1910. 
20  de  novembro  de  1911. 
1  de  fevereiro  de  1912. 
10  de  junho  de  1912. 

16  de  março  de  1899. 

8  de  janeiro  de  1911. 

12  de  agosto  de  1911. 

—  1914 

—  1915 

—  1916 

28  de  junho  de  1860. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

10  de  setembro  de  1860. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

4  de  agosto  do  1862. 
Idem* 

13  de  fevereiro  de  1863. 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


ESTAÇÃO 
STATION 


POSIÇÃO 

KILOMETRICA 

POS1TION 
KILOMÊTRI- 

QUE 


ALTITUDE 

METROS 


ALTITUDE 
MÈTEES 


DATA    DA    INAUGURAÇÃO 
DATE  DE  l/lNAUGUBATION 


hla  ao  Joazefro 

(Continuação) 


mal  de  Alagoinhas  a  Própria 


Pojuca  Central  . 

Cato. 

Sitio  Novo  .   .   . 

S.  Francisco  .  • 

Alagoinhas  (a)  . 

Aramary  .... 

Ouriçanguinhos  . 

Irará.   .  .  .  .  . 

Agua  Fria  .  .  . 
Lamarão  •  •  .  . 
Rio  Branco.   .   . 

Salgada 

Santa  Luzia  .  . 
Queimadas  .   .   . 

Itiuba 

Cariacá 

Bomfim 

Catuny  ..... 
Jaguarary  .  .  . 
Itumirim  .... 
Barrinha  .... 
Jurema  ..... 
Carnahytia  .  .  . 
Barro  Vermelho. 
Joazeiro  .... 


Alagoinhas  .  .   . 

Sauhype 

Capianga  .  .  .   . 

Sitio  do  Meio.  . 

Entre    Rios.  .   . 

Lagoa  Redonda. 

Pedras  ... 

Tirabó 

Malombé  .... 

Aporá 

Barracão.    .  .    . 

Girú 

Itabaianinha  .  . 
Pedrinhas.  .  -  . 

Boquim 

Salgado 

Itaporanga  .  .  . 
S.  Christovão  .  . 
Thebaida  .... 
Aracaju 


84,400 
92,550 
107,270 
122,420 
123,130 
136,141 
155,914 
164,940 
188,340 
207,861 
233,001 
269,281 
30-4,988 
349,379 
391.6.S6 
432,693 
444,413 
457,450 
471,180 
479,740 
505,560 
535,973 
553,290 
572,330 
575,730 

123,130 

140,070 

154,530 

164,330 

176,730 

185,230 

194,830 

206,130 

209,729 

227,000 

260,000 

278,934 

293,719 

316,049 

328,019 

356,956 

3S2,336 

400  288 

410,658 

430,160 


77,320 
103,520 
137,500 
137,930 
180,410 
334,520 
356,230 
322.810 
291,143 
364,960 
403,185 
362,492 
275,331 
376,261 
450,416 
548,936 
596,520 
664,490 
665,220 
489,060 
433,600 
414,000 
371,050 
372,050 

137,930 
161,340 

126,030 
112,900 
83,200 
74,650 
7S.500 
155,800 

182,170 
137,000 
162,400 
185,400 
161,33) 
164,000 
102,000 
38,000 

3,000 
19,000 

1,600  I 


13  da  fevereiro  de  1863. 

Idem. 

Idem. 

18  de  novembro  de  1880. 

13  de  tevereiro  de  1863. 

13  de  novembro  de  1330. 

24  de  fevereiro  de    1896. 
18  de  novembro  de  ISSO. 
Idem. 
Idem. 

30  de  dezembro  de  1883. 
15  de  setembro  de    1884. 

6  de  fevereiro  de  1886. 
13  de  abril  de  1887. 

31  de  agosto  de  1887. 
Idem. 

2  de  julho  de  1894. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

24  de  fevereiro  de  1896. 
Idera. 
Idem. 
Idem. 

13  da  fevereiro  de  1863. 
30  de  março  de  1887. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

14  de  março  de  1910. 
Idem. 

14  de  agosto  de  1912. 

10  de  julho  de  1913. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idam. 

Idem. 


(a)  Ramal  de  Própria. 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


Ramal  de  Alagoinhas  ;'t  Própria 
(CbnUnuatão) 


Bahia  e  Minas 


Ba  nanai 


Baturité 


ESTAÇÃO 
STATION 


Soccorro  

Laranjeiras.  .  .  . 
Riacbuelo    .   ■   .   . 

Caetitú 

Maroim 

Rozario 

Carmo 

Japaratuba.  .  .  . 

Marta 

Capella 

Japaratabinha  .   . 

Batiaga 

Própria 

Caravallas  .... 
Juerana  .   . 

Helvécia 

Mucury 

Ay  mores 

Presidente  Baeno. 

Mayrink 

Urucú 

Presidente  Penna. 
Francisco  Sá.  .  . 
Bias  Fortes.  .  .  . 
Pedro  Versiani.  . 
Tbeophilo  Ottoni  . 

Saudade 

Rialto 

Três  Barras.    .   . 

Bananal 

Central  (a).  .  .  . 
Porangaba.  .  .  . 
Mondubim  .... 
Maraeanaho  .  .   . 

Monguba 

Pacatuba  .... 

Gnayaba 

Bahú 

Agua  Verde  .  .   , 

Acarape 

Itapahy 

Canafistula.  .  .  . 
Aracoyaba.  .   .   . 

Batirité 

Riachão 

(a)  O  ramal  da  Alfandega  com  2 km ,90o  nlo  tem  estação  terminal. 


POSIÇÃO 
K1LOMBTR1CA 

posrnou 

KILOMèTBI- 

que 


442,817 
449,335 
459,821 
465,065 
472,491 
479,914 
488,734 
493,214 
503,364 
515,257 
522,447 
541,683 
553,033 

0,000 

51,227 

73,696 

122,580 

142,400 

172,420 

191 ,200 

233,400 

255,100 

290,580 

308,370 

347,010 

376,270 

0,000 

12,000 

22,000 

38,000 

0,000 

7,559 

11,691 

21,801 

27,004 

33,570 

40,333 

51,623 

57,591 

65,862 

72,905 

78,8<>3 

91,004 

100.9S7 

120,016 


ALTITUDE 
METROS 


ALTITUDE 
MÈTBES 


DATA   DA  INAUGURAÇÃO 
DATE  DE   L'lNAUGUBATIC 


10,000 
6,000 

19,500 
8,000 

13,400 
9,600 

12,800 

21,500 

71,337 
53,547 
17,342 

3.200 

45,000 

51,000 

119,500 

120,000 

114,800 
150,400 
163,200 
201,20) 
221,082 
264 ,882 
318,83^ 
377,800 


15,500 

26.S14 

23,364 

45,154 

53,274 

54,000 

59,437 

59,457 

69,437 

76,437 

142,223 

171,830 

121,203 

122,970 

149,040  ; 


22  de  marco  de  1914. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

6  de  agosto  de  1915. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem.  • 

Idem. 

9  de  novembro  de  1882 
Idem. 
31  de  dezembro  de  1897 

9  de  novembro  de  188S. 
Idem. 
Idem. 

15  de  março  de  1891. 
30  de  julho  de  1892. 

30  de  outubro  de  1895. 

31  de  julbo  de  1896. 

2S  de  fevereiro  de  1897 
30  de  outubro  de  1897. 

3  de  maio  de  1898. 

3  de  agosto  de  1883. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

30  de  novembro  de  1871 
Idem. 

14  de  janeiro  de    1875. 
Idem. 

9  de  janeiro  de  1876 
Idem. 

14  de  junho  de  1879. 
14  de  março  de  18SD 
iS  de  setembro  de  187 
26  de  outubro  de  1879.. 
20  de  setembro  de  189 
14  de  março  de  1880 
Idem. 
2  de  fevereiro  de  1SSÍ 
8  de  dezembro  de  189 


. 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


ESTAÇÃO 
STATION 


POSIÇÃO 
KILOMBTRICA 

P0SITI0N 

KILOMÈTBI- 

QUE 


ALTlTUnE 
METBOS 


ALTITUDE 
MÊTRES 


DATE  DE  i/lNAUSUBATION 
DATA  DA  INAUGURAÇj* 


aturite 

(Continuação) 


amai  de  Maran  guapa. 


ttxias  a  Ca]az6iras 


•itrai  da  Bahia. 


Casti-o 

Cangaty 

Junco   

Quixadá 

Floriano  Peixoto.  .   . 

Uraquê 

Quixeramobim  .... 
Prudente  de  Moraes. 
Sebastião  de  Lacerda 
Senador  Pompeu.  .   . 

(Jirau 

Miguel  Calmou.  .  .  . 
Affonso  Penna  .... 

S.  José 

Sussuarana 

Iguatú 

José  de  Alencar.  .  .  . 
Várzea  da  Conceição. 
Malhada  Grande  .  .  . 
Cedro 


Maracanahú  . 
Maranguape . 


Caxias 

Dias  Carneiro  (a). 
Christino  Cruz.  . 
Aarão  Reis  (a).  . 
Luiz  Domingues  . 
Senador  Furtado. 


S.  Félix 

Salvador  Pinto.  . 
Cruz  das  Almas  . 
Manoel  Victorino. 

Sapé 

Genipapo 

Candeal 

Castro  Alves.  .  . 
Cruz  do  Medrado 
M.  Cruzeiro  .  .  . 
Serra  Graude  .  . 
Tanquinho.  .  .  . 
Morro  Preto.  .   . 

Lagedo 

Santa  Rosa.  .  .  . 
Santo  António.   .  . 


133,276 
146,477 
169,804 
187,740 
201,435 
219,710 
235,379 
258,187 
267,839 
287,299 
316,837 
335,184 
362,253 
382,487 
397,982 
413,482 
433,243 
446,030 
450,360 
465,037 

0,000 
7,346 

0,000 
15,000 
36,000 
45,000 
69,000 
78,000 

0,000 
5,000 
20,000 
27,000 
41,000 
53,000 
60,000 
67,000 
76,000 
84,000 
95,000 
105,000 
115,000 
123,000 
132,000 
155,000 


130,540 
111,600 
1S5.000 
180,000 
193,910 
214,250 
137, OU 
195,000 
207,800 
173,160 
243,000 
273°,380 
291.031 
246,700 
244,000 
213,600 
230,000 
224,000 
242, 00 J 
246,000 

45,154 

66,604 

57,900 
77,898 


60,299 

16,000 
137,000 
175,000 
190,000 
230,000 
225,000 
225,000 
2e0,000 
200,000 
210,000 
280,000 
244,000 
250,000 
286,000 
263,000 
256,000 


1  de  junho  de  1891. 

8  de  dezembro  de  1890. 
7  de  setembro  de  1891. 

Idem. 

4  de  agosto  de  1891. 
Idem. 

Idem. 

14  de  julho  de  1890. 
Idem. 

2  de  julho  de  1900. 

15  de  novembro  de  1907. 

3  de  maio  de  1908. 
10  de  julho  de  1910. 

5  de  agosto  de  1910. 

5  de  novembro  de  1910. 
Idem. 

30  de  março  de  1916. 
15  de  agosto  de  1916. 
Idem. 
15  de  novembro  de  1916. 

14  de  janeiro  de  1875. 
Idem.  - 

5  de  abril  de  1895. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

9  de  julho  de  1895. 

23  de  dezembro  de  1881. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

15  de  outubro  de  1883. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 


(a)  Parada. 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


ESTACA  O 
STATION 


POSIÇÃO 

KILO  MÉTRICA 

POsrriON 

KILOMÈTBI- 
QUE 


ALTITUDE 
METBOS 


ALTITUDE 

MÈTBES 


DATA     DA  INAiraOBAÇÃO 
DATE     DE     L'lNAUGURAtOÍ 


Central  da  Bahia. 
(Continuação) 


Central  do  Brazll  (Unha  do  Centro)—  (Bitola  de  i<n,60). 


Central 

Marítima        

S.    Diogo 

Lauro  Muller 

S.  Christovão 

Derby-Club 

Manguein 

S.  Francisco  Xavier.  .   . 

Roch  i 

Riachuelo 

Sampaio 

Engenho  Novo. 

Meysr 

Todos  os  Santos 

Engenho  de  Dentro  .   .   . 

Encantado     

Piedade 

Qaintino  Bacayova.   .  .  . 

Cascadura 

Madureira 

D.  Clara 

Rio  das  Pedras 

Prefeito  Beato  Ribeiro.  1 
Marechal  Hermes.  .... 

Deodoro  

1 '  R.  Albuquerque 

((6lIâ»a7rFe"radeia7tiAnna0lhM  *'**"  COm    1M°°  kU°melr0S  de  eXtensâ°' 
(«>  Ramal  de  São  Gonçalo  com  3,600  Kilometros  de  eitensão. 


Paraguassú.  .  .  . 
João  Amaro  .... 
Tambury .   ..... 

Brejo .  . 

Queimadinhas  (o).  . 
Bandeira  de  Mello. 
Machado  Porte  lia  . 
Cachoeira  (b).   .   .  . 

Belém  . 

Teixeira  de  Freitas. 
Conceição  ..... 

Boa  Vista 

Dionizio  Cerqueira  . 
S.  Gonçalo  (c)  .  .  . 
Jacaré  ....... 

Magalhães 

Tapera 

Feira  de  SanfAnna 


163,000 

188,000 

216,000 

886,000 

215,000 

254,600 

259,000 

0,000 

7,000 

11,000 

14,000 

18,000 

24,000 

27,000 

29,000 

33,000 

36,000 

■45,060 

0,000 

0,000 

1,661 

2,366 

3,439 

4,257 

4,869 

5,887 

6,492 

7,068 

7,751 

8,606 

9,49/ 

10,205 

11,391 

12,151 

13,127 

14,375 

15,4i6 

16,679 

17,184 

18,106 

19,285 

80,515 

22,056 

84,474 


240,000 
267,000 
280,000 
284,000 
290,000 
£95,000 
233,000 
16,000 
170,000 
220,000 
280,000 
240,000 
235,000 
241,000 
245,000 
240,000 
240,000 
245,000 

4,965 
4,500 
3,900 
7,31» 
3,887 
8,112 
11,145 
15,935 
13,924 
14,672 
16,509 
16,336 
22,573 
27,004 
25,600 
27,455 
34,802 
40,010 
35.583 
27,593 
28,264 
20,010 
19,600 
16,481 
16,412 
26,069 


15  de  outubro  de  1883. 

Idem. 

Idem. 

15  de  janeiro  de  1885. 

Idem. 

17  de  maio    de  1387. 

15  de  novembro  de  1889. 
2  de  dezembro  de  1876. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem .  ' 

Idem. 

16  de  janeiro  de  1886. 

2  de  dezembro  de  1876. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

29  de  março  de  1858. 
25  de  outubro  de  ISSO. 
20  de  março  de  1880. 
12  de  outubro   de  1907. 
16  de  junho  de  1858. 
2  de  agosto  de  1885* 
10  de  agosto  de  1889. 

16  de  maio    de  1861. 
1  de  dezembro  1<j  1885. 
1  de  fevereiro  de  1869. 

12  de  julho    de  1885. 
29  de  março  de  185S. 

13  de  maio  da  1889. 
84  de  dezembro  de  1888 

10  de  dezembro  de  1873 
15  de  abril  de  1889. 

11  de  Abril  de  1873. 
1  de  maio  de  1886. 

29  de  março  de  185S 
15  de  junbo  de  1890. 
9  de  fevereiro  de  1897. 

17  de  abril  de  1898. 

7  de  novembro  de  1914 
1  de  maio  de  1913. 

8  de  março  de  1859 
1  de  junbo  de  1913. 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


ESTAÇÃO 
STATION 


POSIÇÃO 
IULOMETRIOA 

POSITION 
K1LOMÈTRI- 

QUE 


ALTITUDE 

METROS 


ALTITUDE 
MÈTRES 


DATA   DA  INAUGURAÇÃO 
DATE  DE  I.'lNAUGURATION 


Central  do  Braiil  (Linha  do  Centro; 
(Continuação) 


Anchieta .  .  , 

Engenheiro  Neiva  .  .  .  . 

Mesquita 

Nova  Iguassú  ...... 

Morro  Agudo 

Austin.   ...      

Queimados 

Belém •   .   , 

Guedes  da  Costa  .  .   .   . 

Elaizon 

Mário  Bello  ...... 

Serra   

Scheid 

Palmeiras 

Paulo  de  Frontin  .   .    . 

Tunnel  Grande 

Parada  Mandes.  .  .  .  . 

Mendes 

Martins  Costa 

Moraing 

Sant'ADna 

Barra  do  Piraby  .... 

Ypiranga 

Sebastião  de  Lacerda  . 
Barão  de  Vassouras  .  . 

Juparanã   

Concórdia 

Commercio.   ....... 

Alliança 

Casal 

Carlos  Niemeyer.   ... 

Andrade  Pinto 

Boa  Vista 

Parahyba  do  Sul.  .-  .  . 
Barão  de  Angra  .... 
Entre  Rios.   ....   ... 


I 


Fernandes  Pinheiro  (o) 

t 
Serraria  ....  I ...   . 
i 

Souza  Aguiar 

Parahybuna  

Barra  Longa 

Sobragy  

Coteg-ipe      

Mathias  Barbosa.  .   .   . 
Cedofeita 


26,507 

19,589 

28,716 

16,8.5 

31,967 

17,248 

35,354 

25,800 

39,741 

27,436 

44.47S 

42,072 

48,258 

89,246 

61,698 

29,913 

64,788 

33,600 

68,106 

83,669 

70,944 

135,488 

75,394 

213,945 

77,834 

252,200 

S2,023 

326,390 

85,412 

386,318 

89,696 

446,068 

81,861 

417,710 

92,529 

413,000 

96,235 

397.600 

93,168 

391,593 

102,221 

362,700 

108,120 

357,360 

115,495 

354,103 

121,367 

350,500 

128,416 

345,450 

132,035 

341,045 

142,570 

324,100 

146,660 

320,100 

153,910 

312,200 

159. 0S4 

319,019 

165,397 

314,846 

170,081 

296,920 

177,621 

282,900 

187,060 

280,344 

192,320 

273,273 

197,465 

273,000 

204,510 

336,712 

212,182 

304,640 

217,050 

304,725 

225,843 

335,400 

229,338 

349,320 

233,249 

451,851 

245,306 

466,636 

252,907 

474,788 

256,522 

515,298 

1  de  outubro  de  1896. 

3  de  novembro  de  1914. 

2  de  março  de  1894. 
29  »  >  »  1858. 
13  de  abril  da  1897. 

17  de  setembro  de   1896. 
29  de  março  de  1858. 
S  de  novembro  de  1858. 
12  de  julho  de  1863. 

17  de  setembro  de  1896. 

16  de  junho  de  1878. 
Idem 

21  de  abril  de  1893. 
5     e  junho  de  1876. 

12  de  juiho  de    1863. 

1  de  maio  de  1894. 

2  de  fevereiro  de  1911 . 
7  de  agosto  de  1864. 

1  de  maio  de  1894. 

7  de  agosto  de  1S64. 
Idem 

13  de  abril  de  1865. 
12  de  abril  de  1898 

18  de  junho  de  1865. 

17  de  dezembro  de  1865. 
12  de  abril  de  1879. 

29  de  novembro  de  1866, 
28  de  setembro  de  1881, 

1  de  outubro  de  1867. 

12  dé  janeiro  de  1898. . 
5  de  maio  de  1867;   ■ 

5  de  julho  do  1885. 
11  de  agosto  de  1867. 
1  de  outubro  de  1910. 

13  de  outubro  de  1867. 
23  de  abril  de  1898. 

20  de  setembro  de  1874. 

8  de  novembro  do  1894. 
28  de  setembro' de  1874. 

21  de  julho  de  1911. 
31  de  outubro  da  1875. 

5  de  novembro  de  1885. 
31  de  outubro  da  1375. 

30  de  dezembro  de  1875. 


(a)  Posição  da  linha  divisória  dos  Estados  de  Minas  a  Rio:  Kilometro  209,833. 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


ESTAÇÃO 
STATION 


POSIÇÃO 
KILOMETRJCA 

POSITIOX 

KILOMÈTRI- 

QUE 


ALTITOnB 
METROS  ■ 


ALTITUDE 
MÈTRE9 


DATA    DA    INAUGURAÇÃO 
DATE   DE   1,'INAUGURATION 


Central  do  Brazil  (Linha  do  Centro) 
(Continuação) 


Central  do  Brazil  (Linha  do  Centro). 
Bitola  mixla 


Central  do  Brazil  (Linha  do  Centre) 
Bitola  de  110,00 


Retiro.   .    . 

Juiz  de  Fora < 

Mariano  Procopio  .  .  . 
Creosotagem .    .  .  .  .  , 

Bemfica , 

Dias  Tavares 

Chapéo  d'Uvas 

Ewbank  da  Camará  .  . 
Sérgio  de  Macedo  .  .  . 
Kilometro  322  ..'.., 

Palmyra 

Mantiqneira 

Rocha  Dias 

João  Ayrea 

Sitio  (a)  

Registro -.   , 

Carbacena 

Sanatório  ...... 

A.  Vasconcellos  .  .  . 
Kilometro  395  .... 

Resaquinha 

Herraillo  Alves.   ... 

Carandaby 

Herculano  Penna.  .  . 
Pedra  do  Sino  .... 
Christiano  Ottoni.  .  . 
Buarque  de  Macedo  . 

Lafayette  (6) 

Gagé 

Dr.  Joaquim  Martinho 

Lobo  Leite 

Chrockatt 

Burnier 

Engenheiro  Correia  . 

Itabira 

Esperança  

Aguiar  Moreira  .   .  .   , 

Rio  Acima 

Honório  Bicalho  .  .  .   , 

Raposos 

Sabará  (c) 

General  Carneiro  .  .  . 
Capitão  Eduardo.  .  .  . 
Rio  das  Velhas  .   .  .  „ 


866,457 
875,844 
277,738 
281,765 
288,745 
293,947 
303,375 
310,170 
317,494 
382,170 
324,175 
337,280 
344,013 
351,449 
363,094 
363,190 
378,040 
379,719 
389,341 
395,300 
402,245 
410,179 
419,411 
424,434 
429,648 
438,390 
449.863 
462,278 
473,213 

477,823 
482,741 
491,439 
497.931 

509,593 
523.535 
527,707 
535,868 
550,693 
560,905 
570,814 
582,424 
590,310 
601,824 
610,381 


619,717 

675,506 

677,380 

679,860 

684,630 

693,500 

704,688 

776,600 

817,043 

828,580 

837,442 

878,775 

998,500 

1.115,500 

1.040,000 

1.039,200 

1.120,000 

1.114,003 

1.052,500 

1.112,290 

1.104,000 

1.147,500 

1.057,500 

1.106,300 

1.062,800 

988,800 

978,500 

931,700 

839,748 

831,73S 

889,823 

1.016,425 

1.126,143 

597,303 
848,143 
840,586 
786,136 
739,356 
729,736 
715,536 
704,536 
694,536 
694,536 
680,536 


30  de  dezembro  de  1875. 
Idem 

20  de  novembro  de  ts76. 
3  de  julho  de  1906. 

1  de  fevereiro  de  1877.    ' 

31  de  julho  de  1894. 

1  de  fevereiro  de  1877. 
12  de  outubro  de  1890. 
25  de  julho  de  1912. 
10  de  novembro  do  1912. 

1  de  fevereiro  de  1877. 

16  de  junho  de  1878. 

17  de  setembro  de  1896. 
16  de  junho  do  1878. 

21  de  outubro  de  1878. 
15  de  agosto  de  1895. 
27  de  junho  de  ISSO. 

1  de  dezembro  de  1898. 

1  de  fevereiro  de  1895. 

14  de  novembro  de  1914. 

12  de  abril  do  1838. 

2  de  maíço  de  189S. 
23  de  outubro  de  1881. 

9  de  agosto  de  1894. 
19  de  maio  de  1894. 

15  de  dezembro  de   1883. 
Idem. 

Idem. 
6  de  maio  de  1399. 

14  de  novembro  de  1914. 
25  de  agosto  de  1886. 

3  de  novembro  de  1897. 

16  de  julho  de  1887. 

1  de  dezembro  de  1896. 
16  de  julho  de  1887. 
10  de  outubro  de  1891. 
31  de  janeiro  de  1898. 

1  de  junho  de  1390. 
Idem. 

13  de  fevereiro  de  1891. 
Idem. 

1  de  fevereiro  de  1895. 

15  de  novembro  de  1913. 
6  de  abril  de  1898. 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


ESTAÇÃO 
STATION 


POSIÇÃO 
KILOMBTBICA 

POS1TION 

KILOMÈTRI- 

QUB 


ALTITUDE 
MBTKOS 


ALTITODE 
MÊTKES 


DATA  DA  INAtjaUBAÇÃO 
DATE  DE  i/UUUQUBATION 


Ceotral  do  Brazil  (Linha  do  Centro). 
Bitola  do  lm,00 
(.Continuação) 


Ramal  de  S.  Paulo 
Bitola  de  i.mgo 


ta)  Entroncamento  da  E.  F.  de  Rezende  á  Bocaina. 

(b)  Posição  da  linha  divisória  dos  Gatados  de  S.  Paulo  e  Ri 

6145 


Ribeirão  da  Matta.   .  . 

Vespasiano 

Nova  Granja 

Dr.  Lund 

Pedro  Leopoldo.    .   . 

Mattosinhos 

Peripery 

Arco  Verde 
Prudente  de  Moraes. 

Sete  Lagoas 

Silva  Xavier 

Tabocas  

Araçá  

Cordisburgo 

Maquine 

Mascarenhas 

Gustavo  da    Silveira. 

Curvello 

Tamboril 

Osório  de  Almeida.  . 

Curralinho 

Contria 

Beltrão 

Lassance 

Porto  Faria  ..... 
Várzea  da  Palma  .  . 

Buritys 

Pirapora 

Barra  do  Pirahy.   .   . 
Vargem  Alegre.  .   .   . 

Pinheiro 

Rademaker 

Volta  Redonda    .   .   . 

Barra  Mansa 

Saudade 

Pombal 

Floriano 

Bulhões 

Oliveira  Botelho  (a).   . 

Rezende 

Marechal  Jardim.  .  ■ 

Campo  Buli  o 

Itatiaya 

Engenheiro  Passos  (í>) 

o:    KUomctro219,4i6. 


620,740 
627,292 
832,440 
643,504 
648,023 
658,460 
660.417 
663,071 
672,000 
684,335 
705,279 
714,330 
728,546 
743,467 
764,077 
769,741 
787,117 
797,297 
812,000 
829,632 
852,175 
875,021 
S94,239 
918,989 
939,799 
962,575 
976,236 
1.005,940 

108,120 
121,785 
13O.07S 
138,233 
144,349 
153,906 
156,337 
164,643 
172,760 
179,803 
188,708 
190,598 
197, 60S 
203,543 
210,890 
216,339 


631,031 
680,736 
690,098 
691,695 
698,034 
743,000 
743,000 
738,504 
733,736 
771,236 
768,436 
683,100 
702,100 
664,000 
671,000 
735,000 
605,000 
632,900 
580,820 
682,304 
607,571 
5S6,50S 
510,409 
529,535 
500,479 
498,378 
488,928 
472,060 

357,360 
364,000 
365,585 
373,766 
374,200 
376,000 
377,800 
380,600 
387,000 
397,890 
397,280 
394,690 
399,230 
407,640 
446,000 
465,S72 


1  da  junho  de  1915. 

6  de  novembro  de  1894. 

I  de  maio  de  1910. 

15  de  fevereiro  de  1393. 
17  de  junho  de  1895. 

31  de  agosto   de  1895. 
15  de  novembro  de  1912. 
13  de  maio  da  1913. 

li  de  setembro  de  1896. 
Idem. 

20  de  fevereiro  de  1899. 
2S  de  novembro  de  1903. 
Idem. 

5  de  agosto  de  1904. 
Idem. 

II  de  março  de  1905. 
5  de  agosto  de  1904. 

Idem. 

15  de  março  de  1906 . 
Idem. 

Idem. 

32  de  outubro  da  1909. 

27  de  fevereiro  de  1908. 
Idem. 

1  de  fevereiro  de  1910. 
Idem. 

28  de  maio  da  1910. 
Idem. 

7  de  agosto  de  1861. 
20  de  janeiro  de  1871. 
25  de  março  de  1871. 
1  de  novembro  de  1892. 

16  de  setembro  de  1371. 
Idem. 

8  de  agosto  de  1883. 

24  de  setembro  da    1874. 
10  de  agosto  de  1372. 
15  de  outubro  de  1897. 

4  de  dezembro  de  1878. 

8  de  fevereiro  de  1S73. 

8  de  março  de  1898. 
23  demarco  de  1873. 

2  de  janeiro  de  1874. 
30  de  junho  de  1873. 
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DESIGNAÇÃO  DAS   ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


ESTAÇÃO 
STATION 


POSIÇÃO 
KILOMBTRICA 

POSITO» 

KILOMÊTRI- 

QUE 


ALTITUDE 
METROS    ' 


ALTITUDE 

MÈTRES 


DATA     DA   INAUGURAÇÃO 
DATE   DE   L'lNAUOURATIOK 


Ramal  de  S.  Paulo  , 
Bitola   de  lm,6Q 
( Contlnuaeão) 


Ramal  de  Santa  Cruz. 
Bitola  de  lm  ,60 


Queluz 

Kilometro  233  ...  . 
Villa  Queimada  .   .   . 

Lavrinbas 

Cruzeiro  (b) 

Cachoeira  •       .  .   .   . 

Cannas     

Lorena 

Quaratinguetá  .  •  .  . 

Apparecida 

Roseira 

Moreira  César.  .  .  . 
Pindamonhangaba .   . 

Tremembé 

Taubaté 

Quiririra ....... 

Caçapava  

Eugénio  de  Mello  .  . 
S.  José  dos  Campos  . 

Liáioeiro 

Jacarehy 

Bom  Jesus.   .   .  .  .   . 

São  Silvestre 

Guararema 

Luiz  Carlos 

Sabaúna 

Mogy  das  Cruzes  .  . 
Santo  Angelo   .   .   .   . 

Suzano 

Poá 

Lageado.    .    .   ...   . 

Itaquera  

Guayaúna  

Norte 

Deodoro 

Villa  Militar 

Realengo 

Bangn  

Santíssimo 

Senador  Vasconcellos. 
Campo  Grande.  .  .  . 
Engenheiro  Trindade. 
Paciência  ....... 

Santa  Cruz 

Matadouro 


227,346 
232,770 
236,575 
245,700 
252,155 
265,278 
272,093 
280,381 
293,070 
297,880 
308,430 
314.6S5 
325,700 
336,454 
344,047 
352,547 
365,469 
375,776 
389,353 
398,535 
406,059 
414.664 
419,923 
425,386 
431,848 
436,238 
449,061 
455,737 
461,103 
465,091 
473,641 
479,808 
490,121 
498,039 

22,056 
24,264 
27,395 
31,089 
35,833 
39,080 
41,621 
45,320 
49,283 
54.774 
56,493 


tf>)  Entroncamento  da  antiga  E .  F.  Minas  e  Rio. 


470,870 
477,000 
484,619 
507,812 
514,012 
520,490 
527,560 
537,600 
527,000 
554,000 
544,030 
551,030 
552,230 
554,000 
5S6.270 
553,770 
562,270 
556,620 
594,270 
584,880 
586,530 
590,100 
509,400 
595,150 
648,300 
680,190 
761,127 
734,425 
757,100 
761,100 
774,366 
767,993 
751,49) 
749,000 

16,412 
21,030 
32,422 
40,387 
47,391 
33,112 
26,000 
21,954 
20,948 
8.782 
5,200 


IS  de  julho  de  1374. 

21  de  julho  de  1909. 

1  de  setembro  de  1896. 
12  de  outubro  de  1874. 

4  de  setembro  de  189S. 
20  de  julho  de  1875. 

23  de  setembro  de  1892. 

8  de  julho  de  1877. 

3  de  julho  de  1877. 
Idem. 

27  de  março  de  1877. 
15  de  jalho  de  1S98. 
18  de  janeiro  de  1877. 

26  de  julho  de  1914. 

27  de  dezembro  de  1876. 
Idem. 

1  de  outubro  de  1876. 

22  de  março  de  1898. 

1  de  agosto  de  1S76. 

5  de  outubro  de  1894. 

2  de  julho  de  1376. 

5  de  agosto  de  1894. 

23  de  janeiro  de  1911. 
2  de  julho  de  1876. 

6  de  novembro  de  1914. 

1  de  janeiro  de  1893. 

6  de  novembro  de  1875. 
20  de  julho  de  1914.  - 

6  de  novembro  de  1875. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

2  de  agosto  de  1894. 

6  de  novembro  de  1875. 

8  de  março  de  1359. 
18  de  agosto  de  1910. 
2  de  dezembro  de  187S. 

1  de  maio  de  1890. 

23  de  novembro  de  1890. 

7  de  novembro  de  1914. 

2  de  dezembro  de  1878. 
1  de  setembro  de  1942. 

1  de  junho  de   1397. 

2  de  dezembro  de  1S7S. 
1  de  janeiro  de  1884. 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


BSTAÇAO 

STATION 


POSIÇÃO 

KILOMETRICA 

POSITION 

KILOMÊTBI- 

QUE 


ALTITUDE 

METEOS 


ALTITUDE 
MÊTRES 


DATA  DA  CTADOUKAÇAO 

DATE  DB  L'lNAUGORAT10N 


Ramal  de  Jíangaratiba  . 
Bitola  do  im,60 


Ramal  de  Piranga. 
Bitola  de  lm,00 


Ramal  de  Ouro  Preto 
Bitola  mixta 


Ramal  de  Onro  Prato . 
Bitola  de  lm,oo 


Ramal  de  Paracamby  . 

Bitola  de  lm,60 

Linha  Paraopeba— Sul 

Bitola  de  im,60  [ 

Ramal  de  Lima  Duarte ? 

Bitolado  lm ,00  ( 


Ramal  de  Santa  Barbara. 
Bitola  de  lm,00 


Santa  Cruz. 

Itaguahy 

Coroa  Grande 

Itacurussá  

Muriquy 

Sahy 

Engenheiro  Junqueira  .  . 
Mangaratiba 

Belém 

Lages 

Paracamby 

Dr.  Joaquim  Murtinho.   . 
Congonhas  do  Campo.  .  . 
Engenheiro  Caetano  Lopes 
Camapuam  . 

Bemfica 

Igrejinha - 

Penido 

Palmyra 

Campo  Alegre 

Rio  Pinho 

Boa  Sorte 

Bom  Destino 

Oliveira  Fontes 

Paiva 

José  Bonifácio 

Santa  Amélia 

Mercês 

Burnier 

Usina 

Metallu  gica 

Hargreaves  ...... 

Rodrigo  Silva 

Tripuhy 

Ouro   Preto 

Itacolomy 

Passagem 

Marianna 

Sabará 

Gaya 

Cuyabá 

Caefé 

Rancho  Novo 


54,774 
65,698 
75,679 
81,583 
85,612 
91,312 
98,801 
103,241 

61,693 
67,985 
70,004 

477,823 
486,408 
493,565 
504,220 

233,745 
295,347 

303,440 

334,175 
338,179 
334,767 
310,180 
346,236 
350.190 
360.S46 
367,902 
374,933 
381,152 

497,931 
501,165 

507,649 

514,890 
520,788 
531,186 
540,286 
543,600 
547,800 
557,950 

582,434 
535,815 
592,156 
607,293 
619,314 


8,733 
3,800 
3,200 
2,400 
3,000 
4,400 
6,000 
2,000 

39,913 
42,334 
43,900 

881,733 
870,595 
848,439 
845,439 

634,630 
709,630 
728,039 

837,442 
834.200 
865,000 
856,000 
774,000 
826,000 
566,158 
524,553 
535,153 
515. 15S 

1.126,143 
1.149,318 
1.246,741 

1.338,338 
1.278,556 
1.071,212 
1.060,885 
1.022,000 
928,000 
697,000 

704,536 
712,500 
761,080 
935,146 
1.141,900 


2  de  dezembro  de  1878. 
14  de  novembro  de  1910. 
Idem. 
Idem. 

7  de  novembro  de  1914. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 

5  de  novembro  de  1358. 

21  de  setembro  de  1906. 
1  de  agosto  de  1S61. 

14  de  novembro  de  191  i. 

Idem. 

Idom. 

Idem. 

1  de  fevereiro  de  1877. 
13  de  novembro  de  1914.. 
Idem. 

1  de  fevereiro jdo  1877. 

2  de  julho  de  1911.. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

6  de  setembro  de  1914. 
13  de  novembro  de  1914  „ 
Idem. 

Idem. 

16  de  julho  de  1887. 

5  de  dezembro  de  1903. 

6  de  julho  de  1393. 

1  de  outubro  do  1896. 
1  de  janeiro  de  188S- 
1  de  maio  de  1891. 
1  de  janeiro  de  1888. 

12  de  outubro  de  1914. 
Idem. 

Idem. 

13  (?e  fevereiro  de  1891. 

1911. 

7  de  dezembro  de  1908. 

22  de  setembro  de  1908 . 
12  de  novembro  de  1910. 
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Ramal  de  Saata  Barbara. 
Bitola  da  im.OO 
(Continuação) 


Ramal  de  Bailo  Horizonte. 
Bitola   de  lm.OO 


Ramal  de  Montes  Claros 
Bitola  de  lm,00 


Central  do  Brazil  (Linha  Auxiliar)  (o) 
Bi  tolo  de  tm,oo 


ESTAÇÃO 

STATION 


Gongo  Sôcco  .  . 
Morro  Grande  . 
São  Bento  .  .  . 
Santa  Barbara. 


General  Carneiro  .   . 

Marzagão 

Freitas 

Estribo  de  Matadouro 
Bello  Horizonte  .  .  . 


POSIÇÃO 
KILOMBTBICA 

POSITION 
KILOMBTBI- 

QUE 


ALTTTUDa 
METROS 


ALTITUDE 
ME  rBES 


j,....  ~.(a)  As  P0»'^  kilometricas  das 
*a«t»  aommar  2.232  metros. 


Cnrralinho  • , 

Engenheiro  Dutra  .... 

Francisco  Sá 

Curumatahy 

Buenopolis 

Alfredo  Maia 

S.  Christovão 

Mangueira 

Triagem 

Heredia  de  Sá 

Vieira  Fazenda 

Del  Castillo 

Cintra  Vidal 

Terra  Nova 

Thomaz  Coelho 

Cavalcante 

Engenheiro  Leal 

Eduardo  de  Araújo.  .    .   . 

Magno 

Inharajá 

Sapé 

Honório  Gurgel 

Barros  Filho 

Costa  Barros.  ..'.... 

Thomazinho 

Rocha  Sobrinho 

Prata 

Andrade  de  Araújo.   .  .  . 

Cayoaba 

Ambahy 

Santa  Rita 

Ahiva 

Amaral 

Carlos  Sampaio 

Aljezur. 

estoções  d'e»ta  Unha  e  da  Rede  Flumiuenee,  foram  calculadas 


933,000 
749,233 
785,503 
721,068 

694,536 
726,248 
803,804 
325,200 
836,638 

607,571 
507,100 
514,000 
527,000 
573,720 

2,461 

4,591 
11,010 
5,413 
4,180 
3,250 
15,069 
18,888 
24,064 
23,820 
33,150 
44,022 
37,438 
23,996 
17,539 
13,523 
13,276 
8,366 
18,501 
1S,605 
8,060 
16,520 
11,209 
13,418 
22,679 
30.197 
26,518 
32,302 
49,167 
28,965 


DATA  DA  INAUGURAÇÃO 
DATE  DE  L'INAOGORATION 


633,529 
643,270 
652,230 
658,736 

590,310 
592,561 
596,796 
602,946 
604,653 

852,175 
878,378 
897,231 
914,300 
989,276 

0,000 

1,320 

2,639 

4,379 

5,708 

6,280 

7,966 
10,372 
10,906 
12,340 
13  7 18 
14,680 
15,458 
15,177 
17,600 
18,703 
19,521 
21,632 
23,182 
26,537 
30,330 
32,384 
34,196 
36,991 
39.67S 
41,821 
43,500 
45,140 
47,819 
55,300 
de  Alfredo  Maia;  para  obter  a  distancia  á  Central, 


24  de  maio  do  1914. 
Idem. 

1  de  agosto  do  1912. 
Idem. 

1  de  fevereiro  de  1895. 
20  de  setembro  de  1902. 
Idem. 
12  de  outubro  da  1915. 

7  de  setembro  de  1895 
15  de  marco  de  1906, 

4  de  setembro  de  1914. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

10  de  maio  de  1905. 

25  de  março  de  1898. 
Idem. 

30  de  setembro  da  1910. 

15  de  fevereiro  de  1908. 

Idem. 

23  de  março  de  1898. 

25  de  março  de  1905. 

20  de  novembro  de  1910. 

15  de  fevereiro  de  1908. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

28  de  março  de  1S98. 

1911. 
17  de  março  de  1905. 

1912. 
23  de  março  de  1398. 
25  de  março  de  1905. 

29  de  dezembro  de  1914. 

.  1913. 
23  de  março  de  1S9S. 

28  de  março  de  1893. 

7  de  agosto  de  1905. 

33  de  março  de  1393. 

23  de  março  de  1398. 
12  d»  agosto  de  1903. 
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Central  do  Brazil  (Linha  Auxiliar) , 
Bitola  de  lm,00 
(OcmiinwtQãol 


Circular  da  Pavuna  , 
Bitola  de  1°>,00 


Ramal  de  Portella. 


ESTAÇÃO 

S  TATION 


Theophilo  Cunha.  .   .  . 

Belém 

Paes  Leme 

Sertão  

Bomfira 

Monte  Sinai 

Monte  Líbano 

Vera  Cruz 

Conrado  Niemeyer  .  .  . 
Governador  Portella.  . 
Barão  de  Javary  .  .   .   . 

Estiva 

Monte  Alegre 

Paty  do  Alferes  .... 

Arcozello 

Bueno  de  Andrade  .  .  . 

Pão  Grande 

Avellar 

Tabões 

Cayapó 

Andrade  Costa 

Cavarú.  ........ 

Medeiros 

Werneck 

Parahyba  do  Sul.  .  .  . 
Barão  de  Angra  .  .   .   . 

Entre  Rios 

Santa  Fá . 

Penha  Longa 

Chiador 

Anta 

Sapucaia 

Benjamin  Constant.  .  . 
Teixeira  Soares  .... 

Simplício. 

Porto  Novo 

Costa  Barros 

Pavuna 

S.  João  de  Merity  .  .  . 

Belfort 

S.  Matheus 

Thomazinho 

Governador  Portella .  . 

Morro  Azul 

Sacra  Família 

Palmas 


POSIÇÃO 

KILOMETRICA 

POSITION 
KILOMÊTRI- 

QUE 


60,500 
67,694 
80,398 
86,776 
92,695 
96,731 
99,326 
104,424 
106,327 
111,730 
113,16s> 
116,214 
119,693 
122,448 
125,645 
131,340 
133,572 
137,535 
143,112 
146,295 
148,76$ 
151,702 
156.469 
157,060 
165,937 
171,197 
176,337 
184,318 
191,135 
195,497 
803,004 
212,375 
219,464 
223,844 
228,873 
210, 10S 

23,182 
24,266 
25,627 
26,408 
26,990 
26,537 

111,730 
124,273 
187,833 
133,118 


ALTITUDE 
METROS 


ALTITUDE 
MÊTRES 


36,566 
29,980 
47,742 
61,200 
155,500 
255,800 
332,800 
398,000 
499,200 
*>34,900 
627,100 
611,700 
595,100 
575,200 
570,000 
527,000 
509,500 
486,400 
451,000 
421,500 
407,500 
381,700 
341,872 
338,100 
280,100 
273,273 
272,800 
284,800 
305,100 
3S5.5S2 
243,643 
214.5S8 
183,631 
169,360 
152,549 
143,304 

18,501 
4,483 
7,086 
10,414 
10,350 
18,605 

634,900 
560,000 
529,000 
488,000 


DATA   DA  INAUGURAÇÃO 
DATE  DE   i/jNAOGUEATION 


28  de  março  de  1898. 
15  de  fevereiro  de  1908. 
12  de  agosto  de  1903. 
28  de  março  de  1898. 
Idem. 


83  de  março  de  1893. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem, 

IS  de  julho  de  189S. 

23  de  março  de  1898. 

Idem. 

Idem. 

23  de  março  de  1898. 
Idem. 

1905. 
2S  de  março  de  1398. 
Idem 


23  de 
Idem, 

1  de 
23  de 
21  de 

9  de 
27  de 

2  de 
20  de 

6  de 
13  de 

8  de 
Idem. 

83  de 

7  de 
11  de 
27  de 
11  de 
25  de 

23  de 
30  de 
Idem. 
Idem. 


março  de  1398. 

outubro  de  1910. 
marco  de  1398. 
julho  de  1869. 
julho  de  1887. 
julho  de  1869. 
dezembro  de  1875. 
janeiro  de  1371. 
agosto  de  1871. 
maio  de  1897. 
agosto  de  1871. 

março  de  1898. 
junho  de  1910. 
setembro  de  1910. 
junho  de  1911. 
setembro  de  1910. 
março  de  1905. 

março  de  1898. 
maio  de  1914. 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


Ramal  do  Portelta 
Bitola  1°>00 
(Conlinuatãoi 


Centrai  do  Brazil  (Rede  Fluminense) 
Bitola  de  ln>,00 


Ramal  do  Rio  das  Flórea. 
Bitola  de  im,00 


Central  do  Rio  Grande  do  Horta. 


ESTAÇÃO 
STATION 


Triumpho 

Cidade  da  Vassouras.  .  .  . 
Barão  de  Vassouras  .  .  .  . 
Juparanã 

Juparanã 

Quirino 

Esteves 

Cbacrinha 

Valença  ...... 

General  Osório 

Santa  Ignacia 

Rio  Bonito 

Coroas 

Engenheiro  Alberto  Furtado 

Coutinho 

Rio  Preto 

São  Luiz 

Coronel  Cardoso 

Santa  Clara 

Barbosa  Gonçalves.  .... 

Valença 

Engenheiro  Dunham  .  .   .  . 

Tabôas 

Santa  Thereza 

Cachoeira  do  Funil 

Rio  das  Flores 

Santa  Rosa 

Três  Ilhas 

Santa  Mafalda 

Barra  Longa 


Circpvado. 


Natal 

Igapó  (parada).  .   .  . 
Estremoz  (parada).  . 

Ceará-mirim 

Itapassaroca  (parada) 

Taipa 

Baixa  Verde 

Jardim 

Pedra  Preta  

Lages 

Cosme  Velho 

Morro  do  Inglez.    .   .   , 

Sylvestre 

Paineiras 

Corcovado  ...'.... 


POSIÇÃO 

kilometkica 

position 
kilomètki- 

QUE 


138,628 
148,418 
154,667 
157.S15 

157,815 
166,067 
175,951 
179,941 
183,821 
189,958 
192,974 
198,272 
202,775 
208,869 
216,453 
221,237 
232,201 
233,635 
242,447 
247,S03 

132,821 
189,861 
195,741 
202,216 
210,040 
213,821 
221,744 
229,777 
238,130 
243,716 

0,000 

3,960 

18,404 

35,489 

45,792 

54,918 

83,728 

102,848 

119,563 

144,318 

0,000 
0,700 
1,260 
2,750 
3,840 


ALTITUDE 
METROS 


ALTITUDE 
MÈTBES 


535,360 
416,822 
347,018 
340.600 

340,600 
453,180 
541,516 
533,598 
541,315 
532,418 
479,333 
497,293 
567,970 
413,008 
423,138 
432,515 
425,300 
430,300 
436,300 
436,300 

541,215 
519,149 
549,145 
511,700 
525,400 
393,000 
373,600 
360,934 
353,022 
353,000 

2,850 

2,850 

41,850 

11,850 

37,850 

41,850 

141,850 

203,850 

159,850 

196,850 

38,800 
111,200 
254,600 
465,000 
667,800 


DATA  DA  INAUOURAÇÂO 
DATE  DE  L'lKAUQURATION 


30  de  maio  de  1914. 

Idem. 

13  de  junho  de  1865. 

17  de  dezembro  de  1865. 

17  de  dezambro  de  1865. 

1  de  maio  de  1871. 
Idem. 

13  de  maio  de  1871. 
Idem. 

15  de  outubro  de  1879. 
Idem. 

1  de  abril  de  ISSO. 

9  de  julho  de  13S0. 


9  de 

12  de 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

13  de 
26  de 

14  de 
1  de 

28  de 
Idem. 


julho  de  ISSO. 
novembro  de  1914. 


maio  de  1871. 
fevereiro  de  1912. 
setembro  de  1382. 
agosto  de  1833. 
setembro  de  1335. 

1893. 
1393. 
1893. 
21  de  julbo  de  1911. 

13  de  junho  de     1C06. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

15  de  novembro  de  1906. 

15  de  novembro  de  1907. 

12  de  outubro  de  1910. 

14  de  novembro  de  1913. 
[dem. 

14  de  julho  de  1914. 

1  de  julho  de  1S85. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
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Dourado 


Ramal  de Jabú. 


Funiloose. 


floyaz  (Linha  Tronco) . 


KsTAÇAO 
STATION 


Ribeirão  Bonito  .  . 
Sampaio  Vidal.  .  . 

Trabijú 

Pedro  Alexandrino. 

Bocaina  

Izar . 

Taboca 

Santa  Eulália  .  .  . 

Bariry 

Ribeirão  Bonito  .  . 
Ferraz  Salles.  .  .  . 

Dourado  

Santa  Clara  .... 

Trabiju 

Boa  Esperança.   .   . 

Java.  .  .  

Ponte  Alta 

Gavião  Peixoto.  .  . 
Nova  Paulicéa.  .  . 
Nova  Europa .... 

Tabatinga 

Ibitinga 

Posto  Rangel.  .  .  . 
Moraes  Barros.  .  . 
Bica  da  Pedra  .   .   . 


Carlos  Botelho  (Campinas) 

Guanabara 

Barão  Geraldo 

José  Paulino 

Engenho  

Cosmopolis 

Arthur  Nogueira 

Guaiquica 

Xadrez 

Engenheiro  Coelho.   ... 
Pádua  Salles. 


Formiga 

Arcos 

S.  Miguel 

Garças 

Porto   Real  .   .   . 
Franklin  Sampaio  , 
Bambuhy.  .... 
Perdição  .  .  .  .  .  , 
Tigre   


POSIÇÃO 
KILOMBTRICA 

POSITION 

KILOMÈTRI- 

QUE 


0,000 

13,000 
19,000 
41,000 
50,000 
57,000 
66,000 
72,000 
82,000 
0,000 
10,000 
20,000 
27,000 
34,000 
42,000 
50,000 
59,000 
71,000 
77,000 
85,000 
103,000 
124,000 

0,000 
5,000 
19,000 

0,000 
2,000 
10,000 
23,000 
.  25,000 
43,000 
52,000 
66,000 
74,000 
S7.000 
94,000 

0,000 
30,302 
50,360 
59,000 
61,310 
81,706 
113,176 
134,324 
150,622 


ALTITUDE 
METROS 


ALTITUDE 
MÈTRES 


588,000 

516,500 
533,300 
564,000 
615,200 
5S2.000 
556,000 
524,000 
433,000 
588,000 


567,500 
525,000 


DATA  DA  INAUGURAÇÃO 
DATE  DE  L'lNAUGUBATION 


668,300 
668,300 


641,167 


340,000 
749,900 
612,600 
643,582 
6C6,100 
625,500 
659,300 
630,000 
658,000 


Outubro  de  1900. 

1  de  janeiro  de  1911. 
9  de  maio  de  1903. 

2  de  junho  de  1910. 
Idem. 

1  de  janeiro  de  1911. 
Tdem, 
Idem. 
Idem. 

Outubro  de  1900. 
Idem. 

Dezembro  de  1900. 

9  de  maio  de  1903. 
Idem. 
Idem. 

20  de  agosto  de  1906. 
Idem. 

•  1  de  abril  de  1908. 
1  de  outubro  de  1908. 
Idem. 

15  de  janeiro  de  1909. 
14  de  novembro  de  1910. 

1  de  maio  de  1912. 
Idem. 
Idem. 

21  de  junho  de  1908. 
Idem. 

1  de  janeiro  de  1910. 


14  de  setembro  de  1899. 
21  de  junho  de  1908. 

1  de  novembro  de  1911. 

2  de  julho  de  1912. 
Idem. 

21  de  abril  de  1908. 

Idem. 

24  de  setembro  de  190S 

1  de  março  do  1916. 
19  de  dezembro  de  1908. 
31  de  dezembro  de  1909. 

1  de  maio  de  1910. 

15  de  junho  da  1911. 
15  de  setembro"de  1911. 
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Coyaz  (Linha  Tronco). 
(Continuação) 


Goyaz  (Araguary  a  Catalão). 


Goyaz  (Secção  de  íroyandira  a  Goyaz) . 


Breat  Wstten  : 
(Rede  Norte). 


ESTAÇÃO 
STATIOM 


Cambuhy 

Urnbá  

Pratinha 

Samambaia 

S.  Pedro  de  Alcântara. 

Guabiroba 

Catiára 


Araguary 

Amanhece 

Engenheiro  Béthout 


Anhangnera 
Camary  .  . 
Goyandira  . 
Catalão.  .  . 


Goyandira 
Veríssimo 
Içá.  .  .  . 
Ipamery  . 
Inaji.  .  . 
Urutahy  .  . 
Roncador.  . 


Brum  (Recife) '.   . 

Encruzilhada 

Arrayal 

Macacos 

Fabrica  Industrial  (Parada) 

Camaragibe 

Tigipió  (Ligação  da  Central) 

S.  Lourenço 

Tinma 

Mussurepe 

S.  Severino  (parada).  .  .  . 

Pau  d'Alho 

Floresta  dos  Leões  (a) .  .  . 

Tracunhaên  

Nazareth 

Junco  (parada).  ..... 

Lagoa  Secca 

Baraúna 

AUiança 

Pureza 

Timbaúba      

Rosa  e  Silva 

Itabayana  (b) 


POSIÇÃO 

IULOMBTRICA 

posmos 

KILOMÉTRI- 
QUE 


168,334 
173,849 
197,279 
210,900 
238,258 
272,222 
295,820 

0,000 
14,969 
52,338 
53,953 
71,400 
92,485 
116,318 

92,485 
118,875 
139,715 
155,379 
176,987 
200,535 
210,122 

0,000 

3,150 

6,550 

13,750 

16,200 

18,376 

29,567 

25,175 

30,120 

38,000 

45,600 

48,S22 

59,875 

67,243 

72,944 

79,744 

84,144 

91,244 

97,244 

107,600 

117,954 

129,530 

143,562 


ALTITUDE 
METROS 


ALTITUDE 

MÊTHES 


(ai  Entroncamento  do  Ramal  de  Limoeiro. 

W  »  »        »       »    Campina  Grande. 


806,000 
994,000 
908,000 
866,000 
830,000 
855,000 
927,000 

930,000 
942,400 
506,600 
510,0(10 
662,500 
815,000 
844,000 

815,000 
606,000 
662,000 
726,000 

835,300 
800,300 
635,000 

2,330 
5,130 
10,330 
48,330 
18,000 
36,330 
11,100 
32,330 
43,330 
55,030 
60,580 
70,630 
183,730 
90,830 
53,930 

47,330 
74,730 
60,330 
71,330 
101,930 
177,670 
44,000 


DATA   DA    INAUGURAÇÃO 
DATE   DS  l/lNAUGUKATIOH 


1  de  outubro  de  1912. 
Idem. 

15  de  setembro  de  1913. 
Idem. 

28  de  no  «embro  de  1913. 

29  de  novembro  de  1916. 
Idem. 

28  de  setembro  de  1911. 

Idem. 

Idem. 

24  de  fevereiro  de  1913. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

10  de  dezembro  de  1913. 

Idem. 

Idem. 

31  de  outubro  de  1914. 

12  de  outubro  de  1914. 

Idem. 

26  de  outudro  de  1831. 

Idem. 

Idem. 

Idem, 

Idem. 

Idem. 

86  de  outubro  de  1881. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

15  de  setembro  de  1882. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

1  de  janeiro  de  1883. 
Idem. 
Idem. 

S  de  janeiro  de  1888» 

2  de  julho  de  1900. 
5  de  janeiro  de  1901  > 
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Sreat-  Western. 

(Rede  Norte) 
(Continuação) 


Ramal  de  Limoeiro 


6reat-Western  . 

(Rede  Norte) 


Ramal  de  Campina  Grande 


Ramal  de  Cabedello 


ESTAÇÃO 
STATION 


Pilar 

Coitezeiras 

Entroncamento  (a). 

Cobé 

Sapé 

Araçá  

Páo  Ferro 

Mulungú  (b)  .  .  .  . 
Cachoeira 

Independência  .   .   . 

Itamataby  (c)  .   .   . 

Sertãosinbo  .   . 

Serra  da  Raiz.   .   . 

Caiçara 

Nova  Cruz  (d)  .   .   . 

L  .das  Montanhas. 

Villa  Nova.  .  .   . 

Pequery    (parada)  . 

Penha   

Goyaninba.    .   .    .    . 

Estivas  (parada).   ■ 

Baldhum 

Sapé 

S.  José  da  Mipibú 

S.  José  (Alto)   .   .   . 

Cajupiranga  .  .  . 

Pitimbú  (parada). 

Natal , 


Floresta  dos  Leões 
Lagoa  do  Carro  .   . 
Campo  Grande.  .   . 
Limoeiro 


POSIÇÃO 
KILOMETR1CA 

POSITION 

KILOMÈTRI- 

QOE 


(a)  Entroncamento  do  Ramal  de  Cabedello. 

(b)  »  »        5  »    Alagoa  Grande. 


Entroncamento    . 
Espirito  Santo.    . 

Reis 

Engenho  Central. 
!  Santa    Rita  .   .  . 


Itabayana 

Lauro  Muller  (parada).   .   , 

Mogerio 

Ingá 

Álvaro  Machado  (parada)  , 
Campina  Grande 


ALTITODE 

METROS 


ALTITUDE 
MÈTRES 


157,184 

166,575 

131,385 

182,822 

195,146 

205,582 

215,288 

225,204 

235,472 

270,739 

277,316 

310,309 

318,263 

327,993 

345,679 

364,479 

374,279 

379,579 

385,979 

402,779 

406,279 

414,359 

421,129 

425,479 

42S.329 

443,139 

454,279 

466,279 

53,875 
63,085 
73,580 
82,976 

143,562 
148,921 
16S.H2 
180, 99 j 
202,84 1 
224,831 

181,325 
187,316 
193,690 
193,563 
201,373 


(c)  >  »        »         »    Borborema. 

(d)  Posição  da  linha  divisória  dos  Estados  do  Rio  Grande  do  Norte  e  Parabyba  :  Ivilometro  34í,079. 

6145 


DATA    DA  INAUGURAÇÃO 
DATE   DE   i/lNAUGURVTION 


36,200 
33,400 
24 ,700 
37,000 
124,610 
144,710 
91,159 
88,020 
81,610 
87.400 
96,470 
89,800 
134 ,000 
150.000 
123.000 
74,000 
82,500 
19,500 
16,000 
31,360 
13,0011 
6,500 
10,000 
6,500 
9,500 
63,500 
21,500 
14,590 

183,730 
126,930 
142,P30 
133,130 

44,000 
50,125 
127,130 
144,650 
373.000 
508,000 

24,700 
18,400 
17,400 
19,000 


28  de  dezembro  de  1883. 

Idem. 

7  de  setembro  de  18^3. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

5  de  julho  de  ISSi.. 

Idem. 

20  de  dezembro  de  1910'. 

1  de  janeiro  de  1904. 
Idem. 
Idem. 

10  de  abril  de  1883. 

31  de  outubro  de  1882. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem . 

28  de  setembro  de  1831. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

26  de  outubro  da  1831. 
20  de  fevereiro  de  1882. 
Idem . 
Idem . 

5  de 

2  de 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

7  de  setembro  de  1883 , 
Id9m.  • 
Idem. 
Idem. 
Idem. 


janeiro  de  1931. 
outubro  de  1907. 
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ESTAÇÃO 
STATION 


POSIÇÃO 

KILOMETBICA 

POSITION 

KILOMÈTBI- 

QUE 


ALTITUDE 
METEOS • 


ALTITUDE 
MÈTBES 


DATA     DA   INAUGURAÇÃO 


DATE   DB   L  INAUGUBATION 


Ramal  de  Cabedello. 


Qraat  Western.  . 
(Rede  Norte) 

(continuação) 


Ramal  de  Alagôa  Grande. 


Ramal  de  Borborema 


Great-V/estern  (Rede  Cealraiy. 


Great-Western  (Rêile  Sul) 


Fabrica  de  Tecidos  (parada) 

Parabyba  

Jacaré (parada) 

Cabedello 

Molhe  de  Cabedello    .... 

Mulungú 

Bastiões  (parada)  .  .   .    .    • 

Alagôa  Grande 

Itaraatahy 

Pirpirituba 

Cacimbas 

Borborema 


Central  (Recife) 

Afogados 

Areias 

Tigipió 

Soccorro 

Jaboatão , 

Morenos 

Tapera 

Victoria 

F.  Glycerio 

Russinba.   . 

Gravata  

Bezerros .   . 

Gonçalves  Ferreira    .   .   .   . 

Carnarú  

S.  Caetano 

António  Olyntbo 

Bollo  Jardim 

Sanbaré  

Pesqueira 

Ipanema 

Mimoso 

Barão  do  Rio  Branco.   .   .   . 

Cinco  Pontas 

Afogados 

Bòa   Viagem 

Arei  s  (Ligação  da  Central) 

Prazeres 

Pontesinba 

Ilha 

Cabo 

Ipojuca    

Olinda 

f  imbó-Assó. 


203,283 
212,815 
222,523 
230,815 
231,533 
225,204 
238,127 
248,359 
277,316 
283,171 
290,006 
301,659 

0,000 

3,073 

6,552 

8,791 

14,375 

16,426 

27,353 

38,265 

50,970 

64,100 

72,075 

89,210 

111,660 

127,000 

139,160 

161,000 

179,900 

195,766 

212,056 

228,383 

241,406 

251,386 

869,268 

0,000 
2,768 
8,724 
14,946 
18,275 
20,468 
24,225 
31,511 
33,367 
45,035 
51,834 


12,000 

19,000 

3.400 

3,000 

2,500 

88,020 

114,000 

133,077 

96,470 

102,270 

175,870 

345,270 

2,400 

3,800 

5,000 

11,100 

33,000 

45,000 

85,000 

155,000 

146,000 

190,900 

293,000 

448,400 

459,000 

509,100 

537,700 

548,600 

565,000 

6U3.800 

648,000 

636,000 

5S9,600 

635,040 

664,500 

8,043 

4,023 

7,075 

5,000 

9,030 

2,580 

8,010 

13,030 

53,050 

93,050 

93,000 


7  de  aetemrbo  de  1833. 
Idem. 

85  de  março  de    1S89. 
Idem. 
Idem 

7  de  setembro  de  1383. 

1  de  julho  de  1901. 
Idem. 

20  de  dezembro  da  1910. 

Idem. 

24  de  novembro  de  1913. 

Idem. 

85  de  março  de  1885. 

1  de  janeiro  de  1900. 

1  de  maio  de  1891. 
85  de  março  de  1385. 
Idem. 
Idem. 

15  de  agosto  de  1885- 
10  de  novembro  de  1885 

9  de  janeiro  de  1886. 

8  de  maio  de  1886. 
84  do  agosto  de  1887. 

4  do  janeiro  de  1894. 

1  do  dezembro  de  1S95. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
25  de  dezembro  de  1896. 

2  de  fevereiro  de  1906. 
1  de  novembro  de  1906. 
6  de  fevereiro  de   1907. 

15  de  dezembro  de  1910. 
27  de  dezembro  de  1911. 
13  de  maio  de  1912. 

9  de  fevereiro  de  1858. 
Idem. 
Idem. 

9  de  fevereiro   de  1858 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

3  de  novembro  de  1360. 
Idem. 

Idem. 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


Ireat-Weatern  (Rede  Sul) 


ESTAÇÃO 
ST.VTION 


reat- Western  —  Ramal  do  Cortez  (Rêde-Sul). 


/    Escada 

Limoeiro 

Frecheiras 

Aripibu , 

Ribeirão  (o) 

Garaelleira 

O  uya  ai  b  uca 

Joaquim  Nabnco      

Uua 

Pirangy 

Boa  Sorte 

Catoude 

Junqueira 

Colónia 

Marayal 

Florestal    ...   

Barra 

Pery-Pery 

S.  Benedicto 

Quipapá 

Agua  Branca 

Ulycerio  (6)   .   .       .       .   .   . 

Agua  Vermelha 

Serra  Grande 

Lago 

Barra  do  Canhoto 

União 

Branquinha 

Nicho 

Muricy •  . 

Itamaracá 

Bom  Jardim 

Lourenço  de  Albuquerque  (c) 

Rio  Largo 

Cachoeira 

Utínga 

Satuba.  .  

Fernão  Velho 

Bebedouro  

Maceió 

Jaraguá  .......... 

Ribeirão 

Caxangá 

Progresso  


POSIÇÃO 

kilometrica 

position 
kilomètri- 

QUE 


57,671 
63,910 
70,149 
78,391 
86,876 
95,738 
104,020 
113,610 
124,739 
129,784 
133,587 
143,441 
155,749 
158,307 
163,823 
167,864 
174,724 
178,144 
133,721 
197,382 
309,762 
214,733 
221,472 
230,862 
236,632 
253,431 
262,330 
275,220 
279,220 
285,920 
296,720 
305,420 
315,220 
316,220 
318,220 
323,720 
330,720 
335,620 
341,720 
347,720 
350,220 

86,876 
95,573 
99,475 


ALTITUDE 

METROS 


ALTITUDE 

MÈTKES 


93,044 

99,060 

124,037 

119,070 

95,060 

90,050 

94,040 

142,086 

120,000 

120,000 

123,000 

153,000 

185,000 

189,000 

215,600 

246,700 

296,000 

308,000 

368,600 

427,473 

563,439 

529,192 

384,090 

273,000 

230,700 

110,348 

99,445 

103,000 

89,000 

83,000 

71,000 

65,500 

46,000 

42,000 

13,000 

12,000 

5,500 

4,650 

3,000 

4,500 

3,300 

95,060 
112,410 

139,700 


DATA  DA     INAUGUEAÇÃO 
DATE  DE  L'lNMJOBBAT10N 


3  de  novmbro  de  1860. 

13  de  maio  de  1362. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
7  de  junho  de  1863. 

Idem. 

30  de  novembro  de  1862. 

25  de  agosto  de  1894. 

Idem. 

2  de  dezembro  de  1882. 

28  de  junho  de  1883. 
1  de  janeira  de  1884. 

Idem. 
1  de  dezembro  de  1894. 

7  de  junho  de  1884. 

15  de  junho  de  1883. 

7  de  junho  de  1884. 

15  de  janeiro  da   1885. 

Idem. 

13  de  maio  de  1894. 

Idem 
Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 

2  de  dezembro  de  18S4. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

13  de  m-úo  de  1863. 
1  de  julho  de  1906. 
Idem. 


(o)  Entroncamento  dos  ramaes  de  Cortez  e  Barreiros, 
(o)  Entroncamento  do  ramal  de  Garanhuns. 
(c)  En*roncamento  do  ramal  de  Viçosa. 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


ESTAÇÃO 
STATION 


POSIÇÃO 

KILOMBTR1CA 

POS1TION 

KIL0MÊTHI- 

QUE 


ALTITUDE 
MBTEOS 


ALTITCDE 

MÈTRES 


DATA    DA   INAEGUBAÇAO 
DATE    DE    I/IXAUGUBATION 


Ramal  de  Cortez 


i 


Ramal  de  Barreiros. 


Great- Western.   . 
(Rede  Sol) 
(Continuação) 


Ramal  de  Garanhuns. 


Ramal  da  Viçosa  , 


Jreat-MV  estern 

(Estrada  de  Ferro  Paulo  Affonso). 


It apura  a  Porto  Esperança. 


Linda  Flor.  . 
Ilha  de  Flores 
Cortez .... 


Ribeirão 

Brejo.       

Cucaú  

Horizonte 

Estacio  Coimbra.  . 
Pereira  Lima.  .  .  . 
Barreiros 


Glycerio • 

Canhotinho 

Segismundo  Gonçalves. 

S.  João    

Garanhuns 


Lourenço  d'Albuquerque 

Urnpema 

Bittencourt 

Atalaia 

Estrada  Branca  .... 

Capella 

Cajueiro 

Gamelleira 

Viçosa 

Ânnel. 

Paulo  Jacintho 

Quebrangulo 

Piranhas 

Olhos  d'Agua 

Talhado 

Pedia 

Sinimbu 

Moxotó , 

Quixaba  (o) 

Jatobá 


(o)  Posição  da  linha  divisória  dos  Estados  de  Pernambuco 


Itapura    

Jupiâ 

Três  Lagoas 

Cervo   

Arapuá 

Burity 

Barão  do  Rio  Branco.  .  . 

Ribeirão  Claro 

Rio  Verde 

e  Alagoas:  kilometro  101,374, 


106,221 
103,984 
115,533 

S6,87ô 
91,776 
109,976 
116,876 
126,926 
135,436 
145,152 

214,732 
227,9SD 
212,793 
253,519 
371,159 

315,220 
327,420 
335,220 
341,220 
348,220 
353,920 
363,720 
357,120 
376,220 
385,628 
397,138 
417,211 

0,000 
27,847 
40,804 
54,446 
69,939 
83,736 
101,832 
115,136 

0,000 

25,944 

36.4S3 

62,536 

81,830 

108,739 

150,787 

192,397 

220,397 

a  partir  de 


187,580 
191,900 
305,800 

95,060 
111,500 
62,300 
70,500 
82,900 
24,303 
16,500 

529,192 
492,273 
647,300 
699,900 
866,300 

46,000 

103,600 

148,800 

5S,000 

64,000 

78,600 

108,000 

120,000 

214,900 

247,000 

274 ,700 

342,000 

46,500 
250,000 
235,000 
216,000 
299,600 
277,600 
323,050 
293,500 

275,940 
277,000 
312,250 
363,650 
343,650 
383,650 
326,850 
3S9.250 
304,250 
Una. 


1  de  julho  de  1906. 
Idem 
Idem . 

13  de  maio  de  1362. 


13  de  maio  de  1891. 
15  de  janeiro  de  1835. 
19  de  junho  de  1837. 

2  de  julho  de  1887. 

28  de  setembro  de  1SS7. 

2  de  dezembro  de  1834. 
21  de  dezembro  de  1891. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

24  de  dezembro  de  1891. 
Idem. 

29  de  dezembro  de  1911. 
19  de  maio  de  1912. 

14  de  dezembro  de  1912. 

25  de  fevereiro  de  1881. 
Idem. 

10  de  julho  de  1S82. 
Idem. 

2  de  agosto  de  1382. 
Idem. 

9  de  julho  de  1883. 

2  de  agosto  de  1883. 

13  de  maio  de  1910. 
5  de  novembro  de  1910. 
31  de  dezembro  de  1912. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
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DESIGNAÇÃO    DAS    ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHE.MINS  DE  FER 


ESTAÇÃO 
STATION 


POSIÇÃO 
IULOMETBICA 

PO»lTK)N 

KILOMBTKI- 

QCE 


AI/nTUDE 
METROS 


ALTITUDE 
MÈTBBS 


DATA   DA     INÍ.DGUEAÇAO 
DATE  DE   L'r.\.\UGUBATI»N 


Itapura  a  Porto  Esperança  . 

{Conttnuação) 


Leopoldina  Rallway  (Linha  do  Centro) 


Matam 

Rio  pardo 

Bálsamo 

Campo  Alegre  .   .  . 

Ge  ri  vá 

Lagoa  Rica  .... 
Campa  Grande.  .  . 

Tarenos 

Olhos  d'Agua.  .  .  . 

Martinho 

Correntes 

Pirapitanga  .... 
Aquidaúana  .... 
Visconde  de  Taunay 

Miranda 

Salobra 

Gnayacurús  .... 

Caduvéos 

Budoquena 

Carandosal 

Porto  Esperança.  . 

Porto  Novo  .... 

S.    Jo?é  

Mello  Barreto  (a)  . 
António  Carlos.   .    . 
Volta  Grande  .   .   . 
S.  Luiz  ...... 

Providencia  ... 
S.  Martinho  .  .  .  ■ 
Santa  Isabel.  ,   .    . 
Recreio  ...... 

Campo  Limpo  .  .  . 
Vista  Alegre  (í)  .  . 

Aracaty 

Cataguazes  .... 
Barão  de  Camargos 

Sinimbu 

D.  Euzebia  .... 
Santo  António     .   . 

Sobral  PinU 

Diamante 

Ligação  

Ubá 

Carlos  Peixoto.  .  . 
Rio  Branco  .   . 


258,000 
335,000 
360,000 
385,000 
405,000 
432,000 
457,000 
491,000 
502,000 
531,000 
561,000 
576,000 
608,000 
347,000 
686,000 
701,000 
737,000 
757,000 
778,000 
799,000 
837,000 

0,000 

2,647 

7,524 

12,195 

2ò,691 

37,632 

43,408 

46,380 

58,602 

67,023 

80,047 

88,411 

93,954 

105,362 

114,077 

121,527 

130,075 

136,872 

148,380 

154,669 

166,897 

172,194 

177,887 

194,156 


348,452 


573,000 
469,450 
365,150 
336,000 
204,500 
194,800 
171,000 
170,600 
146,600 
137,000 
110,000 

137,000 
111,000 
107,000 

111,000 
líO.OOO 
136,000 
164.000 
215,000 
274,000 
263,000 
251,000 
220,000 
176,000 
163,000 
156,000 
160,000 
167,000 
178,000 
193,000 
221,000 
237.000 
272,000 
300,000 
371,000 
331,000 
325,000 
331,000 


31  de  dezembro  de  1912. 

Idem . 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

31  de  dezembro  de  1912. 

Idem. 

Idem. 

8  de  outubro  de  1874. 
Idem. 

20  de  abril  de  1887. 

8  de  outubro  de  1874. 
Idem. 

Julho  de  1S77. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

21  de  setembro  de  1SS5. 
Idem. 

28  de  fevereiro  de  1S80. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

28  de  janeiro  de  1880. 

28  de  fevereiro  de  18*80. 


(a)  Entroncamento  do  ramal  de  Sumidouro. 

(b)  Entroncamento  do  ramal  de  Leopoldina. 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DBS  CHEMINS  DE  FER 


Leaaolaina  Railway  (Linha  do  Centro) . 

{Címtmiiatão) 


ltaaal  de  Leopoldina 


Ramal  de  Samidouro 


Central  de  Macahé 


Prolongamento  da    Barão  de  Arara»™. 


Carangola 


ESTAÇÃO 
STATION 


S.  Geraldo.  .  .  . 

Coimbra 

Cajury 

Viçosa 

Sylvestre 

Teixeiras  .... 
Vau-Asso.  .... 
Ponte  Nova  .   .   . 

Pontal 

Cbopotí 

Rio  Does 

Saode  

Vista  Alegre.  .  . 
Leopoldina.  .   .   . 

Mello  Barreto  .  . 
Paqoeqoer.  .   .   . 

Bicellar 

S.  Fraacisce.  .  . 
Bella  Joanoa.  .  . 
Sumidoaro.  .  .  . 
B.  de  Aquino    .  . 

Muriúelh 

D.  Mariaena.  .   . 

Macahé 

Mundéos 

Givcerio 

Triampbo  .... 
Leitão  da  Cnnba. 
Trajano  de  Moraes 
Visconde  de  Inibe 
Manoel  de  Moraes 

Campos  (Coroa)  . 
Campos  (Largos) . 
Travessão .... 

Guando  

Conselheiro  Josino 
Villa  Nova.  .  .  . 

Mo.ro.nda 

Cardoso  Moreira 

Monção 

Paraizo 

S.  Caetano.  .  .  . 
S  Domingos.  .  . 
Itaperona  .... 


POSIÇÃO 

KILOMBTRICA 

paamON 

KILOMETBI- 


204,134 
230,140 
240,745 
233,155 
259,237 
267,06S 
291,162 
305,839 
319,312 
329,127 
342,626 
369,603 

0,000 
12,319 

0,000 
0,813 
9,857 
80,967 
27,695 
34,220 
44,436 
56,902 
63,456 

0,000 
31,808 
43,512 

0,000 
17,685 
27,203 
45,118 
51,440 

0,000 

0,350 

16,294 

83,175 

30,326 

40,376 

49,555 

73,215 

87,261 

94,079 

107,400 

112,542 

129,040 


ALTITUDE 

METBOS 


ALTITUDE 

WKTRES 


373,000 
715,000 
682,000 
679,000 
633.000 
615,000 
546,000 
402,000 
373,003 
353,000 
376,00) 
492,000 

156,000 
221,000 

136,000 
142,000 
221 ,000 
264,000 
270,000 
346,000 
519,000 
751 ,000 
951,000 

2,500 
27,800 
79,500 

59,800 
466,500 
690,000 
358,000 
249,000 

21,000 
21,000 
38,200 
49,800 
38,200 
55,200 
78,200 
33,800 
48,700 
60,300 
71,900 
93,400 
119,300 


DATA     DA    lKAOQUBAÇAe 
DATE   DE    L'lNAUGORATION 


23  de  fevereiro  de  188». 

16  de  agosto  de  1885. 
5  de  outubro  de  1885. 

15  de  novembro  do  1885. 

21  de  dezembro  de  18S5. 

4  de  fevereiro  do  1886. 

9  de  abril  de  1886. 
30  de  junho  do  1886. 
Idem. 

6  do  setembro  de  1836. 
20  fevereiro  de  1887. 

Julbo  de    1877. 
Idem. 

20  de  abril  de  1887. 
Idem. 
1  de  agaste  de  1885. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

11  de  marco  de  1889. 
Idem. 
Idem. 

7  de  abril  de  1891. 
Idem. 

Idem. 

23  de  marco  de  1S79. 

17  de  agosto  de  1891. 
Idem. 


19  de  novembro  de  1877. 

Idem. 
1  de  janeiro  de  1878. 

21  de  fevereiro  de  1878. 

22  de  abril  de  1878. 
10  de  agosto  de  1878. 

4  de  dezembro  de  187$. 

1  de  junho  de  1880. 
Idem. 
10  de  abril  de  1896. 

9  de  junho  de  1881. 
17  de  ontabro  de  1881. 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHBMINS  DE  FER 


Carangola.  .  . 
{CcmtiniMçío) 


Ramal  de  Pooo  Pando. 


Ramal  de  Itabapoans. 


Santo  Eduardo  a  Cacheoiro  do  Itapemirim 


Sal  do  Isfirito  Santo. 


Caravellas  (Itapemirim  á  Espora  Folia). 


Ramal  do  CasteUo. 


Norte  (Praia  Formosa  a  Entroncamento)  . 


ESTAÇÃO 

STATION 


Entroncamento. 
Bananeiras  .  . 
Natividade.  .  . 
Porciuncula  .  . 


Entroncamento. 

Retiro 

Lage 

Patrocínio .  .  . 


Murundú.  .  .  . 
Santa  Barbara. 
Santo  Eduardo. 


Santo  Eduardo  (a)  .  .   .  . 

Uabapoana 

D.  America 

Mimoso 

Muqui 

S.   Felippe 

Itapemirim 

Cachoeira  do  Itapemirim. 

Virginia 

Guiomar 

Engano 

Mathilde 

Arajuaya  .   .   , 

Marechal  Floriano.  .  .  . 

Germânia 

Vianna 

Victoria 


Itapemirim 

Coutinho 

Bananai 

Sabino  Pessoa 

Reere 

Alegre 

Celina .   . 

Veado  .....; 

Divisa . 

\    Espera  Feliz 

Coutinho 

Castello 

Praia  Fonnoza 

Triagem 

Amorim 

Bom  Successo 

(d)    Posição  da  linha  divisaria  dos  Estados  do  Rio  e  Espirito  Santo  :  Kilometro  1,148. 


POSIÇÃO 
KILOMETBICA 

POSITION 
KILOMÈTEI- 


133,600 
146,056 
156,211 
168,432 

0,000 
14,600 
26,100 
37,900 

0,000 

6,000 

20,500 

0,000 
1,590 
11,516 
37,461 
52,601 
73,308 
92,230 

0,000 

34,512 

50,465 

70,056 

79,937 

91,083 

.109,500 

116,676 

13S.143 

158,856 

0,000 
15,608 
25,6S1 
40,349 
48,738 
61,040 
82,400 
98,800 
131,800 
146,200 

0,000 

21,400 

0,000 

5,371 

7,505 
8,773 


ALTITUDE 
METBOS 


ALTITUDE 
MÈTRES 


129,600 

153,900 

186,300 
196, SOO 

129,600 
150,000 
174,000 
177,000 

78,200 
80,000 
84,000 

64,000 
66,600 
67,000 
70,300 
243,500 
88,300 
32,700 

33,700 
544,000 
699,000 
520,000 
515,000 
640,000 
544 ,000 
391,000 

15,000 
2,000 

32,700 
69,000 
81,000 
117,000 
114,000 
241,000 
628,000 
586,000 
773,000 
748,000 

69,000 
107,003 


DATA  DA  INAOGURAÇAO 
DATE   DE   1,'lNAUGHRATION 


17  de  outubse  de  1881. 
28  de  fevereiro  de  1887. 

26  de  junho  de  1887. 
Idem. 

17  de  outubro  de  1881. 

15  do  outubro  de.  1883. 

Idem. 

15  de  junho  de  1886. 

10  de  agosto  de  1878. 

13  de  junho  de  1879. 

Idem. 

2  de  fevereiro  de  1895. 

1  de  abril  de  1895. 

1  de  julho  de  1895. 

1  de  janeiro  de  1902. 

25  de  julho  de  1903. 

Idem. 

/ 

25  de  julho  de  1903. 

27  de  junho  de  IMO. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 

15  de  março  de  1903. 
13  de  maio  de  1900. 

1  de  janeiro  de  1900. 

16  de  julho  de  1395. 
Idem. 

25  de  julho  de  1903. 

28  de  abril  de  1908. 
15  de  julho  de  1914. 

20  de  maio  de  1808. 
28  de  abril  de  190S. 

21  de  julho  de  1912. 

24  de  novembro  de  1913. 
Idem . 

Idem. 

25  de  outubro  de  1911. 

28  de  abril  de  1908. 
Idem. 


23  de  outubro  de  1886. 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


ESTAÇ40 

STATIOM 


POSIÇÃO 

KILOMETRICA 

POSITIOM 
KILOMÊTHI- 

QUE 


ALTTTODB 

METROS ' 


ALTITUDE 

MÈTUBS 


DATA   DA    INAUGURAÇÃO 


DATE   DS   L  INAUGURATIOX 


Norte  (Praia  Formosa  i    Eatroacainsato). 


Madelra-Mamoré. 


Maricá  (Prolongamento). 


Mogyana : 
Linha    principal. 


Ramos 

Olaria  .... 

Penha  

Braz  do  Pinna  . 
Cordovil  .... 
Vigário  Geral  . 

Merity 

Sarapuhy.  .   .   . 

Actura 

Rosário  .... 
Estrella  .... 
Entroncamento. 


Porto  Velho 

Santo  António 

Jacy-Paraná . 

Abana.    ...    

V:Ua  Murtinho 

Guajari-Mirim 

Nilo  Peçanha 

Matto  Grosso 

Bacaxa.  .   

Ponte  dos  Leites 

Araruama 

Iguaba  Grande 

Campinas 

Guanabara 

Anhumas 

Tanquioho 

Desembargador  Furtado.   . 

Carlos  Gomes 

•Jaguary  (inicial   do   ramal 
do  Amparo) 

Guedes 

líesaca 

Conselheiro    Martim  Fran- 
cisco  « 

\Iogy-mirim  (inicial  do  ra- 
mal de  Itapira) 


Mogy-guassú  (inicial  do  ra- 
mal de  Penha) 


Ipê    .   .   .   . 

Estiva  .  .  . 
Oeissaoga  . 
Matt>  Secco 


Cascavel   (iDicial  do  ramal 
de  Caldas) 

Engenheiro  Mendes   .... 

Orindiuva 


10,311 

- 



11,267 

- 



12,865 

- 



14,645 

- 



15,477 

- 



17,879 

- 

23  de  outubro  de  1836. 

20,103 

- 

Idem. 

84,178 

- 

Novembro  de  1387. 

30,412 

- 

1  de  março  de  1913 

34,999 

- 

Abril  de  1888. 

40,254 

- 

Idem. 

46,133 

- 

Idem. 

0,000 

93,000 

31  de  maio  de  1910. 

7,600 

101,100 

Idem. 

89,970 

111,500 

Idem. 

219,600 

138,100 

Idem. 

312,900 

146,500 

1  de  agosio  de  1912. 

333,400 

159,900 

Idem 

0,000 

10,600 



16.927 

15,000 

1  de  maio  de  1913. 

31,468 

17,000 

4  de  agosto  de  1913. 

46,023 

25,000 

Idem. 

50,421 

19,000 

12  de  dezembro  de  1913 

65,108 

10,500 

7  de  fevereiro  de  1914. 

0,000 

693 ,000 

3  de  maio  de  1375. 

4,000 

683,040 



10,000 

612,910 

3  de  maio  de    1875. 

20,000 

606,850 

Idem. 

25,000 

585,890 

1901. 

2á,000 

610,600 

3  de  maio  de  1875. 

35,000 

565,490 

Idem. 

43,000 

563,735 

Idem. 

54,000 

602,S05 

27  de  agosto  de  1875. 

64,000 

538,420 

Idem. 

76,000 

611,180 

Idem. 

S4,000 

588,460 

11  de  janeiro  de  1873. 

91,000 

620,995 

Idem. 

97,000 

593,530 

Idem. 

108,000 

686,085 

25  de  dezembro  de  1901 

116,000 

735,700 

14  de  janeiro  de  1873. 

128,000 

653,380 

Idem. 

133,000 

625,800 

Idem. 

143,000 

627,785 

15  de  julho  de  1908. 
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Mogyana : 
Linha  principal   . 
(Continuação) 


STAÇAO 
STATION 


POSIÇÃO 

kilombtmca 

position 

kilomítri- 

QUE 


Lagoa  (inicial  do  ramal  de 
Vargem  Grande) 

Cocaes 

Casa  Branca  (inicial  do  ra- 
mal de  Mococa) 

Coronel  Corrêa 

Lage 

Coronel  José  Egydio  .... 

Tambahú    ...       

Faveiro 

Córrego  Fundn 

Santos   Dumont  (inicial  do 
ramal  Santo?  Dumont)  .  . 

Cerrado  

S.   Simão  (inicial  do  ramal 
de  Jatahy) 

Bento  Quirino 

Chanaan 

Tibiriçá 

Cravinhos  (inicinl  do  ramal 
de  Cravinhos) 

Buenopolis 

VillaBomfim 

Santa  Thereza 

Ribeirão  Preto . 

Barracão  (inicial  do  ramal 
de  Sertãosinho) 

Alto 

Entroncamento    (inicial    do 
ramal  de  Santa  Rita  .  . 

Sarando  

Vise  nde  de  Parnahyba  .   . 

Engenheiro   Brodowski.   .   . 

Batataes 

Macahubas    ........ 

Bôa   Sorte 

Mandihu 

Restinga 

Franca 

Crystaes 

Indaiá.   .    . 

Pedregulho 

Chapadão  

Igaçaba  

Rifama   .   .       , 

Jaguára . 

Sacramento 

Conquista 

Guaxima 

Engenheiro  Lisboa     .   .   .   . 


154,000 
161,000 

172,000 
188,000 
193,000 
203,000 
210,000 
219,000 
227,000 

236,000 
242,000 


ALTITUDE 

METROS 


ALTITUDE 
METE  ES 


703,695 
696,700 

716,890 
653,615 
706,745 
819,190 
697,770 
824,325 
733,970 

755,805 
742,085 


DATA  DA  INAUGMBAÇAO 
DATE    DE   L'lNAUGOBATION 


259,000 

632,065 

263,000 

590,650 

271,000 

613,140 

283,000 

688,730 

291,000 

782,100 

295,000 

723,770 

305,000 

564,700 

311,000 

542,440 

317,000 

517,580 

31S.033 

517,130 

324,746 

532,700 

331,056 

505,240 

333.S94 

578,760 

339,993 

711,875 

349,338 

84S,490 

364,456 

880,290 

330,386 

761,295 

393,709 

669,815 

399,991 

665,690 

409,139 

8S7,775 

421,049 

994,635 

436,505 

982,755 

450,991 

1.046,835 

460,2S0 

1.031,900 

466,430 

1.004,450 

4S2.475 

711,500 

434,979 

535,860 

507,717 

519,070 

518,849 

512,155 

533, 5S8 

658,450 

545,871 

796,000 

550,356 

704,360 

6145 


15  de  janeira  de  1902. 
14  de  janeira  do  1878. 

16  de  agosto  de  1832. 

Setembro  da  1887. 

25  de  dezembro  de  1901. 

16  de  agosto  de  1882. 


16  de  agosto  de  1882. 
21  de  outubro  de   1902. 


23  de  maio  de  1383. 


23  de  novembro  de  1883. 

Ide  junho  de  1900. 
14  de  setembro  de  1913. 

1  de  junho  de  1900. 
5  de  setembro  de  1894. 
3  de  outnbro  de  1886. 

5  de  setembro  de  1394. 
3  de  outubro  de  1886. 
1  de  junho  de  1899. 

6  de  fevereiro  de  1883, 
1  de  abril  de  1901. 

24  de  junho  de  1898. 

5  de  abril  de  1887. 

1  de  setembro  de  1900. 

5  de  março  de  1888. 
14  de  agosto  de  1893. 

5  de  março  de  1888. 

1  de  dezembro  de  1399. 

5  de  março  de  1SS8 
Iden?. 

23  de  abril  de  1889. 
Idem. 

13  de  fvereir  de  1916. 
23  de  Abril  de  1839. 

8 
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BSTAÇAO 
STATION 


POSIÇÃO 

KILOMETRICA 

POSITION 

KILOMÈTRIj 

QUE 


ALTITUDE 
METROS 


ALTITUDE 
MÈTRES 


DATA  DA   INAOQUBAÇAO 
DATE  DE   L'lNAUSURATION 


Magyana : 
Linha  principal  . 
(Conílnuaiáa) 


Ramal  do  Amparo 


Ramal  de  Soceerro 


Ramal  d*  Serra  Negra 


Ramal  de  Itaplra 


Ramal  do  Pinhal. 


Ramal  de  Caldas 


Paineiras 

Gamma  (P.  teleg.) 

Uberaba 

Mangabeira 

Palestina 

Bnrity 

Irara    

Sucupira 

Uberabinha 

bobradinbo 

Ara^uary 

.Jnguary 

Pedreira 

Coqueiros 

Amparo  (inicial  do  ramal  de 
Serra  Negra) 

Três  Pontes 

Monte    Alegre     (inicial    do 
ramal  de  Soccorro).  .   .  . 

Monte  Alegre 

Dr.  Carlos  Norberto  .... 
Visconde  de  Soutello  .... 

Barão  de  Ibitinga 

Soccorro  

Amparo 

Alfetes  Rodrigues 

Pantaleão 

Brumado 

Santo  Aleixo 

Serra  Negra  

Mog} -mirim 

Itapira 

Barão  Ataliba  Nogueira  .  . 

Eleuteiio 

Sapucahy    

Mogy-guassú 

Conselheiro  Laurindo.  .  .  . 

Nova  Louzã 

Motta  Paes 

Espirito  Santo  do  Pinhal  .  . 

Cascavel 

Gerivá 

S.  João  da  Boa  Vista.  .  .  . 
Bairro  Alegre . 


585,217 
594,622 
609,363 
630,649 
652,252 
676,016 
698,142 
721,200 
743,924 
760,363 
7ãS,821 

0,000 

iO.OOO 
20,000 

30,000 
38,000 

49,000 

0,000 

0,000 

14,000 

22,000 

32,000 

0,000 
íO.000 
17,000 
25,000 
31,000 
41,000 


128,000 
142,755 
157,817 
165,343 


834,325 
761,000 
761,000 
8SÍ.275 
977,360 
925,100 
9Í7.S10 
879,900 
854,340 
686,350 
929,150 

565,490 
584,390 
650,390 

657,390 
685,390 

73-4,090 

731,090 
830,790 
833.790 
803,790 
744,790 

t57,390 
813,340 
661,340 

68S,740 


abril  de  1839. 
junho  de  1913. 
abril  de  1889. 
dezembro  de  1895» 


23  de 

10  de  ; 

23  de  l 

21  de 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

15  de  novembro  de  1896. 

Idem. 

3  de  maio  de  1875. 
15  de  novembro  de  1875. 
Idem. 

Idem. 

Março  de  1890. 

Idem. 

1  de  agosto  de  1908. 
Idem. 
21  de  abril  de  1909. 

Idem. 

15  de  novembro  de  1S75. 


0,000 

611,180 

20,000 

626,080 

36,000 

622,930 

47,000 

676,930 

50,000 

663 ,280 

0,000 

58S,460 

9,000 

692,760 

20,000 

693,260 

28,000 

753,360 

37,000 

836,560 

5  de  dezembro  de  1SS9. 
11  de  setembro  de  1890. 
749,840  |  28  de  março  de  1892. 
913,540     Idem. 


27  de  agosto  de  1875. 
30  de  junho  de  18S2. 


653,330 
662,680 
729,680 
755,100 


15  de  outubro  de  1891. 
1  de  agosto  de  1898. 

14  de  janeiro  de  1878. 


1  de  outubro  de  1889. 

14  janeiro  de  1878. 

1  de  outubro  de  1901. 
1  de  outubro  de  1886. 

15  de  novembro  de  1910. 
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. 


amai  <íe  Oaidas  . 

(Continuação) 


Ramal  da  Vargem  Grande  . 


Ramal  de  Mocdca 


Jamalde  Gnaaopé 


%amal  de  Santos  Damont 


tomai  de  Jatahy. 


ESTAÇÃO 
STATION 


Prata.  . 
CaBcata. 
Caldas.  . 


Lagoa.  .   .  .   .   . 

Vargem  Grande. 


lamal  de  Cravinhos 


Casa  Branca 

Itoby 

Engenheiro  Rohe 

Villa  Costina 

S.  José  do  Rio  Pardo.  .  .  . 

Ribeiro  do  Valle  (inicial  do 
ramal  de  Guaxupé).  .  .  . 

Engenheiro  Gomide 

Venerando 

Commendador  Guimarães  . 

Mocôca 

Canoas 


Ribeiro  do  Valle  . 
Dr.  José  Eugénio. 
Itahyquara.  .  .  . 
Moraes  Salles  .  . 
Júlio  Tavares.  .  . 
Guaxupé 


Santos  Damont.  . 
Nhumirim  .  .  .  . 
Santa  Rosa  .  .  . 

Amália. 

Corredeira.  .  .  . 
Sampaio  Moreira. 

Itaoca 

Cajuru.  ...... 


S.  Simão.  .  .  . 
Santa  Elisa.  .  . 

Jatahy 

Gironda  .  .  .  . 

Tatuca 

Capão  da  Cruz  . 
Monteiros  .  .  . 
Mendonças.  .  . 
Ribeirão  Preto. 


Cravinhos  .   .  . 
Bifurcação.   .  . 
Manoel  Amaro 
Alvarenga .  .  . 


POSIÇÃO 
KILOMBTBICA 

PosrnoN 

KILOMÈTRI- 
QUE 


170,587 
185,970 
203,653 

0,000 
20,000 

0,000 
14,400 
19,000 
23,000 
35,000 

42,000 
44,000 
48,000 
57,000 
65,000 
72,000 

0,000 
6,000 
14,000 
25,000 
31,000 
45,000 

0,000 
10,000 
IR, 000 
23,000 
31,000 
45,000 
53,000 
60,000 

0,000 
16,000 
23,000 
31,000 
40,000 
48,000 
61,000 
71,000 
121,000 

0,000 

7,000 

15,000 

31,000 


ALTITUDE 
MBTBOS 


ALTITUDE 
MBTBE3 


DATA   DA   INACQUBAÇÃO 

DATE  DE  L'lNAUOUBATIOH 


818,480 
1.209,180 
1.186.480 

703,695 
691,995 

716,890 
652,840 
708,180 
738,190 
675,540 

688,390 
713,190 
749,790 
772,790 
640,390 
573,590 

68S.390 
730,190 
727,190 
772,390 
787,590 
821,990 

755,805 
778,905 
734,635 
604,905 
598,670 
709,190 
657,120 
766,190 

632,065 
705,405 
638,590 
577,335 
567,380 
641,030 
617,570 
601,626 
517,600 

782.100 
719,996 
553,370 
531,350 


1  de  outubro  de  188S. 
Idem. 
Idem. 


1  de  setembro  de  1909 
14  de  janeiro  de  1878. 

Setembro  de  1887. 
Agosto  de  1889. 


Maree  de  1890. 
Abril  de  18»  1. 

1  de  junho  de  1903. 
Idem. 
Idem. 
15  de  setembro  ás  1943. 

1  de  abril  de  1904. 
13  de  maio  de  1904. 

18  de  julho  de  1910. 
10  de  maio  de  1914. 
Idem. 

1  de  julho  de  1913. 
15  de  setembro  de  1912. 
30  de  outubro  de  1912. 

8  de  dezembro  de  1912. 

15  de  novembro  de  1910. 

Idem. 

13  de  junho  de  1911. 

Idem. 

Idem. 

1  de  junho  de  1913. 

1  de  outubro  de  1913. 
15  de  abril  de  1913. 

1  de  julho  de  1910. 
Idem. 
Idem . 
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ESTAÇÃO 
STATION 


POSIÇÃO 

KILOMETEICA 

POSITION 

KILOHÍTRI- 

QUE 


ALTITODB 

METEU3 


ALTITUDE 
MÈTBHS 


DATA  DA   INAUOUEAÇÃO 


DATE    DE    L  INAUGDRATIOX 


Sub-ramal  de  Jandaia. 


Ramal  de  Sertãosinko 


Ramal  de  Igarapava 


Linha  Igarapava  —  Uberaba. 


Noroeste  do  Brasil: 

Bauru  a  Itapura.  .  .  . 


Bifurcação 

Fagundes  

Arantes 

Barracão 

Iracema 

Júlio  Pontes 

Sertãosinho 

Francisco  Schmidt  .  .  .  . 

Entroncamento 

Jardinopolis 

Cresciuma 

Porangaba 

Guayuvira 

Salles  Oliveira 

Orlandia 

Jussara   

S.  Joaquim 

Bacury 

Guará 

Ituverava 

Canindé 

Aramina 

Igarapava , 

Igarapava  

Delta  (P.  Teleg.).  .  .   . 

Calafate 

Tangará 

Rodolpho  Paixão  (P.  T.) 
Uberaba 

Bauru 

Vai  de  Palmas 

Presidente    Tibiriçá  .   .  , 

Nogueira 

Jacutinga 

Presidente  Alves 

Toledo  Pisa , 

Lanro  Muller 

Presidente  Petina 

Albuquerque  Lins  .   .   .  . 

Hector  Legru 

Miguel  Caliuon 

Pennapoljs 

General  Glycerio 

A  raça  tuba 


0,000 
10,000 
15,664 

0,000 
12,000 
21,000 
24,000 
31,000 

0,000 
9,000 
19,000 
32,000 
40,000 
49,000 
57,000 
68,000 
76,000 
88,000 
98,000 
112,000 
135,000 
148,000 
157,000 

0,000 
8,147 
16,512 
25,263 
43,090 
47,763 

0,000 

9,310 

24,720 

36,000 

47,200 

70,815 

83,080 

91,720 

124,725 

150,905 

177,260 

201,540 

219,160 

839,415 

280,225 


719,998 
723,570 
559,235 

517,120 

609,320 
603,560 
555,480 
514,220 

505,240 
585,910 
529,440 
533,630 
565,540 
715,840 
660,940 
779,240 
614,940 
574,390 
569,210 
631,190 
580,740 
618,910 
663,340 

509,000 
634,000 
672,400 
830,600 
761,980 

491,000 
564,000 
543,600 
515,600 
460,000 
557,200 
549,800 
536,800 
416,000 
396,400 
411,000 
416,400 
390,000 
371,000 
386,200 


1  de  julho  de  1910. 
Idem. 

1  de  junho  de  1900. 
25  de  novembro  de  1908. 
18  de  julho  de  1910. 
29  de  novembro  de  1908. 
Idem. 

1  de  julho  de  1900. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

25  de  dezembro  de  1901. 
Idem. 

15  de  março  de  1902. 
1  de  março  de  1902. 
1  de  agosto  de  1903. 

Idem. 

1  de  novembro  de  1904. 
Idem. 

1  de  macço  de  1905. 

3  de  outubro  de  1915. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
23  de  abril  de  1889. 

27  de  outubro  de  1906. 
1  de  outubro  de  1909. 
27  de  outubro  de  1906. 
13  de  outubro  de  1916. 
27  de  outubro  de  1906. 
Idem. 

1  de  junho  de  1909. 
27  de  outubro  de  1906. 

16  de  fevereiro  de  1908. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 

2  de  dezembro  de  1908. 

1  de  outubro  de  1908. 

2  de  dezembro  de  1908. 
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Noroeste  do  Brazil  : 
aurú  a  Itapura.   .  .  . 
(Continuação) 


Oeste  de  Binas  : 
Sitio  a  Paraopeba,  . 


ESTAÇÃO 

STATION 


POSIÇÃO 

KILOMETRICA 

POSITION 

K.IL0MÈTBI- 

QUE 


Córrego  Azul 

Aracanguâ 

Anhangaby   

Manso  do  Bacury 

Lussanvira 

Ilha  S'soca 

Itapura   

Sitio  (a)  .    .   

Ilhéos 

Barroso 

Prados 

Tiradentes  

i 
Chagas  Dória 

S.   João  

Santa    Rita 

Parada  do  Collegio  S.  Luiz 

João  Pinheiro 

Parada  da  Barra 

Parada  da  Ilha 

Nazareth 

Parada  dos  Coqueiros  .   .   . 

lbituruna 

A.  Mourão 

B.  Successo  

Tartaria 

A.  Justiniano , 

Oliveira 

Froram 

C.  da  Motta 

G.  Ferreira 

Desterro .  .  . 

Campo  Alegre 

Divinopolis 

Usina  Cachoeira 

A.  Isacson 

Cercado  

Cardosos 

Martinho  de  Campos  .   .   . 

B.  Despacho 

Abbadia 

S.  Francisco 

Pompeu 

Parada  do  Clarindo  .   .   .  . 

Brazióla 

Paraopeba 


300,490 
321,255 
339,815 
356 ,185 
386,325 
403, 4S0 
436,480 

0,000 
23,400 
43,850 
67,800 
85,600 
93,432 
9S,430 
116,667 
138,600 
147,270 
151,888 
155,810 
163,577 
172,460 
193,086 
202,109 
215,390 
242,350 
254,734 
270,925 
273,754 
296,500 
311,900 
322,777 
335,500 
355,170 
377,470 
382,370 
408,780 
427,092 
436,872 
471,537 
508,800 
523,133 
544,753 
574,150 
594,600 
601  800 


ALTITUDE 
METKUS 


ALTITUDE 
MÊTEES 


DATA   DA  INAUGOBAÇAO 
DATE  DE  L'lNAUGURATION 


311,60» 

294,660 
290,000 
288,000 
289,100 
2S6.940 
277,940 

1.039,000 
985,000 
900,000 
889,000 
837,000 
856,000 
860,000 
842,000 
830,600 
828,000 
826,000 
824,000 
821,000 
820,000 
S09.000 
785,500 
824 ,000 
911,000 
874,400 
932,000 
923,000 
749,400 
714,000 
69S,OO0 
633,000 
672,270 

629,000 
616,000 
604,000 
585,000 
618,000 
638,000 
565,000 
517,000 
524,000 
505,000 
505,000 


31  do  dezembro  de  1903. 

1  de  maio  de  1909. 
Idem. 

13  de  maio  de  1910. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

30  de  setembro  de  1880. 

Idem. 

Idem. 

28  de  agosto  de  1881. 

Idem . 

15  de  abril  de  1911. 

28  de  agosto  de  1881. 

20  de  janeiro  de  1887. 

1  de  maio  de  1887. 


1  de  maio  de  1887. 

31  de  outubro  de  1SS7. 

Idem. 

Idem. 

1  de  fevereiro  de  1888. 
28  de  setembro  de  1906 . 

1  de  julho  de  1888. 
10  de  fevereiro  de  1894. 

1  de  maio  de  1890. 

1  de  julho  de  1890. 
18  de  setembro  de  1890. 
13  de  outubro  de  1913. 
30  de  dezembro  de  1890. 

30  de  dezembro  de  1890 

1  de  julho    de  1891. 
Idem. 
Idem. 
1  de  janeiro  de  1892. 

1  de  maio  de  1892. 

1  de  janeiro  de  1893. 

1  de  agosto  de  1893. 

7  de  dezembro  de  1905. 
10  de  fevereiro  de  1894. 


o)  Entroncamento  na  E.  F.  Central  do  Brazil. 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


ESTAÇÃO 
ST  \TION 


POSIÇÃO 
KILOMETBICA 

POSITION 

KILOMÈTEI- 

QUE 


ALTITUDE 
.   METBOS    É 


ALTITUDE 
MÈTRES 


DITA    DA   INAUGURAÇÃO 
DATE   DE   L'lKAUOUEATIOX 


Ramal  da  Ribeirão  Vermelho 


Ramal  de  Itapeeerica 


Ramal  de  Pitanguy  , 


Ribeirão  Vermelho  a  Capivary  . 


Ramal  da  Bom  Jardim. 


Ribeirão  Yemalho  ã  Formiga. 


A.  Mourão. 
Macaia.  .  . 
P.  Negra.  . 
Vigilato  .  . 
A.  Botelho. 

G.  Ferreira 
Sucupira.  . 
Lamoanier. 
Itapeeerica 


M.    Campos  .    . 
Pitanguy.  .  .  . 


Ribeirão  Vermelho.  .  . 

Lavras 

F.  Sallos 

P.  Freitas 

Carrancas  

Traitubo  (Parada)  .   .  . 

Paiol 

S.  Vicente  Férrer  .   .   . 

Turvo 

Arantes 

Parada  do  Carvão  .  .   . 

A.  Pestana 

Parada  Euler 

Cedro .   .   .   . 

Falcão 

Afra 

Joaquim  Leite 

Parada  Major  Eugénio. 

Qualis 

Glycerio 

Barra  Mansa 

Ataulpho  de  Paiva.  .  . 

António  Rocha 

Rio  Claro 

Capivary 


Arantes  .   . 
Bom  Jardim 


Ribeirão  Vermelho.   .   . 
Álvaro  Botelho  (P.  T.) . 

Perdões 

C.  Verde 

Toscano  de  Brito  .   .  . 
Candeias 


0,000 
19,115 
25,376 
34,532 
43,500 

0,000 
li ,068 
24,899 

4,558 

0,000 
4,865 

0,000 

9,311 

41,000 

62,020 

79;990 

94,000 

112,684 

133,864 

159,706 

134,908 

203,000 

231,300 

233,600 

242,962 

253 ,647 

260,922 

263,232 

268,502 

270,962 

281,482 

294,562 

306,805 

310,072 

336,962 

336,962 

0,000 
12,456 

0,000 
5,237 
19,969 
38,632 
58,960 
83,900 


785,500 
763,000 
764,000 
750,000 
739,000 

714,800 
733,300 
733,400 
776,200 

585,000 
630,000 

737,000 

800,500 

816,000 

850,000 

903,000 

1.098,600 

915,837 

960,992 

905,000 

939,000 

1.092,600 

1.260,000 

1.020,800 

7i7,000 

574,000 

514,900 

472,000 

397,600 
335,600 
376,600 
435,000 
468,200 
431,000 
554,200 

989,000 
1.070,000 

737,500 
739,000 
767,000 
752,000 
780,000 
934.000 


31  de  outubro  de  1887. 
31  de  dezembro  de  1887. 
16  de  junho  de  1S8S. 
16  de  outubro  de  1888. 

1  de  julho  de  1890. 
18  de  setembro  de  1890. 

1  de  abril  de  1891. 

1  de  julho  de  1891. 
23  de  novembro  de  1907. 

14  de  abril  de  1SSS. 

1  de  abril  de  1895. 
21  de  janeiro  d)  1897. 

6  de  junho  de  189S. 

14  de  dezembro  de  1903. 

15  de  julho  de  1912. 
Idem. 

21  de  julho  de  1912. 

Idem. 

Idem. 

14  de  julho  de  1914. 

31  de  outubro  de  1903. 

15  de  maio  de  1397. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
3  de  novembro  de  1910. 

31  de  julho  de  1914. 
Idem. 

14  de  abril  de  1888. 
Idem. 

23  de  agosto  de    1896. 
5  de  janeiro  de  1897. 
10  de  fevereiro  de  1898. 
Idem. 
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DESIGNAÇÃO    DAS    ESTRADAS    ' 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


ESTAÇÃO 
STATION 


POSIÇÃO 
KILOMBTBIOA 

PUSITION 

KILOMÈTRI- 

QUE 


ALTITUDE 
METK03 


ALTITUDE 
MÈTRE8 


DATA  DA    CAUGOitAÇAO 
DATE  DE   L'IN1UGOBATIO>; 


libeirão  Vermelho  á  Formiça 
{Continuação) 


liTinopolis  a  BeUo  Horizonte 


ivinopolis  á  Estrada  de  Ferro  de  Goyaz. 


;amal  do  Pará 


im  ai  de  Aguas  Santas 


íoial    de  Cláudio 


iraná  —  Paranaguá  á  Curityba 


Bugios 

Timboré 

Formiga 

Divinopolis 

Cajurú 

Parada  das  Amoras  .  . 

Angicos 

S.  Anense 

Itaona 

Soledade 

M.  Leme 

Juatuba  

S.  Quitéria 

C.  Nova 

Contagem 

Prado  (parada) 

Bello  Horizonte 

Divinopolis 

Ermida 

Bessas 

Amadeu  Lacerda.  .   .   . 

Francisco  Biaz 

Santo  António  do  Monte 
Martins  Guimarães.  .  . 
Lagoa  da  Prata  .... 
Carlos  Bernardes  .  .  . 
Garças 

Soledade 

Pará 

Chagas  Dória  ..... 
Aguas  Santas 


Gonçalves  Ferreira. 
Cláudio 


rityba  á  Ponta  Grossa.  (Prolongamento) 


101,950 
121,800 
143,110 

0,000 

18,086 

25,000 

33,348 

51,366 

55,316 

77,466 

83,616 

95,016 

98,221 

117,844 

135,545 

151,677 

155,816 

0,000 

13,756 

23,385 

35,345 

52,498 

69,553 

87,454 

108,940 

123,363 

142,585 

0,000 
27,601 

0,000 
11,800 

0,000 
26,194 

0,000 

2,300 

16,200 

40,900 

50,600 

80,500 

87,350 

102,100 

110,390 

0,000 

8,170 

14,407 


788,000 
738,200 
830,000 

682,000 
745,360 
671,660 
781,760 
822,265 
809,285 
794,000 
769,885 
716,050 
703,060 
803,130 
939,000 
848,871 
836,638 
672,270 
730,900 
747,200 
848,100 
833,630 
949,640 
781,440 
658,110 
636,530 
643.5S0 

794,000 
796,615 

S56.000 
892,000 

714,000 
840,000 

6,440 

5,190 

11,660 

10,650 

233,440 

954,280 

898,070 

836,310 

899,020 

899,020 

935,800 

886,700 


3  de  novembro  de  1908. 
7  de  dezembro  de  1905. 
Idem, 

30  de  dezembro  de  1890. 
1  de  julho  da  1911. 

1  de  julho  da  1911. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

14  de  julho  de  1913. 
1  de  julho  da  1911. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

30  de  dezeinbru  de  1390. 

16  de  julho  de  1915. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem . 

1  de  julho  de  1911. 
23  de  maio  da  1913. 

15  de  abril  da  1911. 
21  de  abril  da  1910. 

1  de  julho  de  1890. 
8  de  abril  de  1913. 

17  de  novembro  de  1883. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

5  de  feverolro  de  1885. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

5  de  fevereiro  de  1885. 
18  de  agosto  da  1893. 
Idem. 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 

KSTAÇÃO 

POSIÇÃO 
KILOMETRICA 

ALTITUDE 

METROS  ■ 

DATA  DA  INAUGURAÇÃO 

DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 

STATION 

POSITION 

KILOMÊTRI- 

QUE 

ALTITUDE 
MÈTRES 

DATE   DE   L'lNAUGURATION 

24,440 

918,000 

18  de  novembro  de  1891. 

/ 

42,200 

865,000 

Idem. 

1 

58,590 

865,200 

Idem. 

\ 

71,330 
98,810 
117,046 

863,460 
950,410 

(Continuação)                                                                                 l 

936,040 

Idem.        ' 

1 

13S.270 
156, iOS 

864 ,000 

13  de  maio  de  1893. 

| 

803,000 

\ 

190,989 

941,000 

12  de  março  de  1894. 

0,000 
30,070 
01,498 

863,460 
906,090 
797,500 

18  de  novembro  de  1891. 

1  de  dezembro  de  1894. 

88,915 

793,000 

20  de  fevereiro  de  1895. 

/ 

0,000 
16,100 

0,848 

10,650 
10,750 

706,100 

17  de  novembro  de  1883. 

18  de  agosto  de  1892. 

1  de  abril  de  1898. 

4,945 
10,460 
15,293 
22,921 
30,736 
37,424 

710,400 
725,200 
665,800 
700,600 
660,300 
690,800 

25  de  julho  de  1904. 

1  de  julho  de  1896. 

31  de  março  de  1872. 

Idem. 

Idem. 

20  de  feveroiro  de  1893. 

44,042 
53,15? 
62,005 
69,615 
75,623 

693,200 
637,800 
559,900 
518,200 
541,000 

11  de  agosto  do  1872. 

27  de  agosto  de  1875. 

23  de  agosto  de  1896. 

27  de  agosto  de  1875. 

1  de  agosto  de  1907. 

81,959 

528,500 

27  de  agosto  de  1875. 

Paulista  : 

87,634 
93,794 
100,281 
105,459 
111,006 
115,965 

501,300 
513,000 
533,000 
543,000 

564,000 
632,000 

22  de  agosto  de  1896. 
30  de  jaDeiro  de  1876. 

Tronco.  Bitola  da  lm,60 ...                              / 

30  de  dezembro  de  1896. 

30  de  junho  de  1876. 

31  de  dezembro  de  1896. 

11  de  agosto  de  1876. 

126,188 
134,515 
138,780 

664,800 
611,000 
595,000 

4  de  novembro  de  1884. 
10  de  abril  de  1877. 
8  de  dezembro  de  1899. 

144,640 
153,091 
161,702 
171,950 

594,000 
635,000 
610,000 
604,700 

30  de  setembro  de  1877. 

Dezembro  de  1S85. 
30  de  setembro  de  1877. 
1  de  outubro  de  1896, 

S.  Bento 

185,009 

634,400 

14  de  outubro  de  1878. 

189,882 

563,300 

6  de  dezembro  de  1886. 

i 

305,394 

549,700 

15  de  janeiro  de  1880. 

223,773 

647,800 

7  de  novembro  de  1SS1. 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


ESTAÇÃO 
STATION 


POSIÇÃO 

IULOMETBICA 

POSITION 

KILOMÈTRI- 

QUE 


ALTITODE 
METROS 


ALTITODE 
MÊTBES 


DATA    DA   INAUGURAÇÃO- 
DATE  DE  L'lNAUGORATTON 


Ramal  de  S.  Carlos  Bitola  de  lm,60 


Ramal.de  Santa  Verediana.  Bitola  de  lm,60. 


Ramal  de  Santa  Rita.  Bitola  de  0m,60. 


Ramal  de  Descalvado.  Bitola  de  0m,60. 


Tronco: 

Bitola  de  lm,00 


Cordeiro .... 
Santa  Gertrudes 
Rio  Claro  .  .  . 

Batory 

Itabé 

Granna 

ubá ....;. 

Ity  rapina.  .  .  . 
Bifurcação  .  .  . 
Conde  do  Pinhal 
Hippodromo.  .  . 
São  Carlos.  .  . 

Laranja  Azeda. 

Emas 

ú 
Santa  Silveria  .... 

Palmeiras 

Santa  Verediana.  .   . 

Porto  Ferreira.  .  .  . 

Tombadouro 

Santa  Rita 

Moema 

Descalvado 

Pântano 

Aurora 

Rio  Claro 

Cachoeirinha 

Morro  Grande  .... 
Ferraz 

Corumbatahy   ..... 

Cuscuzeiro 

Annapolis 

Oliveiras 

Estrella 

Visconde  do  Rio  Claro 
Bifurcação  (P.  Teleg.) 

Tupy 

Conde  do  Pinhal  .     . 
Cayuby.  (P.  Teleg.)  . 

Hippodromo 

S.  Carlos 

Retiro.  (P.  Teleg.)  . 

Ibatá    

Tamoyo.   (P.  Teleg.) 
Fortaleza 


116,965 
125,993 
133,687 
143,135 

156,586 
163,497 
168,530 
174,370 
187,310 
195,335 
204,863 
216,308 

0,000 
5,882 
13,774 
33,865 
32,344 
40,374 

0,000 
17,293 

37,038 
36.56S 

0,000 
10,093 
13,840 

0,000 
7,140 

14,290 
20,SS5 
27,003 
34.S92 
40,613 
43,536 
51,415 
54,663 
55,270 
60,400 
63,289 
68,924 
72,S61 
74,304 
31,793 
91,672 
97,633 
104,692 


632,000 
576,000 
613,500 
545,900 
588,000 
608,400 
685,000 
751,300 
748,000 
741,800 
834,300 
828,700 

563,300 
589,000 
590,000 
699,000 
64-4,400 
674,S00 

549,700 
646,000 
759,400 

647,800 
697,600 
696,800 

612,500 
642,600 
642,600 
56S,000 
575,000 
610.000 
688.000 
6.SS.200 
788,000 
753,000 
748,000 
7 78, OCO 
741,800 
"818,200 
834,300 
828,700 
850,500 
829,000 
734,600 
656,500 


6145 


11  de  agosto  de  1876. 
Dezembro  de  1887. 
11  de  agosto  de  1876. 
1  de  junho  de  19tô. 
Idem. 
Idem. 
Idom . 
Idem. 
Idem. 
Idemv. 
Idem_ 
Idem. 

6  de  dezembro  de  1885. 
Idem. 

26  de  novembro  de  1891.. 
1  de  agosto  de  1892. 
Idem. 

30  de  fevereiro  de  189&. 
15  de  janeiro  de  1880. 

I  de  dezembro  de  1899. 
1890. 

1  de  agosto  de  1913. 

7  de  novembro  de  1881 
1881. 

II  de  agosto  de  1876. 
Idem. 

15  de  outubro  de  1884. 
Idem. 

31  de  outubro  de  1896. 
15  de  outubro  de  18S4. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

1  de  junho  de  1916. 
1  de  setembro  de  1902. 
15  de  outubro  de  1SS4. 
IS  de  setembro  de  191C 
1  de  junho  de  4916. 
15  de  outubro  de  1884. 
15  de  julho  de  1901. 
18  de  janeiro  de  1875. 
IS  de  setembro  de  1J10 . 
18  de  janeico  de  13?5. 
9 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMÍNS  DE  FER 


ESTAÇÃO 
STATION 


POSIÇÃO 
KILOMETBICA 

POSITION 

KILOMÈTRI- 

QDE 


ALTITUDE 
METROS 


ALTITUDE 
MÈTRES 


DATA   DA   INAUQURAÇAO 
DATE  DE   L*INAUGUEATIOS 


Tronco  —  (Bitola  do  l'»,00) 
(Continuação) 


Ramal  da  Jahu 


Ramal  de  Agua  Vermelha. 


Ramal  de  Ribeirão  Benito ) 


Ouro 

Araraquára  

Américo   Braziliense.    . 

Santa  Lúcia 

Tapuya    .   .       

Rincão 

Motuca 

Hammond 

Guariba 

Córrego  Rico    .... 

.)  abo  ti  cabal 

Graminba 

Ibitirama 

Tayuva 

Andes 

Bebedouro 

Mandembo 

Colina 

Palmar 

Barretos 

Visconde  do  Rio  Claro 

Ityrapina 

Campo  Alegre 

Aterrado  (P.  teleg.)     . 

Brotas 

Espraiado  

Canella(P.  telog.).   .  . 

Torrinha 

Taboleiro  (P.  teleg.).  . 

Ventania 

Dois  Córregos 

Mineiros 

Banharão  

Jahú 

S.  Carlos  do  Pinhal  .   . 

Babylonia 

Floresta  

Canchim 

Capão  Preto 

Agua  Vermelha  .... 

Ararahy 

Alíredo  EUis 

Santa  Eudoxia 

S.  Carlos 

Angico 


UÍ.631 
124 ,437 
139,187 
144,738 
151,980 
159,204 
176,139 
193,473 
109,732 
211,259 
223,245 
232,040 
238,090 
252,712 
262,353 
276,488 
291,200 
308,010 
319,415 
331,600 

0,000 
13,458 
29.178 
41,753 
51,053 
61,205 
72,952 
83,804 
91,775 
101,424 
111,424 
120,532 
129,953 
144,324 

0,000 
18,612 
22,201 
25,231 
29,605 
33,984 
50,211 
51,3S4 
62,976 

0,000 
8,136 


715,000 
650,900 
721,200 
702,000 
583, «00 
526,000 
607,600 
592,000 
604,400 
524,000 
577,600 
653,200 
677,000 
623,600 
624,400 
532,800 
5S2,200 
591 ,200 
582,000 
521,200 

753,000 
751 ,200 
643,200 
661,000 
664,700 
636,000 
783,000 
758,000 
821,000 
689,000 
613,000 
648,000 
687,000 
544,000 

328,700 
760,000 
702,400 
694,000 
691,000 
809,000 
690,800 
710,400 
612,600 

828,700 
718,300 


1  de  fevereiro  de  1897. 

18  de  jauaito  de  1885. 
31  de  agosto  de  1891. 
Idem. 

31  de  agosto  de  1891. 

6  de  julho  de  1892. 
Idem. 
Idem. 
10  de  maio  de  1394. 

5  de  maio  de  1893. 

1  de  outubro  de  1903. 
Idem. 

28  de  dezembro  de   1903 
Idem. 
Idem. 

85  de  maio  de  1909. 

25  de  maio  do  1909. 

15  de  outubro  de  1834. 

1  de  julho  de  1385. 
Idem. 

1  de  julho  de  1901. 

1  de  julho  de  13S5. 

1  de  dezembro  de  1896. 

1  ,le  fevereiro  de  1897. 

7  de  setembro  de  1886. 

1  de  julho  de  1901. 

7  de  setembro  de  1886. 
Idem. 

19  de  fevereiro  de  1887. 
Idem. 

Idem. 

15  de  uotubro  de  1331. 

1  de  setembro  de  1891. 
Idem. 

Idem. 

2  de  setembro  de  1392. 
Idem. 

Idem. 

20  de  setembro  de  18S3. 

15  de  outubro  de  1S3Í. 
10  de  maio  de  1394. 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


ESTAÇÃO 
STA.TION 


POSIÇÃO 

KILOMETEICA 

POSITION 
KILOMÈTBI- 


ALTITUDE 
METKOS 


ALTITUDE 
MÈTBES 


DATA  DA    INAUSUEAÇÃO 
DATE  DE  L'lNAUGUBATION 
■ 


Rainal  de  Ribeirão  Bonito 


Ramal  dos  Agudos 


Ramal  de  Bauru . 


Ramal  de  Mogy-Guassú  . 


Porto  Alegra  á  Uruguayana  (linha  tronco).  . 
(Auxiliaire  de  Chemins  de  Fer  au  Brasil) 


Monjolinho   .    .    , 

Jacaré 

Ribeirão  Bonito 


Dois  Córregos  .   .  .  . 
Saldanha  Marinho  .  . 

Campim  Fino 

Falcão  Filho 

Campos  Salles.  .  .   . 

Iguatemy 

Ayrosa   Galvão  .  .   . 

Pederneiras 

Itatinguy 

Piatan 

S.  Paulo  dos  Agudos. 

Taperão 

Itaqná 

Batalha 

Piratininga 

Pederneiras 

Guayanaz   

Bauru   


Rincão 

Guatapará   .   .   . 

Guarany 

Martinho  Prado  , 

Barrinha 

Macuco 

Passagem  .  .  .   . 

Cascalho 

l>ontal 


Porto  Alegre  (a). 
Navegantes  .  .  . 
Gravatahy.  . 

Canoas 

Sapucaia 

S.  Leopoldo  .  .  . 
Neustadt  (*)... 

Portão 

Capella  ,  .   .  .   . 

Parecy 

Montenegro  (c).   . 

Fortaleza 

GU 


13,056 
23,343 
40,115 

0,000 

9,812 

17,242 

26,542 

31,387 

42,025 

52,755 

63,399 

71,180 

-    79,957 

93,551 

98,112, 

106,167 

113,547 

120,552 

0,000 
16,896 
38,178 

0,000 
11,405 

24,052 
39.4S7 
56,471 
67,671 
78,211 
84,851 
92,711 

388,625 
385.309 
383.225 
374,423 
362,487 
355,508 
353, 36S 
340,415 
331,433 
321,652 
312,258 
300,140 
286,312 


664,600 
573,400 
588,000 

648,000 
748,000 
732,000 
713,000 
686,000 
525,000 
452,000 
507,200 
525,600 
584,000 
604,000 
657,600 
507,000 
538,000 
523,000 

507,200 
491,700 
526,300 

526,000 
510,000 
524,400 
502,700 
4S9.000 
503,200 
486,100 
.598,300 
521,700 

5,200 

5,200 

5,360 

20,540 

32,260 

10,420 

9,260 

46,460 

38,410 

39,360 

13,860 

33,660 

41,300 


10  de  maio  da  1894. 

Idem. 

Idem. 

'  7  de  setembro  de  18S6. 

1  de  julho  de  1899. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

25  de  março  de  1903. 
25  de  dezembro  de  1903. 

1  de  outubro  de  1903. 

7  de  dezembro  de  1903. 
Idem. 
Idem. 

7  de  setembro  de  1904. 
25  de  janeiro  de  1905. 
Idem. 

Idem. 

1  de  outubro  de  1903. 

8  de  agosto  de  1910. 

Idem. 

31  de  agosto  de  1891. 
30  de  dezembro  de  1901. 
Idem. 
Idem. 

1  de  fevereiro  de  1903. 
25  de  março  de  1903. 

1  de  fevereiro  de  1903. 
25  de  março  de  1903. 
Idem. 

14  de  abril  de  1874. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

2  de  julho  do  1909. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

10  de  maia  de  1910. 
Idem. 


(o)  O  ramal  de  accesso  á  margem  do  Taquary  tem  a  extensão  de  2.103  metros. 
(t)  Entroncamento  do  ramal  de  Taquara. 
{cj  »  *       »  .     »   Caxias. 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DESIGN ATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


Porto  Alegre  áUrugnayana  (linha  tronco).  .  . 
(Auxiliaire  de  Chémins  de  Fer  au  brasil  i 
(OotUinuafão) 


Ramal  de  Taquár 


ESTAÇÃO 

STATI0N 


POSIÇÃO 

KILOMETEICA 

POSITIOH 

KILOMÊTRI- 

QUE 


(a)  Eotroncamento  do  ramal  de  Santa  Cruz. 

(b)  *  »       »       »  Marcelino  Ramos, 

(c)  *  ♦       »       »  Rio  Grande. 

W  '  »       »       »  SanfAnna  do  Livramento. 


Barreto 

Ligação  

Santo  Amaro  .  .  . 
iMonte  Alegre  .  .  . 
João  Rodrigues  .  . 

Couto  (a) 

Rio  Pardo 

Pederneiras  .  .  .   . 

Bexiga 

Cachoeira 

Ferreira 

Jacuhy.   ...... 

Estiva 

Restinga  Secca  .  , 
Arroio  Uo  Só.  .  .   , 

Colónia , 

Santa  Maria  (b)  . 
Canaborro.   .   .   . 

S.  Pedro 

S.  Lucas    .... 

Umbu 

Cacequy  (c)  .  .  .  . 
Entroncamento  (d) 

Saycan 

Itapevy 

Jacaquá  

Tigre 

Passo  Novo  .  .  . 
Palma.    ..... 

Alegrete 

Capivary.  .... 
Inhanduby  .... 
Guassú-Boi    ... 

Ibirocay 

Touro  Passo.   .  . 

Corumbá 

Pindahy-mirim. .  . 
Uruguayana  .  .  . 

Neustadt 

Novo  «Hamburgo. 
Hamburg-Berg  . 
Campo  Bom  .  ,  . 
Sapyranga  .  . 


ALTITUDE 
METEOS 


ALTITUDE 
MÈTBES 


270,412 

259,816 
242,616 
223,423 
205,822 
184,202 
180.7C9 
161 ,399 
13S,209 
114,566 
100,595 
79,742 
66,053 
50,733 
29,575 
11,842 
0,000 
21,903 
44,153 
67,993 
91,559 
112,892 
123,378 
125,907 
145,152 
165,122 
188,477 
202,147 
216,790 
231,797 
247,738 
259,842 
273,702 
301,442 
311,640 
334,318 
351,037 
373,660 

0,000 

7,466 

10,275 

17,147 

26,785 


DATA  DA   INAUGURAÇÃO 
DAT*  DE  L'lNAUGUBATION 


15,360 

23,900 

13,910 

16,510 

16.410 

29,190 

21 ,690 

22,590 

27,590 

70,480 

32,610 

32,450 

39,650 

44,430 

59,030 

76,780 

113,390 

130,790 

107,390 

95,390 

90,390 

89,090 

86,630 

87,250 

85,000 

80,400 

7S,000 

82,200 

131 ,000 

92,400 

126,000 

94,300 

116,800 

75,400 

121 .600 

115,000 

73,600 

74,400 

9,260 
27,390 
57,850 
23,080 
32,390 


10  de  maio  de  1910. 
28  de  janeiro  de  1911 . 

7  de  marco  de  1883. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

13  de  outubro  de  1885 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 

23  de  dezembro  de  1890. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

15  de  novembro  de  1909. 

22  de  novembro  de  1907. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

24  de  dezembro  de  1907. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 

15  de  agosto  de  1903. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


ESTAÇÃO 

STATION 


POSIÇÃO 

KILOMETEICA 

POSITION 

KILOMÈTRI- 

QOE 


ALTITODE 

METROS 


ALTITUDE 
MÈTRES 


DATA  DA  tNAOGOEAÇAO 
DATE  DE  L'lNAUODBATION 


Ramal  de  Taquara. 
(Continuação) 


Ramal  de  Caxias, 


Ramal  da  SanfAnna  do  Livramento 


Ramal  de  Santa  Cruz 


Ramal  do  Rio  Grande. 


Amaral  Ribeiro  .  . 
Nova  Palmeira.  .  . 
Campo  Vicente,  .  . 

Parabé 

Taquara  ....       . 

Montenegro 

Cafundó 

Victoria 

Marata 

Esperança    .... 
Linha   Bonita  .   .   . 
S.  Salvador  .   .  .  . 

Barão  

Carlos  Barbosa  .  . 
Nova  Sardenha.  .  , 
Nova  Vicenza  .  .   , 

Forqueta 

Caxias 

Entroncamento.  •.  , 
S.  Simão.   .       .   . 

Corte 

Rosário 

Guará 

Santa  Rita.  ... 
Porteirinha.  .   .  . 

Palomas 

Sant'Anna  .... 

Couto 

Santa  Cruz.  .   .   . 

Cacequy 

Azevedo  Sodré.  . 
Bella  Vista  .  .  . 
S.  Gabriel .... 
Vaccacaby.  .  .  . 

Suspiro 

Ibarê 

Três  Estradas.  . 
S.  Sebastião.   .   . 

Bagé 

Rio  Negro.  .  .  . 
Santa  Rosa  .   .   . 

Candiota 

Pedras  Altas.  .    . 

Nascente 

Cerro  Chato.    .   . 


30,602 
34,913 
39,419 
47,419 
53,115 

0,000 
9,968 
16,064 
19,336 
27,339 
38,127 
45,756 
59,070 
71,940 
86,774 
95,666 
102,870 
115,300 

0,000 
10,566 
31,416 
48,372 
70,459 
88,231 
111,620 
135,007 
156,307 

0,000 
31,099 

0,000 
32,748 
65,742 
77,093 
91,260 
113,618 
134,896 
154,291 
169,378 
207,085 
231,308 
246,842 
264,826 
293,432 
307,912 
333,816 


52,080 
41,860 
33.570 

47,250 
28,850 

13,860 
18,000 
27,000 
27,000 
159,000 
371,280 
486,000 
050,000 
679,000 
701,700 
766,040 
768,000 
759,000 

S6,630 
39,080 
94,180 
114,080 
113,280 
167, 4S0 
126,020 
1S5,620 
183,820 

29,190 
47,690 

89,090 
101,430 
149,690 
108,780 
107,380 
160,980 
192,900 
358,470 
381,260 
209,000 
181,330 
191,750 
191,800 
367,820 
188,510 

99,210 


15  de  agosto  de  1903. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

2  de  julho  de   1909. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

1  de  dezembro  de   1909. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

27  dezembro  de  1909. 

13  de  maio  de  1919. 

Idem. 

31  de  maio  de  1910. 

Idem. 

15  de  novembro  de  1909. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

ilO  de  outubro  de  191Q. 
15  de  junho  de  1910. 
;;0  de  agosto  de  1910. 
3  de  outubro  de  1910. 
30  de  outubro  de  1910. 

7  de  março  de  1S83. 
15  de  novembro  de  1905. 

24  de  agosto  de  1896. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

8  de  outubro  de  1900. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
3  de  dezembro  de  1896. 

2  de  dezembro  de  1884. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


ESTAÇÃO 
STATION 


POSIÇÃO 
KILOMETRIOA 

POSITION 

KILOMÈTK1- 

QUE 


ALTTTUDB  . 
METROS 


ALTITUDE 
MBTBES 


DATA  DA   INAUGURAÇÃO 
DATE  DE   l/lHAOGDRATION 


Ramal  do  Rio  Grande 
(Continuação) 


Sub-ramsl  da  Costa  do  Mar. 


Ramal  de  Marcellino  Ramos 


Basílio 

Piratinj 

Cerrito 

Passo  das  Pedras  . 
Capão  do   Leão  .  • 

Theodosio 

Pelotas    

Povo  Novo 

Quinta 

Juncção 

Rio  Grande  .  .  .  . 
Marítima 

Jancção  

Vieira . 

Sen andes    

Bolacha 

Villa  Siqueira  .   .  . 

Santa  Maria    .  .   . 

Pinhal 

Philippson 

Vai  de  Serra  .  . 
Taquarembd  .  .  .  . 
Júlio  de  Castilhos  • 
Tupaceretan  .  .  .  . 
Espinilho    .  . 

Crua  Alta 

Lagoão    

PoroDgos   

Santa  Barbara»  .  . 
Pinheiro  Marcado, 

S.  Bento     

Caràzinho 

Pulador 

Passo  Fundo.  .  .   . 

Coxilha 

Sertão 

Erechim , 

Erebango  

Capo-Eré 

Paiol  Grande.  .   .  , 

Baliza 

Barro 

Viaductos 

Cannavial  ...-., 
Marcellino  Ramos  , 


363,216 
335,666 
3S6.96S 
400,290 
420,072 
422,389 
43 í, 329 
454,285 
470,185 
482,632 
4S6.521 
489,377 

0,000 

5,976 

12,276 

14,276 

16,56S 

0,000 
18,400 
25,900 
35,534 
50,828 
72,864 
S8,615 
128,376 
16t ,420 
182,890 
208,488 
226,093 
261,511 
286,000 
300,790 
329,940 
355,435 
8S1,786 
401,992 
411,980 
421,955 
439,402 
461,438 
480.83S 
493,416 
505.28S 
518,766 
534,333 


50,350 

27,040 

25,590 

28,830 

27,110 

17,180 

3,540 

14,900 

6,830 

2,830 

3,030 

2,200 

2,830 
2,590 
2,36o 
2,280 
2,200 

113,390 
462,810 
462,210 
492.810 
501,810 
503,810 
458,440 
420,230 
468,410 
486,610 
501 ,010 
521,010 
544 ,010 
56ó,910 
592,130 
597,050 
670,210 
696,610 
731,510 
759,610 
761,960 
779,020 
786,660 
728,600 
755,750 
587,180 
428,920 
363,620 


2  de  dezembro  de  1884, 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 

Janeiro  de  1899. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

20  de  novembro  de  1894. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

31  de  maio  de  1897. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

15  de  novembro  de  1897. 

Idem. 

31  de  janeiro  de  1398. 

Idem. 

3  de  maio  de  1910. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

30  de  agosto  de  1910. 

Idem. 

Idem. 

25  de  outubro  de  1910. 

Idem. 

Idem. 
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DESIGNAÇÃO    DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


Quarahim  a  ltaquy  e  prolongamento  . 


Bê  de  Snl-Rinelra  (Tronco) 


ESTAÇÃO 
STATION 


Quarahim   (a) 

Quarahim    (b) 

Guterres 

Umbu 

Itapitocaby 

Urufçuayaná 

Ircbahá 

Touro  Passo 

Braz 

Las  Rosas 

Ibicuhy 

Xarqueada 

ltaquy 

Cambão?  (parada) 

Tuparahy 

Sociedade  (parada) 

Jtecreio 

Boróré (parada) 

Parada  do  kUometro  276  .  . 
S.  Borja 

Cruzeiro 

Rufino  de  Almeida 

Perequê  

Turmel 

Passa  Quatro 

Itanbandú 

Bom  Retiro 

Pouso  Alto 

Carmo 

S.  Lourenço  ........ 

Soledade 

Freitas    . 

Contendas  

S.   Thomé 

Cotta 

Três   Corações 

Flora 

Varginha 

Baptista  de  Mello 

Espera ' 

Pontalete 

Josino  de  Brito 

Fama 

Gaspar  Lopes 


POSIÇÃO 
KILOMETEIC* 

POS1TION 

KILOMÈTItl- 

QUB 


0,0011 

1,454 

2-2,374 

40,114 

60.914 

75,264 

91,700 

99,973 

120.114 

132,714 

142,714 

156,780 

175,434 

191,134 

203,634 

217,394 

229,614 

252,774 

276,434 

299,304 

0,000 
6,080 
15,409 
24,920 
34,600 
46,500 
54,100' 
59,920 
73,750 
80,000 
89,394 
106,069 
125,704 
139,310 
156,700 
169, 60S 
184,800 
204,293 
227,003 
241,568 
252,648 
272,122 
277,515 
294,263 


AI.T1TODE 
METROS 


ALTITUDE 
MÈTRES 


70.5SO 

81,460 

118,460 

112,960 

S5.060 

106,060 

113,000 

96,000 

101 ,960 

110,330 

93.680 

98,420 

94.S60 

100,000 

123,000 

110,000 

130,000 

151,000 

128,000 

118,000 

514,012 
553,272 

810,000 
1.062,000 
915,500 
893,000 
SSO.OOO 
S75.500 
870,500 
867,500 
865,500 
865,440 
853,000 
843,000 
842,628 
839,200 
838,700 
894,300 
762,300 
758,000 
755,000 
750,000 
751 ,500 
778,100 


DAT  4     DA     INAOGUBAÇAO 
DATE  DE   L'lNAUGURATION 


20  de  agosto  de    1887. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

22  de  julho  de  18S8. 


2  de  julho  de  1888. 

30  de  dezembro  de  1888. 

10  de  fevereiro  de  1913. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem 

Idem. 

Idem 

14  de  julho  de  1884 

1  de  janeiro  de  1902. 

14  de  julho  de  1884. 

Idem. 

Idem. 

Idem.. 

Idem. 

Idem . 

Idem. 

Idem. 

Idem 

Idem. 

Idem. 

Idera. 

1  de  janeiro  de  1902. 

14  de  julho  de  1884. 
1  de  junho  de  1896. 
2S  de  maio  de  1892. 

15  de  janeiro  de  1393. 
19  de  agosto  de  1395. 
19  de  novembro  de  1895. 
10  de  março  de  1909. 

1  de  maio  de  1896. 
30  de  abril  de  1S97. 


(a)  Cães. 

(b)  Estação. 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


ESTAÇÃO 

STATION 


HOSIÇAO 

KILOMETHICA 

POSITION 
KILOMÈTRI- 

QUE 


ALTITUDE 
METROS 


ALTITUDE 

MÉTRES 


DATA     DA   INAUGDRAÇAO 
DATE   DE   L'jNAUGUBATION 


Rede  Sul  Mineira.  (Tronco) 
(Continuação) 


Sede  Sul  Mineira  (Tronco) 

(Tynty  a  S.  Sebastião  do  Paraíso  (o). 


Ramal  de  Jacuhy 


Ramal  do  Sapucaby. 


Harmonia 

Areado 

Movimento 

Engenheiro  Trompowsky 
Tuyuty 


Montebello . 

Montecbristo  ....... 

Palmeia 

Montalverne 

Muzambinho 

Mogambo 

Santa  Esmeria.  .  .  . 

Coronel  Manoel  Joaquim 

Guaxupé 

Gaaranesia 

Catitó 

Itiguassú 

Monte  Santo 

Vicente  Carvalhaes.  .   .   . 

Posses 

Tapir .   .   . 

Ipomeia 

São  Sebastião  do  Paraíso. 


Guaxupé  .  . 
Japy.  .  .  . 
Jaboty  ,  .  . 
Biguatinga 


Soledade 

Silvestre  Ferraz  . 
Parada  do  Ribeiro 

Christina 

Maria  da  Fé.   .   . 

Pedrão 

Itajubá 

Piranguinho .   .   • 
Olegário  Maciel  • 
Rennó  ...... 

Affonso  Penna.  . 
Porto  Sapucahy.  . 
Pouso  Alegre  .  . 
Boi-ds.  da  Matta  . 
Francisco  Sá.  .  . 
Ouro  Fino  .... 


306,583 
321,898 
331,153 
346,618 
360,435 

366,930 
373,910 
3S3.590 
339,310 
398,790 
412,660 
417,436 
427,985 
434,770 
449,834 
461,223 
468,285 
482,077 
489,847 
503,478 
509.5Í8 
517,648 
532,571 

434.770 
438,150 

447,070 
464,208 

0,000 

15,574 

24,501 

38,636 

57,S38 

67,302 

85,182 

97,262 

115,651 

129.806 

136,366 

147,123 

165,138 

193,870 

209,391 

225,U3 


751 ,000 
759,000 
763,500 
775,800 
793,300 

873,000 
879,000 

1.046,160 
936,000 

1.005,000 
904,000 
950,000 
930,000 
821,990 
769,000 
789,000 
876,000 
891,000 
886,000 
996,000 

1.034,000 

1.061,000 
940,000 

821,990 

834,000 

935,200 

1.044,000 

855,500 
893,300 
953,760 
990,000 
1.258,000 
1.050,000 
83S,700 
S34,700 
822,700 
S 17 .200 
816,700 
S15,100 
813,500 
855,900 
930,558 
862,450 


20  de  julho  de  1897. 
19  de  agosto  de  1897. 
4  de  dezembro  de  190?. 
28  de  agosto  de  1909. 
Idem. 

7  de  setembro  de  1914. 

Idem. 

Idem. 

1  de  maio  de  1916 
6  de  abril  de  1913. 

Idem. 

25  de  dezembro  de  1913. 

6  de  abril  de  1913. 
15  de  maio  de  1904. 
23  de  junho  de  1912. 

1  de  setembro  de  1912. 

1  de  novembro  de  1912. 

9  de  marco  de  1913. 
15  de  agosto  de  1913. 
Idem. 

7  de  setembro  de  1914. 
Idem. 

Idem . 


10  de  fevereiro  de  1016. 
3  de  outubro  de  1915. 
Idem. 

14  de  julho  de  1884. 

15  de  maroo  de  1S91. 
1  de  agosto  de  1891. 

15  de  marco  de  1891. 
27  de  jnnhode  1391. 

1  de  junho  de  1907. 
25  de  setembro  de  1891. 
19  de  abril  de  1892. 
23  de  agosto  de  1894. 

1  de  agosto  de  1900. 
23  de  agosto  de  1894. 

9  de  novembro  de  1910 . 
21  de  marco  de  1S95. 

1  de  agosto  de  1895. 
17  de  dezembro  de  1895. 
12  de  abril  de  1896. 


<a)  Este  trecho  e  o  ramal  de  Jacuhy  estão  a  cargo  da  Companhia  Mogyana,  que  os  construio  e  os  trafega. 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


ESTAÇÃO 

STATION 


POSIÇÃO 
KILOMETRICA 

POSITION 

K.IL0MÈTBI- 

QUE 


ALTITUDE 
METROS 


ALTITUDE 
MÊTRES 


DATA  DA  INAOOURAÇAO 


DATE  DE  L  INAUGURATION 


Ramal  do  Sapucahy 
(Continuação) 


Ramal  da  Barra. 


Ramal  da  Campanha 


Ramal  de  Alfenaa 


Rezende  á  Socaina. 


Parada  das  Canellas  .  . 
Silviano  Brandão  .  .  . 
Sapncahy   

Soledade 

Caxambu 

Baependy 

Fazendinha 

Angaby    

Bueno  Brandão     .... 

Carvalhos  

Livramento 

Meio  do  Mando  (parada) 

Bom  Jardim 

Pacáu 

Residência  (parada)  .  . 

Imbuzeiro 

Santa  Rita 

Joaquim  Mattoso    .  .  . 

José  Leite 

Pedro  Carlos 

Conservatória ...... 

Paulo  de  Almeida  .   .   .   . 

Ipiabas 

Barra 

SanfAnna 

Pirahy 

Passa  Três 

Freitas 

Santa  Catharina 

Bias  Fortes 

Aguas  Virtuosas 

Nova  Baden  

Cambuquira 

Campanha 

Gaspar  Lopes  

Alfenas 

Suruby. 

Plataforma 

Babylonia 

Estalo 

Bambus :   . 

Formoso 

Barreiro 


241,956 
255,660 
269,529 

0,000 
23,163 

30,616 
42,375 
76,575 
91,615 
109,509 
133,257 
139,655 
154,960 
166,345 
176,542 
1S4,536 
196,567 
210,752 
217,420 
231,707 
241,519 
249,424 
260,165 
284,465 
292,255 
309,430 
324,728 

0,000 
23,000 
32,745 
43,(00 
49,000 
69,000 
85,970 

0,000 
7,578 

0,000 
1,540 
13,340 
17,085 
23,560 
28,336 
38,810 


S36,850 
826,600 
676,600 

865,500 

900,000 

905,000 

917,053 

1.153,000 

1.009,200 

1.093,500 

1.193,900 

1.185,700 

1.154,100 

1.271,900 

1.061,000 

850,000 

593,000 

541,600 

562,800 

748,000 

51S,000 

654,200 

685,600 

356,611 

361,800 

370,800 

397,500 

865,440 
840,000 
876,000 
900,800 
819,000 
914,900 
S78,400 

77S,100 
844,900 

397,280 
400,059 
428,031 
450,086 
472,086 
497,086 
507,000 


6115 


15  de  março  de  1897. 

Idem. 

15  de  dezembro,  de  1897 . 

14  de  julho  de  1884. 

15  de  março  de  1391. 

28  de  setembro  de  1895. 

31  de  maio  de  1910. 

12  de  outubro  de  1911. 

Idem. 

12  de  agosto  de  1903. 

12  de  abril  de  1901. 

2  de  janeiro  de  1897. 
30  de  dezembro  de  1895. 

20  de  junho  de  1895. 
Idem. 

20  de  junho  de  1SS3. 
Idem. 


20  de  outubro  de  1SS1. 
Idem. 

12  de  junho  de  1S83. 

8  de  junho  de  1383. 

14  de  julho  de  1884 

13  de  março  de  1908, 

1  de  fevereiro  de  1894. 
24  de  março  de  1894. 

15  de  março  de  1901. 
8  de  outubro  de  1894. 
3  de  março  de  1895. 

30  de  abril  de  1897. 

31  de  maio  de  1910. 

15  de  novembro  de  1377. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

8  de  janeiro  de  1878. 
Idem. 

19  de  fevereiro  de  1892. 
10 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


ESTAÇÃO 
STATION 


POSIÇÃO 

KILOMETRICA 


POSITION 

KILOMÈIBI-        \"™LDE 
METRES 


ALTITUDE 
METROS  ' 


DATA   DA    LNAOGUBAÇÃO 
DATE  DE  L'lNAOGURATI0N 


Ria  da  Ouro. 


Ramal  de  D.  Anna  Nery 


Linha  auxiliar . 


Ramal  do  Engenho  de  Dentro  , 


Ramal  da  Penha. 


Ramal  de  Xerem. 


Caju 

Rua  Baila  (parada) 

Bemfica  

Praia  Pequena  (parada)  .   . 

Venda  Grande  

Liberdade  (a) 

Inhaúma      

Centro  telephonico  (parada) 

Engenho  do  Malto 

Vicente    Carvalho 

Irajá 

Collegio  (parada) 

Areal 

Pavuna 

Coqueiros  (parada) 

Belíord  Roxo 

Heliopolis  (parada) 

Itaipú  (parada) 

Retiro 

Figueira  (parada) 

José  Bulhões 

Cachoeira    (parada)  .... 
Paineiras    (parada)  .... 

Rio  do  Ouro 

Santo  António  (parada)  .   . 

Saudade  (parada) 

S.  Pedro 

Ponta  dos  trilhos  (parada)  . 

Chave  do  ramal 

D.  Anna  Nery  (parada)  .   . 

Liberdade  ...       ..... 

Alfredo  Maia 


Chave  do  ramal 

Engenho  de  Dentro  (parada) 


Chave  do  ramal. 
Fazenda  Grande 


Belfort  Roxo 

Aurora  (parada) 

Bahy  (parada) 

Ponte  de  Iguassú  (parada) . 
Kilometro  43  (parada)  .  .  . 
Kilometro  47  (parada)  .  .  . 


0,000 

8,566 

3,760 

5,765 

7,000 

7,720 

9,360 

10,368 

11,743 

13,515 

14 ,830 

16,107 

17,700 

21,547 

24,050 

27,455 

30,383 

31,960 

34,661 

36,538 

38,254 

43,040 

45,140 

49,530 

52,221 

55,533 

59,976 

61,600 

0,000 
0,862 

0,000 


3,513 

2,041 

2,683 

3,133 

16,120 

14,185 

17,955 

23,403 

30,701 

24,919 

18,871 

12,914 

13,879 

4,566 

17,440 

13,132 

S.516 

10,148 

15,114 

20,046 

18,172 

16,203 

22,901 

41,135 

40,249 

36,504 

59,793 

125,162 

2,080 


14,185 


0,000 

15,160 

2,324 

23,416 

0,000 

34,685 

6,346 

- 

0,000 

13,132 

0,937 

19,485 

6,691 

3,474 

11,237 

3,756 

14,953 

7,187 

19.35Q 

12,137 

15  de  janeira  de  1883. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 


15  de  janeiro  de  18S3» 


15  d9  janeiro  de  1883. 


15  de  janeiro  de  1883. 


(a)  Ligação  com  a  Linha  Auxiliar. 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


ESTAÇÃO 
STATION 


POSIÇÃO 
KILOMBTKICA 

P0SITION 
KILOMÈTRl- 

QUE 


ALTITUDE 
METEOS 


ALTITUDE 
MÈTBES 


DATA   DA    INAUGUBAÇAO 
DATE   DE   L'lNAUQUBATION 


Ramal  do  Xerem  .  .   .  .  . 
{Continuação). 

3ub-ramal  da  Mantiqueira 


Sub-ranial  do  Registro. 


Ramal  de   Tingoá. 


Sub-ramal  da  Bôa  Esperança 


Raaal  da  Repreza 


Santa  Cathartna 


Santos  a  Juadlahv  (linha    dupla). 


de  1901 


(a)  As   datas   de   inauguração 


Parada  de  Joáo  Pinto.  .  . 

Xerem 

Ponta  dos  trilhos  (parada) 

Chave  de  ramal 

Galvão  (parada) 

Chave  de  ramal 

Registro  (parada)   .... 

José  Bulhões 

S.  Bernardino  (parada)  .  . 

Iguassú  (parada) 

Barreira  (parada)  .... 

Tinguá 

Ponta  dos  trilhos 

Tinguá 

Bacumbú  (parada)  .      .  . 

Rio  do  Ouro 

Represa 

Ponta  dos  trilhos 

Blumenau 

Itoupava  Secca 

Salto  "Weissbach 

Passo  Manso 

Encano    

Indayal 

"Warnow 

Diamante 

Ascurra 

Aquidaban 

Morro  Pellado  ....... 

Hansa 

Santos 

Cubatão  

Áreas 

Fiassaguéra  . 

Raiz  da  Serra 

Alto  da  Serra 

Campo  Grande 

Rio  Grande  . 

Ribeirão  Pires 

Pilar.  ..■ 

S.  Bernardo 

S.  Caetano 

Ypiranga 

referem-se   á   linha   primitiva.    A   inauguração   da   nova 


24,944 
27,069 
30,514 

0,000 
10,013 

0,000 
1,184 

0,000 
2,429 
3,652 
8,223 
12,137 
12,314 

0,000 
6,000 

0,000 
2,477 
2,519 

0,000 
2,803 
8,632 

11,521 

16,891 

21,966 

30,685 

38,000 

41,523 

50,094 

61,411 

69,275 

0,000 
12,300 
16,400 
18,900 
22,000 
30,300 
34,880 
41,109 
45,500 
53,109 
60,383 
67,440 
71,625 
linha    teve 


19,1^7 
25,274 
118,633 

18,872 
179,705 

26,260 
50,947 

19,386 
14,000 
8,639 
16,653 
33,734 
35,800 

33,734 

41,512 
118,587 
119  29i 

14,235 
15,73'i 
27,035 
,32,235 

39,S35 
63,785 
73,735 
75,585 
83,635 
86,935 
110,485 
138,565 

2,120 

2,594 

1,670 

5,700 

20,700 

796,600 

757,802 

748,345 

751,846 

763,492 

743,650 

737,280 

728,000 


3  de  maio  de  1909. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

1  de  janeiro  de  1911. 

3  de  julho  de  1909. 
Idem. 

1  de  outubro  de  1909. 
Idem. 

(o)  16  de  fevereiro  de  1867 . 
Idem. 


S  de  setembro  de  1868. 
Idem. 
Idem* 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 


logar   definitivamente   em   fevereiro 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


Santos  a  Juodiahy  (liaba  dupla) 
(Oantinuação) 


Ramal  de  Bragança, 


Sobral 


Sorooabaoa  Ituaaa  : 
Linha  tronco 


estação 

STATION 


Moóca,   . 

Braz 

S  .Paulo.  .  . 
Barra  Funda. 
A.  Branca.  . 
Lapa  .  .  .  . 
Pirituba  .  .  . 
Taipas.  .  . 
Peros  .  .  . 
Cayeiras.  .  . 
Juquery  .  .  . 
Belém  .... 
Campo  Limpo 
Várzea.  .  .  . 
Jundiahy.  .  . 

Campo  Limpo 
Campo  Largo 
Caetetuba  .  . 
Tanque.  .  .  . 
Taboão.  .  .  . 
Bragança  .  . 
Curitybanos. . 
Guaripocaba  . 
Vargem  .  .  . 
Camocim  .  . 
Granja  .  .  . 
Angico.  .  .  . 
Riachão  .  .  . 
Pitombeiras  . 
Massapé  .  . 
Sobral.  .  .  . 
Carirê  .... 
Santa  Cruz.  . 

Ipú 

Ipueiras  .  .  . 
Charito.  .  .  . 
Nova  Russas. 
Pinheiro  .  .  . 
Cratheús.  .  . 

Poty 

S.  Paulo.  .  . 
Barra  Funda. 
Osasco.  .  .  . 
Barnery  .   .  . 

Cotia 

S.   João  .  .  . 


POSIÇÃO 

KILOMETR1CA 

POSITION 

KILOMÈTRI- 
QUF. 


74,687 

76,332 

78,470 

81,510 

84,320 

86,050 

90,320 

93,079 

101,300 

105,000 

111,260 

117,450 

127,970 

133,900 

139,000 

0,000 

16,553 

29,431 

39,585 

51,475 

54,416 

61,220 

68,720 

76,560 

0,000 

24,125 

43,780 

65,620 

79,133 

106,320 

128,920 

161,670 

188,490 

218,457 

243,387 

260,405 

277,154 

305,233 

336,474 

358,676 

0,000 

3,000 

15,900 

27,241 

36,546 

48,144 


ALTITUDE 
METBOS  ' 


ALTITUDE 

MÉTEES 


727,000 
726,842 
737,297 
721,280 
723,063 
725,614 
731,988 
813,672 
737,692 
721,268 
723,002 
771,409 
740,087 
720,558 
707,111 

740,000 

852,900 

744,500 

791,000 

815,300 

804,340 

790,400 

794,400 

810,400 

4,500 

8,910 

73,990 

81,900 

87,210 

76,010 

74 ,610 

157,000 

147,080 

233,980 

238,400 

828,500 

241,800 

323,400 

275,000 

260,400 

736,000 

719,000 

720,000 

718,000 

735,000 

780,000 


DATA  DA  INAUQUBAÇÃO 
DATE  DE   L'lNADQUBATION 


S  de  setembro  de  1868. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

4  de  maio  de  1884. 

Idem. 

Idem. 

15  de  agosto  de  1884. 

Idem. 

Idem. 

1  de  janeiro  de  1913. 
Idem. 

Idem. 

15  de  janeiro  de  1831. 

Idem . 

14  de  março  de  1831  . 

10  de  janeiro  de  1894. 

2  de  julho  de  1881. 

31  de  dezembro  de  1881. 
31  de  dezembro  de  1888. 

1  de  novembro  de  1393. 

1  de  dezembro  de  1S93. 
10  de  outubro  de  1894. 

1  de  maio  de  1910. 

3  de  novemhro  de  1910. 
Idem. 

1  de  janeiro  de  1912. 

5  de  março  de  1914. 
31  de  março  de  1916 
10  de  julho  de  1375. 


10  de  julho  de  1875. 

Idem. 

Idem. 


-  77  — 


DESIGNAÇÃO    DAS    ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


ESTAÇÃO 
STATION 


POSIÇÃO 
KILOMETRICA 

POSITION 

KILOMÈTRI- 

QUE 


ALTITUDE 
METEOS 


ALTITUDE 
MÊTBES 


DATA  DA     INAUGURAÇÃO 
DATE   DE   L'lNADGUBATIOH 


Sorooabana  e  Ituana: 
Linha  tronco 

(Continuação). 


■Prolongamento  para  o  Porto  Tibiriçá 


Pinheirinhos  .  . 
S.  Roque  .  .  . 
Mayrink  .... 
Pantojo  .... 
Rodovalho  ,  .  . 
Piragibú  .... 
Inhaiba  .... 
Passa  Três.  .  .  , 
Sorocaba.  .  .  .  , 
G.Oetterer  .  .  .  , 

Ipanema 

Bacaetava  .  .  .  . 
Santo  António  .  , 
Boituva  .  .  .  .  , 
C.  Paineiras.   .  , 
Cerquilho.  .   .  .  , 
Jurú-Mirim.  .  . 
Laranjal .... 
Kilometro  306  . 
Pereiras  .   .   .   .  , 

Conchas  

Salgado 

Pyramboia .  .  .  , 
Remédios  .  .  .  , 
Alambary  .   .   .   . 

Oity 

Victoria  .   .   .   .   , 

Botucatú 

Capão  Bonito.  .  , 

Toledo 

Egualdade  .  .  .  , 
S.  Manoel  .  ,  , 
Rodrigues  Alves. 

Gramma 

Arêa  Branca  .  .  , 

Lençóes  

B.  Jardim  .   .  .  , 

Agudos 

Conceição  .  .  .  . 
Bauru  

Capão  Bonito.  .  . 
Morrinhos  .  .  .  . 
Itatinga  .  .  .  .  . 
Andrades.  ... 

Avaré 

Barra  Grande  .   , 


56,209 
66,316 
73,253 
77,973 
83,217 
8S.217 
92,495 
98,785 
110,382 
127,314 
131,248 
144,38S 
154,327 
161,390 
169,300 
177,816 
189,835 
199,442 
206,000 
212,656 
221 ,280 
236,037 
247,985 
258,416 
270,673 
280,190 
292,457 
308,910 
316,402 
330,150 
337,035 
343,996 
355,381 
368,143 
374,433 
385,271 
397,746 
411,650 
427,352 
438,439 

0,000 

17,000 
31,000 
48,600 
69,900 
87,700 


898,000 
793,000 
S32.000 
791,000 
779,000 
772,000 
700,000 
602,000 
549,000 
593,000 
563,000 
532,000 
525,000 
638,000 
610,000 
571,000 
551,000 
527,000 
573,000 
490,000 
472,000 
468,000 
472,000 
592,000 
654,000 
571,000 
526,000 
777,000 
876,000 
S22.000 
790,000 
675,000 
59S,000 
565,000 
511,000 
535,000 
595,000 
594,000 
606,000 
499,000 

876,000 
766,000 
761,000 
709,000 
750,000 
762,000 


10  de  julho  de  1875. 
Idem. 


10  de  julho  de  1S75. 

10  de  julho  de  1875. 

31  de  dezembro  de  1876. 

20  de  outubro  de  1877. 
1  de  agosto  de  18S0. 

16  de  junho  de  1882. 

1  de  janeiro  de  1883. 

24  de  junho  de  1886. 

21  de  julho  de  1887. 

1  de  março  de  1888. 

3  de  maio  de  188S. 

20  de  junho  de  1888. 
20  de  abril  de  1889. 
7  de  novembro  de  1895. 

5  de  março  de  1887. 
15  de  julho  de  1888. 


23  de  outubro  de  1S98. 
17  de  janeiro  de  1899. 
20  de  setembro  de  1903. 
1  de  março  de  1905. 
12  de  junho  de  1905. 

7  de  novembro  de  1895. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
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DESIGNAÇÃO    DAS     ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


ESTAÇÃO 
STATION 


POSIÇÃO 
KILOMBTr.ICA 

POSITtON 

KILOMÈTRI- 

QOE 


ALTITUDE 
MSTBOS 


ALTITUDE 
MÈTBES 


DATA   DA  INAUSOBAÇÃO 
DATE  DE   L'lNAUGDBATIOX 


Prolongamento  pira  o  Porto  Tibiriçá 

(Continuarão) 


Linha  de  Itararé 


Secção  IUana 


Oliveira  Coutinho  .   . 
Cerqueira  César.  .   • 
S.  Bartholomeu  .  .    .   , 
Mandury    ....... 

B.  Botelho 

Bernardino   de  Campos 

Luiz  Pinto 

Ilha    Grande 

Chavantas  .  ... 

Ourinhos  .    .   .  .   . 

Salto  Grande 

Pau  d'Alho 

Palmital.  ...... 

Sussuhy 

Jacu 

Assis 

Cerrinho 

Cardoso  de  Almeida  .   . 
Paraguasçú  ...... 

Sapezal 

Quatá 

João  Ramalho 

Rancharia 

Bartyra , 

Tatuhy 

Morro  Alto 

Itapetininga 

Cesário 

Richao 

Angatuba 

Engenheiro  Hermillo.   . 

Aracassn    

Bury 

Rondinha 

Guahyra  

Faxina 

Itanguá 

Engenheiro  Maia.  .  .  . 

Gorila 

Rio    Verde 

Ibity 

Itararé.  . 

Mayrnk 

Moreiras 

D.  Catharina 

Pirapitioguy 


94,287 
104,100 
116,300 
125,000 
136,000 
148.700 
160,458 
168,598 
176,728 
19S,268 
217,600 
234,729 
257,418 
271,418 
234,061 
299,552 
311,550 
326,708 
312,117 
353,793 
372,393 
3S3,2i3 
399,086 
116,211 

0,000 

21,250 

42,924 

59,907 

77,7S0 

S5,500 

93,407 

113.507 

133,107 

146,707 

168,384 

isi,<m 

198,017 
214,974 
229,030 
234,355 
243,990 
250,007 

73,253 

84,561 

96,390 

110,S86 


730,000 
723,000 
707,000 
701,000 
670,000 
671,000 
612,000 
565,000 
541,000 
473,000 
370,000 
464,000 
490,000 
370,400 
464,500 
555,600 
518,600 
443,0j0 
431,000 
528,000 
519,000 
529,000 
503,000 
516,000 

582,080 
659,000 
614,000 
606,000 
590,000 
598,000 
579,000 
603,000 
588,000 
658,000 
608,000 
639,000 
719,000 
660,000 
690,000 
673,000 
782,000 
715,000 

832,000 
836,000 
811,000 
664,000 


1  de  agosto  de  i910. 

7  de  novembro  de  1395. 
20  de  abril  de  1906. 
Idem. 

5  de  abril  de  190). 
Idem. 

1  de  maio  de  1913. 

5  de  abril  da  1908. 
Idem. 

31  de  dezembro  de  1903. 
12  de  outubro  de  1909. 
12  de  fevereiro  de  1914. 
Idem. 
Idem. 

27  de  outubro  de  1914. 
Idem. 

3  de  setembro  de  1915. 
Idem. 

20  de  março  de  1916. 
Idem. 

4  de  junho  de  1916. 
Idem. 

10  de  setembro  dé  1916. 
.3  de  novembro  de  1916. 

11  de  julho  de  1889. 
11  de  maio  de  1395. 
Idem. 

16  de  outubro  de  1907. 
Idem. 

1  de  maio  de  1913. 
Idem. 

lò  de  fevereiro  de  1908. 
4  de  maio    de  1908. 
31  de  dezembro  de  190$. 

1  de  abril  de  1909. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Julho  de  1897. 
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DESIGNAÇÃO  EA.S  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


ESTAÇÃO 
STATION 


POSIÇÃO 
KILOMBTEICA 

POSITION 

KILOldÈTBI- 

QDE 


ALTITUDE 
METBOS 


ALTITUDE 

MÈTRES 


DATA  DA  INAUGURAÇÃO 
DATE  DE  L'lNAUGUBATI»N 


Secção  Itúana.   , 
(Combinação) 


Ytú 

Salto  .  .  .  . 
Pimenta  .  .  . 
Itaicy  .... 
Indaiatuba .  . 
Cardeal  .  .  . 
E.  Fausto  .  . 
Tiburcio  .  .  . 
Capivary.  .  . 
Villa  Raffard. 
Mumbuca  .  . 
Rio  Pedras.  . 
Piracicaba  .  . 
C.  Pinto  .  .  . 
Recreio  .  .  . 
Paraizo  .  .  . 
Xarqueada.  . 
S.  Pedro.   .   . 


Ramal  de  Jundiahy. 


Itaicy  .... 
Quilombo.  .  . 
M.  Serrat  .  . 
Itupeva  .  .  . 
Kilometro  ISO 
Jundiahy.   .   . 


Ramal  de  João  Alfredo. 


Ramal  de  Porto  Martins 


Ramal  de    Piraju. 


Piracicaba 

Chave  

Porto  João  Alfredo. 


Victoria  .  .  .  . 
Treze  de  Maio. 
àraquá  .  .  .  . 
Porto  Martins  . 


Mandury. 
A.  Leonel 
Piraju  .   . 


Ramal  de  Santa  Cruz  do  Rio  Pardo 


Ramal  de  Tinto. 


Ramal  de  Tatahy. 


B.  Campos 

Francisco  Sodré 

Santa  Cruz  do  Rio  Pardo. 


Cerquilho 
Tietê'    .  . 


■( 


EoituTa  .  . 
Americana  . 
Tatuhr.  .  . 


126,202 
133,426 
144.S33 
150,833 
156,307 
168,540 
178,170 
185,170 
195,724 
199,283 
210,6S2 
225,545 
241,785 
255,270 
264,540 
271,104 
279,336 
300,259 

150,833 
160,020 
166,086 
169,929 
180,000 
193,933 

241,785 
249,019 
266,447 

292,457 
307,769 
314,647 
322,539 

441,385 
451,583 
466,765 

464,717 
475,260 
488,607 

177,816 
185,885 

161,390 
183,935 


552,000 
521,000 
546,000 
556,000 
601,000 
631,000 
564,000 
534,000 
513,000 
508,000 
531,000 
613,000 
527,000 
492,000 
509,000 
519,000 
603,000 
5SO,000 

556,000 
59S.000 
642,000 
663,000 
67S,000 
705,000 

537,000 
486,000 
475,000 

526,000 
550,000 
460,000 
433,000 

701,000 
567,000 
591,000 

674,000 
614,000 
469,000 

571,000 
421.000 

638,000 


17  de  abril  de  1873. 
2  de  abril  de  1873. 
14  de  novembro  de  1872. 
11  de  fevereiro  de  1879. 


21  de  outubro  de  1875. 


11  de  outubro  de  1876. 
20  de  fevereiro  de  1877. 


24  de  junho  de  1885. 


11  de  fevereiro  de  1879. 


17  de  abril  de  1873. 

20  de  fevereiro  de  1877. 
3  de  maio  de  1888. 
Idem. 

1  de  junho  de  1893. 
Idem. 


20  de  abril  de  1906. 
1  de  outubro  de  1906. 
Idem. 

5  de  abril  de  1908. 

5  de  agosto  de  1908. 

1  de  janeiro  de  1883. 
Idem. 

16  de  jmaho  de  1883. 
11  de  julke  de  188». 


—  80  — 


DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DEá  CHEMINS  DE  FER 


S.  Paulo-Rlo  Brande  (Linha  de  Itararé   ao  Uruguay). 


S.  Paulo-Rio  Grande  (Linha  de  S.  Francisco) 


ESTAÇÃO 
STATIO.N 


Itararé    

Sengès 

Fábio  Rego  .  .  . 
Jaguariahyva  .  .  . 
Júlio  de  Castilhos  . 
Joaquim  Murtinho  . 

Pirahy 

Caxambu 

Castro 

Tronco 

Carambehy 

Ponta  Grossa  .   .   . 

Officinas 

Jaboticabal 

Entre  Rios 

Vallinbos 

Teixeira  Soares  .  . 
Fernandes  Pinheiro 

Iraty 

António   Reboliças. 

Roxoroiz 

Marechal  Mallet.   . 

Dorizon 

Paulo  de  Frontin  . 
Paula  Freitas  .  .  . 
União  da  Victoiia. 

LegrU  .   

Nova  Gallicia  .   ,  . 

S. João    

Calcion 

Presidente  Penna  . 
Rio  Caçador  .... 
Rio  das  Antas.  .   . 

Perdizes 

Rio  Bonito 

Herval 

Rio  Capinzal.  .  .  . 
Rio  do  Peixe.  .  .  . 
Rio  Uruguay.   .  .   . 

S.  Francisco.    .  .   . 

Paraty .  . 

Joinville 

Bananal 

Jaraguá  

Retorcida 

Hansa  ....... 


POSIÇÃO 
KILONETB1CA 

POSITION 

KILOMÈTBI- 

QUE 


251,901 

228,453 

196,064 

154,030 

128,902 

118,852 

95,823 

72,646 

56,960 

45,022 

33,289 

0,000 

3,516 

22,577 

34,006 

52,362 

73.52S 

89,80i 

106,932 

133,282 

155,106 

181,921 

193,474 

211,216 

215,493 

263, S65 

274,876 

292,160 

315,728 

342,206 

367,374 

392,024 

426,809 

457,636 

490,903 

531,385 

576,137 

606,334 

626,179 

0,000 
23,064 
40,358 
66,817 
77,139 
86,800 
95,696 


ALTITUDE 
METBOS 


ALTITUDE 
MÊTEES 


723,000 

585,000 

866,040 

S38,800 

1.119,200 

1  083,900 

1.008,900 

988,000 

984,300 

1.079,000 

1.115,300 

941,000 

S95,400 

890,000 

875,400 

904,000 

914,600 

824,000 

SU.600 

781,000 

853,800 

839,200 

801,000 

781 .800 

759,000 

757, COO 

890,200 

1.083,200 

1.206,000 

1.11-6,060 

1.015,000 

893,926 

S15,250 

730,500 

665,383 

547,000 

483,320 

433,400 

403,310 

2,000 

8,000 

6,500 

19,000 

28,000 

42,800 

61,600 


DATA  DA  INAUGURAÇÃO 


DATE  DB  L  INAUGURATION 


15  de  setembro    de  1908. 

Idem. 

30  de  abril  de  1908. 

19  de  outubro  de  1905. 
Idem. 

Idem. 

1  de  janeiro  de  1900. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
ídera. 
Idem. 
11  de  maio  de  1900. 

1  de  maio  de  1900. 
Idem. 
Idem 

28  de  dezembro  de  1902 
1  de  dezembro  de  1903 

Idem . 

20  de  abril  de  1904. 

8  de  outubro  de  1904 • 
Idem. 
30  de  abril  de  1903. 

30  de  abril  de  1908. 

5  de  abri)  de  1909. 
Idem. 

1  de  maio  de  1910. 
Idem. 
Idem. 

1  de  setembro  de  1910. 
Idem. 

29  de  outubro  de  1910. 
Idem. 

Idem. 

1  de  junho  de  1910. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

1  de  junho  de  1910. 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


ESTAÇÃO 
STATION 


POSIÇÃO 
KILOMETRICA 

ALTITUDE 
METROS 

DATA  DA  INAUGURAÇÃO 

POSITION 

KILOMÈTRI- 

QUE 

ALTITUDE 
MÈTEES 

DATE   DE   L'lNAUGURATION 

112,702 

354,600 

1  de  abril  de  1913. 

132,212 

820,000 

Idem. 

138,530 

807,200 

Idem. 

154,814 

791,550 

Idem. 

172,697 

787,600 

Idom. 

184,742 

782,000 

Idem. 

212,497 

780,000 

Idem. 

235,257 

774,000 

Idem. 

254 ,722 

773,000 

Idem. 

277,369 

771,000 

Idem. 

295,519 

767,000 

Idem. 

314,642 

765,000 

Idem. 

326,288 

764,000 

1  de  outubro  de  1913. 

0,000 

838,800 

19  de  outubro  de  1905. 

23,490 

872,300 

18  de  julho  de  1915. 

52,960 

841,800 

Idem. 

0,000 

863,460 

1  de  novembro  de  1892. 

4,354 

864,270 

1  de  março  de  1914. 

21,484 

839,210 

Idem. 

30,890 

794,060 

Idem. 

44,636 

945,860 

Idem. 

0,000 

5,910 

1  de  setembro  de  1884. 

26,700 

8.820 

Idem. 

53.450 

7.300 

Idem. 

78,470 

39,700 

Idem. 

84,370 

59,200 

Idem 

96,260 

99,320 

Idem. 

111,000 

197,820 

Idem. 

0,000 

8,820 

1  de  setembro  de  1884. 

5,310 

3,820 

Idem. 

0,000 

2,000 

13  de  maio  de  1904. 

17,260 

34,600 

Idem. 

28,873 

4,666 

Idem. 

54,718 

54,000 

29  de  dezembro  de  1904 . 

63,400 

38,695 

15  de  maio  de  1905. 

71,380 

51,000 

Ideia. 

S0,400 

27,000 

Idem. 

91,230 

59,500 

20  de  dezembro  de  1905. 

116,340 

58,600 

27  de  julho  de  1906. 

131,780 

50,600 

30  de  agosto  de  1906. 

153,350 

39,500 

23  de  dezembro   de  1905. 

174,560 

49,000 

8  de  agosto  de  1907. 

190,700 

58,100 

Idem. 

202,417 

71,100 

Idem. 

S.  Pauio-Rio  Grande  (Linha  de  S.  Francisco). 
[Continuação). 


S.  Paulo-Rio  Grande  (Linha  de  Paranapanema). 


iS.  Paulo-Rio  Grande  (Linha  de  Serrinha  a  Nova  Restinga) 


Thereza  Christina 


Ramal  da  Laguna 


Victoria  a  Mfnas 
,inha  tronco  .    .    .    . 


Rio  Natal  .  ,,.  . 
Rio  Vermelho  . 
S.  Bento.  .  .  . 
Rio  Negrinho.  . 
Rio  Preto  .  .  . 
Avençai  .... 
Rio  Negro  .  .  . 
Barracas.  .  .  . 

Turvo 

Cauivete  .... 
Bugre  .   . 
Três  Barras  .   . 
Canoinhas  .  .  . 

Jaguariahyva.  . 
Cachoeirinha.  . 
S.  José 

Serrinha  .... 
Capivary.   .   .   , 
Caiacanga  .   .  . 
Porto  Amazonas 
Nova  Restinga. 

Imbituba.  .  .  . 
Bifurcação.  •  . 
Tubarão  .... 
Pedras  Grandes 
Palmeiras.  .  . 
Orléans  .... 
Lauro  Muller.   . 

Bifurcação.  .  . 
Laguna    .... 

S.  Carlos  .  .  . 
Cariacica  .  .  . 
A.  Maia  .... 
Timbuhy.  .  .  . 
Fundão  .... 
Pendanga  . 

Lauro  Muller  . 
João  Neiva.   .   .  , 
Accioly    .... 

Baunilha 

Collatina.  .  .  . 
Porto  Bello  .  . 
MaylasUy.  .  .  . 
Baixo  Guandu  . 


6145 


11 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


ESTAÇÃO 
STATION 


pos:çao 
kilometrica 

position 
kilomètei- 

QUE 


ALTITUDE 
METEOS 


ALTITUDE 
MÈTBES 


DATA  DA  INAnQDBAÇAO 
DATE  DE  L'lNADGOBATION 


Viotoria  a  Mines  : 

Linha  tronca 

[Continuação) 


Carralinbo  ;i  Diamantina 


Natividade  (o)  .  . 
Resplendor*  .  .  . 

Lajão 

Cachoeirinha.  .  . 
Derribadinha.  .  . 

Figueira 

Baguary  .   .   .  .  . 

Pedra  Corrida  .  . 
Nack.      .   .  .    .  . 

Cachoeira  Escnra. 

Curralinho .  .  .  . 
Roça  do  Brejo  .  . 
Santo  Hyppolito  . 
Rodeador  .  .  .  . 
Riacho  das  Varas 
Baraúna  ..... 

Guinda 

Diamantina 


207,645 
244,740 
276,804 
312,940 
344,430 
358,152 
377,637 
398,850 
423,162 
443,163 

0,000 

22,490 

39,000 

68,100 

84,596 

120,000 

136,116 

147,516 


76,700 
92,000 
125,000 
135,050 
145,244 
165,500 
174,500 
194,000 
208,400 
210,400 

607,200 

548,000 

509,800 

669,400 

965,615 

1.187,115 

1.377,915 

i  260,0'JO 


S  de  agosto  de  1937. 

4  de  dezembro  de  190S. 
Idem. 

IS  de  outubro  de  1909. 
31  de  dezembro  de  1909. 
15  da  agosto  de  1910. 
15  de  dezembro  da  1910. 

1  de  julho  da  1911. 
28  de  dezembro  da  1911. 
30  de  dezembro  de  1912. 

28  de  maio  de  1910. 

Idem. 

21  de  dezembro  de  1910. 

12  de  outubro  de  1911. 

12  de  outubro  da  1912. 

3  de  agosto  de  1913. 
15  de  dezembro  de  1913. 

3  de  maio  da  1914. 


(a)  Posição  da  linha  divisória  dos  Estados  de  Espirito  Santo  e  Minas  :  kilometro  203,400. 


QUADRO  N.  8 
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MATERIAL  RODANTE  EFFECTIVO, 
EFFECTIF  DU  MATÉRIEL  ROULANT 


s 

ta    h 

C      tí 

DESIGNAÇÃO    DAS   ESTEADAS 
DÉSIGNATION   nES   CHEMINS    DE    FER 

LOCOMOTIVAS 

LOCOMOTIVES 

CARROS    DE    PASSAGEIROS 
ESPECIAE3 

VOITURES   DE   LUXE 

os      P 

e    tf 
o 

§  g 

■   s 
S    a 
a    z 
K 

75     "5 

-•     ~ 
o      o 

O          <D 

®         -O 

a    e 

3       o 

Z     Z 

Peso  total  —  máximo 

Poids  total  maximum 
en  service 

Peso  total  —  minimo 

Poids  total   minimum 
en  service 

Numero  de  rodas  mo- 
trizes —  máximo 

Nombre  de  roues  accou- 
plées  —  maximum 

Numero  do  rodas  mo- 
trizes —  minimo 

Nombre  de  roues  accou- 
plées  —  minlmum 

Peso  adherante 
máximo 

Poids  adhérent 
maximum 

Peso  aUherente 
minimo 

Poids  adhérent 
minimum 

Numero 
Nombre 

Peso  morto —  médio 
Tare  moyenne 

Numero  médio  de  logares 

Nombre  moyen 
de  places 

Rede     Ceará 
Piauhy. 


^_  (  Sobral   . 
I  Baturité 


Central  do  Bra-I  BitoIa  l>60 
sil-  \        *      1,00 


Rio  do  Ouro 


Oeste    de     Mi-  )  Bitola  °>76 


{Bitola  0,76 
»      1,00 


Itapura  a  Corumbá . 


Madeira-Mamoré  (a) 

Central  do  Rio  Grande  do  Norte. 
Rede  Norte  .   . 


Great  Western 


Rede  Bahiana  . 


»      Central  .... 

»      Sul 

Paulo    Affonso   .    .    . 

S.  Francisco  e  Ramaes 

Central  da  Bahia  e  ra- 
maes ........ 


Bahia  e  Minas  .  .  . 

Prolongamento  da  Maricá 

Therezopolis 

Cruzeiro  a   Tuyuty    e 


Rede    Sul    Mi-' 
neira 


Goyaz 


Tuyuty  a  S.  Sebastião 
[      e  ramal 

{Formiga  a  Catiára  .  . 
Araguary  a  Catalão  . 

Paraná 

Santa  Catharina 

D.  Thereza  Christina 

Viação  Férrea  do  Rio  Grande  do  Sul  .   . 
Itaquy  a  São  Borja 


10 
35 
322 
143 
13 
51 
60 


162 


93 

2t 

13 

4 

8 

74 

10 

13 

11 

40 

3 

7 

208 

3 


Tons. 
37,150 

35,866 

126,800 

73,200 

33,750 

59,950 

li  4. 500 


45,000 
39,500 

76,242 

43,030 
37,00) 

36,360 
62.000 
5S,000 
19,000 

47,200 

45,600 
39,462 
38,493 
73,390 

35,000 
28,000 
71,300 
4S,000 


Tons. 
19,750 

13,000 

36,300 

11,000 

12,000 

29,210 

44,621 


21,600 
12,850 

12,193 

23,000 
20,600 

35,150 

20,000 
58,000 
12,000 

14 ,500 

30,000 
25,401 
2i,062 
26,330 
20,000 
27,000 
10,600 
48,000 


6 
8 

16 

12 
8 


6 
4 
6 

(b)  1 

i 

6 
4 
4 
6 
6 
6 
4 
6 


I  —  ADMINISTRADAS 
I  —  EXPLOITÉS  PAR  LE 


Tons. 
82,500 

34,504 

126,800 

65,000 

32,000 

50,69o 

S5,3C0 


Tons. 

11,79;! 

18,000 
22,700 
11,000 
12,000 
18,070 
28.S60 


2 
78 
16 

1 

16 


Tons. 

9,100 

36 

35,712 

20 

13,625 

12 

9,000 

6 

— 

— 

II  —  ARRENDADAS 
II  —  AFFERMÉS  PAR  LE 


40,950 
35,241 

37,150 

24,0C0 
32,742 

32,742 
33,235 

2S,500 
12,000 

34,500 

38,550 
3í,4:3 
34,504 
62,400 
26,000 
23,000 
62,000 
13,000 


13,950 
11,200 

12,193 

12,000 
13,600 

23,600 

8,410 

23,500 

12,000 

12,000 

23,000 
16,783 
16,798 
22,300 
16,500 
22,000 
9,647 
13 ,000 


21 


16 

1 
1 


(c)10 

i 
1 
5 

2S 


13,181 


13,993 


10,000 

13,610 

10,000 


11,725 

12,400 
10,300 
10,790 

15,736 


14 


10 

20 
10 


IS 


fa^  Do  material  especificado  nos  quadros  8 
ibj  Cremalheira. 

(c)  Exclusive  um  carro  fúnebre  com  6.030 

(d)  Sendo  2  só  para  Correio. 


,  8  Aj  9  e  10  pertencem  á  Companhia  —  3  locomotivas  e  24  carros  fechados, 
kgs.  de  pezo  e  4  logares  (de  2  eixos). 
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Quadro  n,  8 
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PELA  UNIA0 

GOUVERNEMENT  FEDERAL 


8 

Tons. 
8,695 

IS 

9,740 

197 

13,944 

63 

16,000 

5 

9,000 

41 


10,000 


33 

8 

42 

11 

55 

197 

44 

59 

43 

5 

26 

56 

— 

Tons. 


,525 

8,200 

17,944 

16,000 

9,000 

9,500 


53 

— 

Tons. 

— 

16 

52 

5 

49 

4 

10,000 

40 

35 

140 

5 

77 

26 

18,000 

56 

498 

2,058 

62 

50 

22 

12,000 

48 

165 

660 

19 

60 

4 

9,000 

52 

15 

60 

3 

39 

14 

S,500 

25 

127 

508 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

PELA  UNIÃO 
GOUVERNEMENT  FEDERAL 


S7 


15,909 
10,000 

13,113 


- 


104 


2 

6,500 

48 

11,264 

30 

13,610 

1 

7,258 

i 

5,333 

25 

12,500 

i 

16,000 

S 

12.Í0O 

4 

12,400 

10 

8,520 

56 

5 

40 

8 

33 

9i 

40 

6 

39 

78 

40 

37 

23 

1 

14,829 


24 

35 

33 
40 
44 

28 


36 


23 

4 

7 

4 

12 


15.045 
10,000 

12,526 

6,500 
11,024 

13,650 
10,000 
10,118 

11,500 

15,000 

11,100 

12,400 

9,044 

14,000 
11,745 


40 
54 

60 

5S 

48 
32 

50 

56 

60 
43 
44 
50 

35 

49 


2 
2 

14 

3 
1 
S 
3 
4 
25 
2 


11,590 

10,000 

9,328 

7,000 
8,944 

13,650 

11,348 
7,750 

11,500 

12,400 
12,400 
11,287 
13,000 
16,500 
13,912 
9,000  . 


60 
40 

34 

40 

48 

36 

48 

30 
30 

44 
44 
44 
50 
46 
42 
32  I 


10 
IS 

209 

10 
154 

64 
3 
3 
6 

72 


40 
72 

808 

40 
626 

256 
12 
12 

16 

288 


8 

32 

16 

64 

10 

40 

35 

122 

3 

12 

S 

32 

05 

820 

2 

8 

4 

4 

42 

2 
40 

10 
2 

2 

19 

4 
4 

4 
S 
1 


(d)l 


56 
1 


Toneladas 
7,143 

7,570 
15,177 
12,000 

5,200 

8,500 


15,909 
9,000 

11,987 

2,500 
8,550 

12,900 

8,070 

10,482 

3,329 

15,500 
9,722 

10,300 
4,987 
6,500 
3,500 
8,845 
9,000 


Toneladas 
8,776 

5,960 
12,935 

3,000 
10,000 

5,000 


18,181 
5,000 

6,725 

3,000 
7,375 

3,000 
8,000 
5,000 

10,559 

5,000 
8,000 
5,000 
7,250 

10,000 
5,000 

10,589 
6,000 
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DESIGNAÇÃO    DAS   ESTEADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FEB 


LOCOMOTIVAS 

LOOOMOTIVES 
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•°  2 
13  a 


CABKOS   DE    PASSAGEIROS 
BSPBCIAES 


VOITUKES   DE   LUXE 


s 
z    fc 


ca 


o  » 

S  o 


Tocantins— Alcobaça  a  B.  Branco  e  ramal 

Caxias  a  Cajazeiras 

Victoria  a  C .  Escura  .  . 
Curralinho  a  Diamantina 
Central  de  Macahé.   .  . 


Victoria  a  Mi 
nas 


Sor  o  c  ab 
Railway 


anal 
'•        l 


Leo  p  o  I  d  i  n  a    Bia  r  ã  o    de     Araruama 
Railway        ^      (Prolongamento).   .  . 

Santo    Eduardo  ao  Ca- 
choeiro  do  ltapemirim 

Capão  Bonito  a  Bartyra 

Tatuhy  a  Itararé.   .   .   . 

Mogyana  :  Jaguára  a  Araguary  .... 

Noroeste  do  Brasil  —  Bauru  a  Itapura  . 

Itararé  a  Uruguay.  .  . 

S.  Francisco  a  Canoinhas 

Jaguariabyva  a  S.  José. 

Serrinha    á   Nova   Res- 
tinga  


S.  Paulo  -  Rio 
Grande. 


Quarahim  a Itaquy 


Recife  a  Limoeiro  e  Timbauba 


Leopoldina 
Railway. 


Centro  e  ramal  de  Leo- 
poldina  


Sumidouro 

Carangola  e  ramaes.   . 

Victoria    a    E.    Feliz    e 
ramal 


Norte  —  Praia  Formosa 
ao  Entroncamento  .   . 


Corcovado 

Bananal 

Rezende  a  Bocaina 

Santos  a  Jundiahy 

Paulista —  Secção  Rio  Claro. 


Mogyana  .  . 


(a)  Cremalbeira. 
•bj~ 


Ribeirão    Preto    a    Ja- 
guára e  ramal.   .  .   . 

Igarapava  a  Uberaba  . 


b)  Sendo  três  sé  para  Correio. 

c)  Sendo  cinco  sé  para  Correio. 


5 
4 
IS 
4 
3 


137 


5 
20 


11 


10 


16 


3 

2 

3 

113 

83 

11 
3 


Tons. 
44,000 
24,553 
31,440 
38,123 
21,600 

37,000 


Tons. 
6,000 
16,007 
25,424 
16,782 
13,600 

37,000 


Não  tem  material  próprio. 


86,700 


18,500 


Cs  dados  referentes  ás 


32,500 
39,500 
71,300 
87,500 


.ocomotivas  são  para  toda  a  Rede 


24,000 
11,500 
23,000 
13,000 


12 


III 

Tons. 

18,777 
24,833 
21,772 
12,000 

23,000 


73,400 


III  —  CONCEDIDAS  COM 
CONCEDES  PAR  LE  GOU 

Tons. 
11,00) 


Não  tem  material  próprio. 


37,000 


9.00J 


I 


24,800 
34,500 
60,000 
74 ,000 


Tons. 

— 

1 

13,393 

- 

21,792 

3 

16,782 

- 

8,200 

- 

23,000 

- 

13,000 

- 

19,000 

— 

10,700 

14 

21,000 

7 

12,000 

: 

8,000 

- 

10,771 


14,740 
15,142 


IV  —  CONCEDIDAS  SEM 
IV  —  CONCEDES  PAR   LE  GOUVERNEMENT 

Não  tem  material  próprio.  Utilisa-se  do  material  commum  a  Great-Western. 
Não  tem  material  próprio. 


33,000 


33,000 


Não  tem  material  próprio. 


16,500 

18,000 

17,800 

103,633 

104,000 

28,000 
73,600 


16,500 
14,000 
14,500 
28,143 
19,151 

23,000 
72,600 


12 


(a)  4 

4 
4 

4 
4 

4 
13 


28,000 


18,000 
13,000 
70,815 
87,000 

23,500 
49,500 


- 

- 

14,400 

- 

13,800 

- 

13,000 

- 

23,368 

5 

12,700 

16 

17,000 

2 

49,500 

3 

34,236 
14,002 

8,200 

19,200 


34 
li 

3 

12 
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GARANTIA  DE  JUROS 

FEDERAL  AVEC  GARANTIE  DTNTÉRÊTS 


- 


18 
17 


Tons. 

9,000 
12,720 
12,600 


17,996 
17,996 

11,956 
13,633 

17,684 


6,500 


' 

40 

1 

27 

4 

24 

2 

1 

1 

34 

3 

34 

3 

37 

12 

34 

14 

34 

31 

24 

4 

Tons. 

Tons. 

— 

2 

12,000 

32 

3 

12 

1 

6,000 

30 

2 

9,500 

51 

4 

16 

1 

12,500 

50 

10 

12,270 

37 

22 

88 

6 

11,300 

70 

3 

11,854 

40 

7 

28 

3 

11,300 

62 

1 

11,200 

47 

2 

8 

- 

11,300 

62 

- 

- 

- 

1 

4 

- 

9,500 

56 

2 

8,600 

40 

7 

28 

3 

9,500 

56 

— 

— 

— 

6 

24 

2 

12,141 

64 

1 

10,600 

42 

25 

100 

6 

15,442 

53 

2 

10,000 

45 

35 

140 

17 

16,612 

53 

— 

— 

: 

48 

192 

2 

6,000 

48 

3 

6,500 

32 

10 

40 

2 

GARANTIA  DE  JUROS 

FEDERAL  SANS  GARANTIE  D1NTÉRÊTS 


í 

62 
38 

2 
1 


11,030 


4,900 

6,000 
27,081 
19,165 

9,500 
16,000 


37 

3 

66 

- 

1 

40 

— 

44 

79 

29 

28 

32 

2 

33 

1 

10,667 

60 

6 

12,360 

48 

11 

44 

3 

- 

1 

9,700 

45 

3 

2 

6 

8 

2 

- 

2 

6,000 

52 

3 

12 

3 

22.0S4 

67 

S 

26,950 

58 

154 

596 

(b)36 

14,598 

5S 

17 

16,182 

48 

99 

396 

(c)27 

8,400 

56 

4 

9,400 

42 

10 

40 

2 

15,000 

60 

- 

— 

— 

5 

20 

1 

Tons. 
9,000 
6,000 
6,450 
9,000 


10,000 
10,000 

9,733 
14,310 
10,500 


6,500 


11,465 


5,125 
15,522 
11,362 

8,400 
15,500 


Tons. 

3,000 

4,000 

10,000 

10,000 


12,000 
12,000 

8,333 
14,117 
10,000 


5,000 


14,000 


8,000 
9,111 

5,000 
5,000 
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z    z 


t    a 


a  i 
I" 
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V  —  CONCEDIDAS 
V  —  CONCEDES  PAR  LES 


Mossoró  —  Porto  Franco  a  Mossoró  .  .   . 

59  Nazareth  a  Toca  da  Onça  e  carnal  .   .   .   . 

60  Santo  Amaro  e  ramaes 

ôl     Ilhéos  a  Conquista  e  ramaes 

62  Maricá  —  P.  das  NevêS  a  N.  Peçanha.   . 

63  R.  S.  Mineira  —  Piranguinho  a  Paraizo- 
polis 

64  Mogyana  —  Linha  Tronco  o  ramaes  .   .  . 

f  Campo  Limpo  a   Var- 

São  Paulo  J      gem 

Railway  i 

(  Ramal  de  Piracaia  .  . 


Tons. 
29,9 


29,972 

5S.O0O 


33,000 
S2.080 


Tons. 
29,986 


11,700 
58,000 


22,301 
82,080 


Tons. 

Tons. 

Tons. 

25,265 

25,265 







24,638 

8,775 

: 



.  — ■ 

28,500 

28,5  0 

25,000 

18,389 

63,690 

63,690 

— 

— 

— 
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[PELOS  ESTADOS 
!GOUVERNEMENTS  DES  ÉTATS 


Tons. 

Tons. 

Tons. 

Tons. 

Tons. 

1 

11,100 

48 

1 

10,500 

52 

2 

10,700 

52 

4 

16 

2 

9,000 

13,780 

58 
59 

6 

10,655 

43 

3 

9,900 

68 

— 

— 

_, 

9 

30 

4 

7,635 

10,000 

60 
61 

2 

10, 113 

50 

1 

10,348 

50 

3 

12 

62 
63 

i 

17,340 

28 

3 

14,580 

57 

3 

14,600 

39 

7 

23 

3 

12,780 

5,000 

64 
65 

2 

24,340 

38 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2 

8 

— 

— 

~~ 

66 

6145 
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MATERIAL    RODANTE   EFFEOTIVO, 
EFFECTIF  DU  MATÉRIEL  ROULANT 


DESIGNAÇÃO    DAS    ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES   CHEMINS   DE   FER 


VAGÕES   PARA   ANIMAES 
WAGONS  à  BESTIAUX 
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MERCADORIAS 


WAGONS   à   MARCHANDISES 
COUVERTS 


z    z 


o 

d 

a) 

a 

a 

o 

a 

g 

© 

p» 

cu 

5  » 

o  ? 

a?? 
._„ 
13 


VAGÕES    ABERTOS   PARA 
MERCADORIAS 


WAGONS  TOMBEREAUX 


S 
o 

z    z 


.3    5 


VAGÕES  PARA 
INFLAMMAVEIS 


WAGONS   POUR   MATIÈRES 
INFLAMMABLES 


3    S 

c  z 


a.    a, 


s 

S  fl 

"O 

*•! 

aí 

7) 

25 

eS 

s 

O 

►j 

I  —  ADMINISTRADAS 
I  —  EXPLOITÉS  PAR  LE 


Rede     f  Sobral 

C  ea  r  á-< 
Piauhy    [  Baturité 

Central    I  Bito,a  de  i'm8°- 
do  Brasil]  Bitola  de  l,n>00. 

Rio  do  Ouro 

Oeste     |  Bitola  de  0,n.76  . 
de  Minas  |  B;tola  de  lmoo 

Itapura  a  Corumbá.  .  .  .  , 


Tons. 

Tons. 

Tons. 

Tons. 

Tons. 

Tons. 

Tons. 

Tons. 

32 

5,907 

(a)     20 

37 

6,440 

9,770 

16 

6,325 

8,875 

— 

- 

- 

31 

8,000 

(a)     20 

154 

10,000 

12,995 

105 

6,830 

12,860 

- 

- 

- 

590 

13,907 

(a)     16 

2.118 

14,334 

2S.027 

1.912 

14,534 

30,536 

80 

8,125 

11,400 

97 

8,907 

10,907 

590 

10,069 

17,481 

876 

8,701 

19,144 

5 

9,000 

10,000 

2 

5,650 

(a)       8 

27 

8,816 

19,185 

71 

6,585 

16,507 

4 

12,000 

24,000 

H97 

7,000 

(a)     12 

372 

7,652 

12,500 

123 

7,000 

12,000 

25 

8,300 

9,250 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

II  —  ARRENDADAS 
II  —  AFFERMÉS  PAR  LE 


9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
36 
27 
38 


Madeira-Mamoré 

Central  do  Rio  Grande  do  Norte  , 
Rede  Norte  ....... 

»      Central  

»      Sul 

Paulo  Affonso  .        .   .  . 
S.  Francisco  e  ramn.es. 


Great- 
Western 


Rede 
Bahiana  I  Central  da  Bahia  e  ramaes 


Bahia  e  Minas 
Prolongamento  da  Maricá 
Therezopolis 


Goyaz 


•{ 


Rede     I  Cruzeiro  a  Tuyuty  e  ramaes. 
Sul      } 
Mineira  |  Tuyuty  a  S.Sebastião  e  ramal 

Formiga  a  Catiára 

Araguary  a  Catalão 

Paraná  

Santa  Catharina 

D.  Thereza  Christina 

Viação  Férrea  do  Rio  Grande  do  Sul  . 
Itaquy  a  S.  Borja 


(a)  Anjmaea. 

ib)  Incluído  em  correio  e  bagagem. 


V  65 

2 

166 

80 

2 

6 

81 
(b) 
17 
10 

3 

16 

265 

20 


9,363 
5,500 

5,926 

2,500 
8,364 
11,450 
8,700 
9,600 

7,500 

9,176 
9,500 

4,900 

3,500 

10,568 

8,000 


6,000 
12,000 

7,127 


4,800 

22 

8,000 

422 

20,000 

140 

12,000 

36 

(a)  10,0 

30 

- 

6 

12,000 

836 

- 

77 

(a)     18 

50 

20,000 

31 

- 

382 

(a)       8 

6 

(a)       6 

50 

19,490 

1.315 

10,000 

15 

56 
4S 


1.126 


11 ,590 

18,181 

— 

6,750 

12,750 

12 

6,233 

13,862 

585 

2,500 

4,000 

9 

8,470 

17,077 

161 

8,196 

17,126 

85 

9,322 

8,545 

53 

8,620 

15,000 

8 

4,500 

10,000 

- 

8,313 

14,136 

46 

7,900 

18,000 

30 

9,410 

19,280 

- 

9,500 

20,000 

10 

8,973 

18,670 

13 

5,500 

10,000 

14 

3,500 

6,000 

43 

8,42S 

15,868 

95 

8,000 

10,000 

— 

8,000 

3,934 

2,000 
9,201 
9,820 

9,650 
7,887 

8,164 
7,800 

8.050 
3,200 
3,700 
3,000 
4,543 


15,000 
8.902 

3,911 

18,906 
20,000 
20,000 
15,000 

16,435 
1S,000 

20,000 
6,000 

10,000 
5,000 
7.916 


22 


11,590 
10,000 

4,150 


11,721 
11,721 
9,105 
9,300 

8,377 

12,000 
11,500 


3,099 


18,181 
20,000 

6,363 


20,000 
20,000 
14,000 
15,000 

12,500 

20,000 
20,000 


5,000 
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lU  31  DÉCEMBRE  1916 


Quadro  n.  8  A 
Tableau  n.  8  A 


VAGOES-PL  ATAFORMA 
WAGONS-PLATEFORMES 


3 

3 

o 

a  ri 

« 

K 

rt 

1° 

O* 

«1 

O 

J 

VAGÕES    DIVERSOS 
WAGONS    DIVERS 


O  o 

Si* 


ã' 
3 


VAGÕES   DE    LASTRO 
WAGONS  POUR  BALLAST 


a    a 


&>s 

o  ai 

a  ?o 


s 
3 


« 

66 

CQ 

a 

IO 
CD 

> 

z 

O 

«< 

> 

GO 
O 
Q 

CQ 
H 
O 

CO 

H 

O 

B 

0 

M 

►3 

w 

CO 

e-i 

«í 

Ci] 

•a 

o 

O 

o 

H 

< 

j 

Cã 

CQ 

O 

o 

O 

25 

K 

a 

s 

a 

z 

& 

«    2 


§    2 


a  p< 


«      tf 

3   S 


í>EL/?l  UNIÃO 

iOUVERNEMENT  FEDERAL 


Tons. 
6,336 

4,400 

7,000 


'ons. 

13,200 

- 

- 

104 

— 

13 

10,000 

- 

10,000 

19 

— 

— 

Tons. 


7,332 
9,154 


>ELA  UNIÃO 
JOUVERNEMENT  FEDERAL 


7,636 
7,000 

6,886 

5,000 
6,350 
8,730 


3,500 
7,410 

7,600 
8,050 
5,590 
3,500 

8,215 


18,181 

30 

20,000 

9 

17,070 

53 

8,000 

4 

16,620 

114 

20,030 

17 

10,000 

— 

14,241 

16 

20,000 

■s 

20,000 

- 

14,816 

- 

10,000 

1 

— 

1 

19,511 

4 

— 

— 

10,290 
10,000 


3,620 
9,553 


6,861 


8,000 


7,000 

20,000 

1,400 


Tons. 


9,293 

7,769 


173 


— 

40 

20,000 

54 

7,492 

- 

5,580 

— 

15,232 

80 

— 

í 

11,562 

15 

8,000 

27 



104 

10,000 

6 

— 

54 

- 

75 

— 

10 

Tons. 
6,000 


6,000 


10,227 

6,000 


8,518 

6,900 

3,000 

8,100 

2,800 
3,500 
3,000 
4,507 
7,000 


Tons. 
12,000 


12,000 


94 

344 

396 

0,03 

0,04 

0,25 

1,10 

331 

1.324 

1.464 

0,07 

0,07 

0,70 

3,08 

4.866 

17.S74 

19.932 

0,31 

0,48 

4,65 

19,03 

1.600 

6.412 

7.072 

0,13 

0,13 

1,29 

5,72 

117 

464 

524 

0,10 

0,12 

0,92 

4,10 

1.030 

4.120 

4.62S 

0,07 

0,08 

0,66 

2,97 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

18,181 

266 

1.064 

1.104 

0,04 

0,03 

0,73 

3,03 

17,500 

137 

738 

810 

0,15 

0,12 

1,29 

5,61 

- 

2.373 

8.326 

9.134 

0,11 

0,14 

1,53 

6,08 



40 

80 

120 

0,04 

0,09 

0,35 

1,04 

20,000 

1.039 

4.276 

4.902 

0,09 

0,15 

1,07 

4,82 

— ' 

414 

1.656 

1.912 

0,07 

0,21 

1,31 

6,04 

— 

98 

392 

404 

0,03 

0,01 

0,26 

1,07 

15,000 

52 

208 

220 

0,06 

0,05 

0,S0 

3,33 

— 

13 

52 

63 

0,24 

0,18 

0,3? 

2,05 

5,000 

452 

1.766 

2.05S 

0,07 

0,07 

0,43 

1,96 

— 

111 

444 

476 

0,05 

0,04 

0,55 

2,36 

17,777 

138 

552 

616 

0,04 

0,05 

0,47 

2,03 

— 

63 

252 

292, 

0,05 

0,04 

0,27 

1,25 

6,000 

616 

1.890 

2.012 

0,10 

0,09 

1,51 

4,64 

10,000 

41 

82 

94 

0,04 

0,04 

0,59 

1,35 

4,000 

184 

368 

400 

0,06 

0,07 

1,56 

3,39 

7,656 

2.440 

9.138 

9.958 

0,10 

0,09 

1,12 

4,58 

10,000 

46 

184 

192 

0,03 

0,02 

0,37 

1,55 
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U    -a 

a  3 


DESIGNAÇÃO    DAS    ESTRADAS 
DÉSIGNATION   DES   CHEMINS   DE   FER 


VAGÕES   PARA   ANIMAES 
WAGONS   à   BESTIAUX 


z  z 


.3  •§ 

*<D  ©   *3 

8  Si 

1  H 

ffi  -2-?, 

rt  £ 

«  3 


VAGÕES  FECHADOS  PARA 
MERCADORIAS 


WAGONS  à  MARCHANDISES 
COUVERTS 


3      S 

D         O 

z    z 


e     e 


a    cu 


a  3 
Sg1 


vagões  abertos  para 
mercadorias' 


WAGONS  TOMBEREAUX 


o     a 

^3        >■> 


a,    a, 


Si 

5  í 


VAGÕES   PARA 
INFLAMMAVEIS 

WAGONS  POUR   MATIÈRES 
INFLAMMABLES 


*      CU 


g 
3 


Tocantins— Alcobaça  a  B.  Branco  e  ramal 
Caxias  a  Cajazeiras - 


VictoriaaMinas 


f  Victor 
Escv 


ria    a    Cachoeira 
Escara  , 


Curralinho    a  Diaman- 
tina  


Leopoldina 
Railway  , 


Sorocabana. 


Centi-al  de  Macahé  .   . 

Prolongamento  —  Ba- 
rão de  Araruama.  . 

Santo  Eduardo  ao  Ca- 
choeira do  Itapemirim 

[  Capão  Bonito  a  Bartyra 

\  Tatuhy  a  Itararé  . 


Mogyana  —  Jaguára  a  Araguary  .   . 

Noroeste  do  Brasil  —  Bauru  a  Itapura. 

Itararé  a  Uruguay  . 

São    Francisco   a    Ca- 
noinhas 


S.  Paulo  —  Rio 
Grande  .   .  . 


Jaguariahyva  a  S.  José 

Serrinha  a  Nova  Res- 
tinga   


Quarahim  a    Itaquy. 


1 
12 

6 

(b)I 


22 


Recife  a  Limoeiro  e  Timbauba 


Leopoldina 
Railway. 


Centro  e  ramal  de  Leo- 
poldina   


Sumidouro 

Carangola  e  ramaes. 

Victoria    a   E.  Feliz  e 
ramal , 


Norte:   Praia  Formosa 
a  Entroncamento  .  . 


Corcovado  

Bananal 

Rezende  a  Bocaina 

Santos  a  Jundiahy  

Paulista  —  Secção  Rio  Claro 


Mogyana  . 


Ribeirão   Preto   a  Ja- 
guára  e  ramal..  . 


Igarapava  a  Uberaba  . 

(a)  Animaes. 

(b)  Mixto  de  bagagens  e  animaes. 


233 
112 

53 

10 


III  —  CONCEDIDAS  COM 
III  -  CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENT 


Tons. 

Tons. 

9,000 

10,000 

4 

6,000 

ia)  15,0 

9 

6,650 

3,600 

63 

11,880 

16,000 

11 

8,300 

12,000 

16 

- 

- 

10 

Não  tem  material  próprio. 


7,500 

12,000 

33 

7,500 

12,000 

24 

9,700 

12,000 

72 

10,500 

20,500 

146 

12,700 

28,000 

214 

Tons. 
9,000 
6,000 

9,453 

9,182 

S,200 

3,200 


8,155 
8,155 

10,207 
9,768 

12,541 


Tons. 

10,000 

5 

8,000 

14 

17,058 

4 

20,000 

— 

15,700 

13 

15,700 

5 

17,726 

8 

17,726 

5 

16,875 

20 

20, «76 

26 

27,626 

50 

10,000 

10 

Tons. 

Tons. 

8,000 

20,000 

- 

4,000 

S,000 

- 

6,045 

12.000 

- 

8,000 

17,500 

1 

3,000 

17,500 

- 

6,668 

12,000 



6,668 

12,000 

- 

8,731 

12,000 

— 

6,9>6 

11,307 

1 

10,200 

24,000 

— 

3,100 

6,000 

- 

Tons. 


9,482 


3,000 


Tons, 


20,0001 


5,000 


Não  tem  material  próprio. 

7,445  I     10,000  |      55  |       8,175  10,000  10         3,100       6,000 

IV  —  CONCEDIDAS  SEM 
IV  —  CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENT 

Não  tem  material  próprio.  Utilisa-se  do  material  cominam  ás  Redes  da  Great  Western. 
Não  tem  material  próprio. 


7,882        14,796        101 
Não  tem  material  próprio 


7,562 


— 

— 

— 

2,000 

7,000 

4 

6 

1.016 

7,953 

12,609 

8,991 

13,357 

756 

5,100 

7,500 

— 

0,100 

18,000 

— 

1,500 
5,125 

11,092 
8,291 


do  mat 

enal  cc 

14,796 

- 

5,000 

1 

8,000 

- 

18,204 

2.676 

14,939 

457 

' 

10 

1,630 

9,478 
6,631 

7,800 


7,000 

17,709 
15,726 

13 .000 


7,100 


9,000 
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VAGOES-PLATAFORMA 
WAGONS-PLATEFORMES 


ft.      O. 


NU 

l« 

o 

^s 

g  bfl 

et 
dl 

si 

r 

O 

j 

VAGÕES  DIVERSOS 
■WAGONS   DIVEES 


O,     o. 


o   D 

35? 


«3 
o 


VAGÕES   DE   LASTRO 
WAGONS  POUR  BALLAST 


a    s 

3        O 


6«j 
60 


Kg 

5  S 


«   5 


>    * 


g   a 


lARANTIA  DE  JUROS 

1ÉDÉRAL  AVEG  GARANTIE  D'INTÉRÊTS 


13 


95 
25 


150 
243 


Tons. 
4,000 

8,208 
9,000 


7,239 
9,173 


Tons. 

5,000 

— 

20,800 

- 

20,000 

- 

1 

— 

1 

20,343 

— 

27.00S 

— 

i0,000 

G 

Tons. 


6,000 
6,000 


>ns. 

3 

- 

4 

- 

12 

- 

6 

- 

10 

12,000 

9 

12,000 

8 

6,000 

17 

JARANTIA  DE  JUROS 

'"ÉDÉRAL  SANS  GARANTIE  DTNTÉRÊTS 


10 


7,430 


4,000 

6,614 
4,200 


15,000 


8,000 

23,839 
7,500 


77 


7,375 


10,822 


13,500 


19,013 


70 


Tons. 
4,000 
2,000 

5,800 

4,403 

2,500 

2,300 
2,300 


6,000 


7,430 


9,456 


Tons. 
10,000 
4,000 

12,000 

12,000 

6,000 

5,000 
5,000 


10. 000 


15  /.00 


14,857 


31 

124 

29 

108 

192 

763 

52 

19S 

30 

120 

25 

SO 

66 

246 

47 

172 

102 

408 

400 

1.600 

564 

2.256 

- 

182 


123 


3 

S 

13 

4.091 

1.483 


340 


6 
32 

52 
11.921 
5,932 

320 

84 


130 
124 

856 

224 
128 


274 
196 

508 
1.740 

2.443 


3S0 


0,12 

0,07 

0,0') 

0,05 

0,04 

0,05 

0,03 

0,05 

0,07 

0,05 

0,06 

0,02 

0,03 

0/3 

0,05 

0,02 

0,05 

0,06 

0,04 

0,04 

0,03 

0,15 

0,06 

0,06 

0,72 
0,37 

0,43 

0,35 
0,70 

0,49 


0,16 

0,19 

0,36 
0,4S 

1,72 


0,69 


3,16 
1,59 

1,93 

1,52 
2,94 

1,63 


0,66 
0,78 

1,16 
1,97 

7.47 


2,16 


29- 

30 

31 

32 
33 

34 

35 
36 
37 
38 
39 
40 

41 

42 

48 
44 


- 

- 

- 

— 

— 

— 

— 

- 

- 

- 

— 

- 

— 

- 

- 

536 

0.07 

0,05 

0,54 

2,37 

12 

0,73 

0,78 

0,78 

3,12 

40 

0,07 

0,14 

0,28 

1,42 

61 

0,07 

0,07 

0,34 

1,68 

12.517 

0,80 

1,10 

29,33 

39,75 

6.323 

0,10 

0,19 

1,79 

7,64 

360 

0,04 

0,04 

0,30 

1,34 

104 

0,06 

0,10 

0,44 

2,18 

46- 
47 

48 

49 

50 
51 
52 
53 
54 
55 

56 
57 
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s  i 
§  s 


ES   s 
I   S 


DESIGNAÇÃO    DAS    ESTUADAS 
DÉSIGNATION   DES   CHEMINS   DE   FEK 


VAGÕES   PABA   ANIMAES 
WAGONS  à  BESTIAUX 


a  s 

9      O 

z  z 


a    ã 


p.    o, 


ag1 


s 
3 


VAGÕES  FECHADOS  PARA 

MERCADORIAS 


WAGONS  a  MABCHANDISES 
COUVEBTS 


z    z 


a    e 


o.    o, 


o  ? 

s  Ç* 


VAGÕES  ABERTOS  PARA 
MERCADORIAS 


WAGONS   TOMBEREAUX 


8  £ 
3  O 
Z       Z 


a    ã 


ã    a 


&    &, 


gã 

v  3 

o  ® 


VAGÕES  PARA 
INFLA  MM  AVEIS 


WAGONS  POUR  MATIÈRB 
INFLAMMABLES 


a  a 
z  z 


ã    a 


0.     d, 


ri 

O 
T3 

-a 
g 

í 

Efl 

0) 

>> 

o 
g 

-; 

ri 

a 

O 

►4 

V  —  CONCEDIDAS  EL 
V  —  CONCEDES  PAR  LES  01 


53 

5tf 
60 
61 
62 
63 

64 

65 


Mossorô  —  Porto  Franco  a  Mossoró  .   . 

Nazaretb  a  Toca  da  Onça  e  ramal .  .   . 

Santo  Amaro  e  ramaes 

Ilhéos  a  Conquista  e  ramaes 

Maricá  —  P.  das  Neves  a  N.  Peçanba. 

R.  S.  Mineira  —  Pii'anguinho  a  Paraizc— 
polis 


Mogyana  —  Linha  Tronco  e  ramaes  .   . 

{Campo  Limpo  a  Var- 
gem  
Ramal  de  Piracaia  . 


■•ons. 

Tons. 

3 

6,170 

12,000 

42 

9,600 

15,000 

10 

7,565 

16,000 

61 

— 

— 

30 

Tons. 
10,500 


6,621 
9,300 


7,719 
7,617 


Tons. 
20,000 


12,357 

15,000 


16,000 
16,000 


11 


19 


26 


Tons. 
10,500 


6,946 


Tons. 
20,000 


10,000 


7,748      17,346 


Tons. 


Tons. 
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VAGOES-PLATAFOBMA 
WAGONS-PLATEFORMES 


a.    eu 


VAGÕES  DIVERSOS 
WAGONS  DIVERS 


Z     Z 


a 

03 

*H 
'o 

OS 
Cu 
OS 

O 


(D 

s  s 

:»>a 

O   <D 

g  6o 


VAGÕES  DE   LASTRO 
WAG0N3  POUR  BALLAST 


a    a 

3         o 

z   z 


a    a 


d  5 

Ea 

O   0) 


3 


ia 

Zi 

5 

!> 

& 

« 

03 

n 

Q 

09 

X 

O 

M 

H 

a 

m 

w 

•a 

o 

P 

o 

hl 

■4 
O 

O 
H 

ta 

« 

23 

o 

Í5 

X  a 


71   < 

■a  ^ 
"  a 


a  a 


a  a 


5    3 

>  E5 


a  a 


a  S 


[ELOS   ESTADOS 
OUVERNEMENTS   DES  ÉTATS 


Tons. 
10,500 


6,095 


Tons. 

20,000 

__ 

10,000 

- 

— 

1 

— 

9 

Tons. 


Tons. 


Tons.         Tons 


18 

72 

68 

273 

12 

48 

95 

325 

22 

81 

88 

0,05 

0,11 

0,48 

2,34 

308 

0,08 

0,11 

0,82 

3,72 

80 

0,05 

0,05 

0,18 

0,98 

349 

0,09 

0,09 

1,23 

4,53 

92 

0,03 

0,06 

0,71 

2,99 

58 
59 
60 
61 
62 

63 
64 

65 
66 
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Quadro  n.  <, 
Tableau  n.  & 

ESPECIFICAÇÕES  DAS  LOCOMOTIVAS  EXISTENTES  EM  31   DE  DEZEMBRO 

DE  1916 

CARACTÉRISTIQUES  DES  LOCOMOTIVES  AU  31  DÉCEMBRE  1916 


DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


TYPO 

TTPE 


CHAUDIÈRE 


Superfície 
de  aquecimento 

Surface 
de  chauffe 


s  1 


R0DA8 

MOTRIZES 


RODES 
ACCOUPLÉE 


s  g 

3     o 


Alagoinhas  á  Própria  (o) . 
Bananal 


Baturité  (6) 


Caxias  á  Cajazeiras. 


Central  da  Bahia 


Central  do  Brasil  (bitola  de  lm,60) 


Mogul    .   .   . 

Ten-Wheel    . 
Consolidation 

» 
Ten-Wheel  . 

» 
Consolidation 

» 

Mogul.   .  . 
Manobras. 
> 

Ten-Wheel 
Mogul.  .   . 

Ten-Wheel 
Consolidation 

Manobras 

'» 

Mallet.  . 

»      .  . 

American 


(o)  Incluídas  na  Estrada  de  Ferro  de  S.  Francisco,  rede  bahiana. 

(i>)  Além  das  especificadas  ha  duas  em  serviço  da  construcção  e  oito  encostadas. 


Kilog 


19.000 

32.970 
31.750 
30. 41^ 
32.284 
3S.33-2 
35.S34 
35.S66 
35.866 
29.964 
18.000 
22.09 

24.553 
16.007 

35.150 
35.150 
36.350 
36.360 

42.500 
43.000 
93.500 
94.200 
126. SOO 
36. SOO 
36-800 
42.200 
42.300 
36.700 


Kilog. 


M.quad. 


16.820 

24.870 
30.750 
26.332 
25.424 
26.762 
31.752 
34.501 
34.501 
25.424 
18.000 
22.09 

18.777 
13.395 

2?. 600 
2S  600 
32.742 
32.712 

37.200 
4-i.OOÕ 
93.500 
94.200 
123.800 
22.800 
22.800 
25.300 
26.300 
22.700 


M.quad 


4,6200 

8,3200 
8,8500 
6,0700 
8,5600 
7,9900 
7,9900 
6,2200 
6,2200 
6,0400 
3,3400 
4,5600 

6,5373 
4,3004 

9,8300 
9,8300 
9,8300 
9,8300 


14,0000 

73,6800 
71,3300 
71,1900 
87,8900 
82,4200 
82,4200 
91,2300 
91,2300 
71,4500 
40.2S00 
35,9000 

69,3631 
31,7415 

73,8200 
73,8200 
73,8200 
73.8200 


Meti-, 


2,560 

3,200 
2,780 
2  970 
3,740 
3,660 
3,660 
3,600 
3,600 
2,6!0 
3,27u 
2,560 

3,270 
2,475 

3,500 
3,500 
3,640 
3,640 


Metr. 


8,50 

12,00 
11,30 
11,84 
11,24 
11,24 
11,24 
11,24 
11,24 
11,24 
11,24 
11,24 

11,20 
9,14 

12,65 
12,65 
12,65 
12,65 

10,89 

11,91 

13,61 

13,61 

14,97 

8,84 

9,52 

9,5 

10,21 

10,21 


0,500 

0,500 
0,457 

0,457 
0,457 
0,457 
0,457 
0,508 
0,503 
0,457 
0,457 
0,406 

0,50S 
0,457 

0.50S 
0,50S 
0,508 
0,503 

0,559 
0,660 
0,660 
0,660 
0,660 
0,610 
0,610 
0,610 
0,610 
0,610 


Metr. 


0,320 

0,360 
0,331 
0,381 
0,331 
0,381 
0,406 
0,406 
0,406 
0,331 
0,305 
0,330 

0,331 
0,282 

0,406 
0,406 
0,406 
0,406 

0,406 

0,457 

fú,711 
10,44. 
(0,711 
10,457 
/o, 313 
\0,5('S 

0,432 
0,432 
0,457 
0,457 
0,451 


Metr 

0,97 

1,10 
0,94 
0,96 
1,07 
1,07 
0,96 
0,94 
0,94 
1,07 
0,84 
0,85 

1,11 

0.93 

1,14 

1,14 
0,961 

0,95 

l.llj 
1,8? 
1,271 
1,28 
1,28 
1,67 
1,67 
1.70 
1,72 
1,57. 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTEADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER. 


TYPO 
TYPE 


K 

h 

A 

t* 

H 

H 

til 

D 

cy 

O 

-d 

Pi 

Q 

o 

-d 

S 

H 

o 

Z 

Pi 

(5 

oi 

r/> 

«í 

PJ 

63 

a 

W 

ta 

0 

d 

O 

H 
O 

o 

a 

< 

Q 

O 

CO 

yt 

CO 

o 

w 

Cd 

o 

& 

m 

& 

Ph 

a 

a 

o 

o 

z 

& 

* 

s 

a 

o 

S5 

CALDEIRA 
CHAUDIÈRE 


Superfície 
de  aquecimento 

Surfacs 
de  chauffe 


O 

J3 

0 

+a 

O 

© 

O 

TD 

H 

a 

tm 

=u 

c 

3 

0 

ij 

U 

CJ 

PS 

w 

É5 

O 

O 

^ 

H 

<-3 

o< 

to 

M 

ri 

w 

Q 

O 

a 

O 

H 

Pi 

M 

K 

H 

D 

H 

43 

O 

g 

W 

U 

EODAS 
MOTRIZES 


ROUES 
ACC0UPLÉE3 


s  s 

d      o 

Z   Z 


Central  dogBrasil  (bitola  de  l,m60). 


Central  do  Brasil  (Bitola  de  l,moo). 


6145 


Kilog. 

Kilog. 

.    American 

20 

40.300 

26. SOO 

*          .   •   .  . 

19 

45.200 

28. SOO 

Ten-Wheel   .  .  .  . 

13 

72.500 

54.400 

.   .  .   . 

2 

73.800 

54.400 

»                         .      ■      »      . 

1 

76.000 

53.800 

.   .   .  . 

15 

61.200 

46.000 

»■                        •      .      .      ■ 

5 

64.400 

47. 100 

Pacific 

6 

80.600 

54.900 

*»                 ...... 

13 

90.800 

52.700 

Mogul 

24 

57.100 

49. SOO 

T>             .      . 

2 

36.300 

30.8  0 

*>             

2 

45.700 

37.600 

Prairie 

lb 

69.000 

51.000 

Consolidation  .   .   . 

1 

45.300 

39.90u 

» 

9 

52. 1C0 

45.300 

»                            •       .       . 

8 

56.600 

4S.100 

»                             .       .      . 

9 

55.000 

43.100 

»                             ■       .      • 

3 

56.600 

4S.100 

*                             .      .       . 

33 

60.700 

52.900 

»                             »      .      . 

4 

63.800 

58.000 

»                             .       .       . 

6 

60.800 

53.100 

t>                            ... 

5 

65.400 

55.300 

Jf                            ... 

16 

72.600 

63.300 

J-                            ... 

23 

74.300 

65.300 

Mastodonte  .... 

11 

77.100 

61.400 

/    Manobras 

»          ..... 

1 

20.400 

20.400 

1 

17.500 

11.200 

*          .   .  ■   •  . 

1 

- 

— 



4 

19.100 

19.100 

»              .... 

1 

11.000 

- 

»          

1 

14.000 

- 

*»          •  .   .   .  . 

1 

2S.O00 

- 

»          ..... 

1 

14.500 

11. SOO 

American 

1 

26.600 

16.900 

^          .   .  •  ■   ■ 

1 

24.000 

15.400 

»          ..... 

1 

23.900 

14.900 

»          

1 

20.400 

13.600 

»■          .  •  .  .   . 

7 

21.900 

16.300 

\      »     

1 

26.600 

16.900 

M.quad 


M.quad 


Metr 


Atms. 
9,% 

10,  S9 

11,91 

11,91 

13,61 

12,25 

10,89 

11,91 

11,91 

11,57 

8,84 
10,21 
12,25 

8,S4 

8,8. 

8,84 
10,21 
12,25 
12,25 
13,25 
12,35 
10,21 
12,25 
11,91 
11,57 

9,52 
8,16 
9,52 
9,19 
8,84 
8,84 
9,52 
9,19 
j  12,25 
8,84 
8,84 
8,84 
8,84 
12,25 


Metr. 
0,610 

0,610 

0,7U 

0,711 

ro,7íi 

\0,660 


Metr. 
0,451 

0,457 

0,546 

0,546 

0,660 
0.406 


0,660 

0,433 

0,660 

0,483 

0,711 

0,546 

0,711 

0,546 

0,610 

0,457 

0,610 

0,457 

0,610 

0,483 

0,660 

0,600 

0,610 

0,508 

0,610 

0,508 

0,610 

0,533 

0,610 

0,533 

0,610 

0 ,53í! 

0,610 

0,533 

0,610 

0,533 

0,610 

0,533 

0,610 

0,559 

0,660 

0,533 

0,660 

0,533 

0,660 

0,533 

0,457 

0,330 

0,406 

0,229 

0,406 

0,229 

0,457 

0,330 

0,356 

0,229 

0,457 

0,259 

0,008 

0,306 

0,406 

0,279 

0,508 

/0.23J 
\0,3Sl 

0,457 

0,330 

0,457 

0,330 

0,457 

0,330 

0,457 

0,356 

0,508 

0,356| 

13 
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Q     03 


DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSÍGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


TTPO 

TTPE 


H 

o      0. 

0,      j_ 

><    f 

a    v 

td 

u 

o    a 

•< 
o 

s 

H 

<     y. 

-í 

Q 

CS 

cá 

>     a 

H 

M 

(4 

H 
O 

•< 

■«tf 

3      S 

O 

O 

m 

M 

°      £ 

W 

ai 

Q 

O 

J 

CU 

Cl- 

CU 

a    cq 

a     os 

3     £2 

D      E 

a    o 

& 

CHAUDIÈRE 


Superfície 
de  aquecimpnto 

Surface 
de   chauffe 


5    o 


S 


73 

w 

O 

W 

oi 

/. 

2 

O 

2 

fc 

3 

j 

u 

ia 

o 
q 

ca 

<n 

o 

M 

« 

a 

O 

0 

^ 

o 

£ 

tf 

o 

o 

a 

P! 

■«tf 

o 

Q 

BODAS 

MOTRIZES 


koues 
accodplées 


Z  2 


Central  do  Brasil  (bitola  de  ira. 00)  . 


Central  do  Rio  Grande  do  Norte 


9    D.  Thereza  Christina 


American  . 


Ten-Wheel 


Mogul. 


Consolidation 


Mastodonte 
Mallet.  .   .   . 


Ten-Wheel. 

a 

Mogul.  .  . 
American . 
Manobras. 

» 
Consolidation 


Iiilog. 
21.900 
33.600 
33.100 
31.600 
35-500 
30.800 
33.600 
38.100 
22.700 
IS. 100 
23.000 
30.000 

23.500 
33.500 
30.800 
32.700 
42.200 
43.600 
52.900 


34.000 
44.500 
72.2J0 
59.000 

33.600 
37.000 
32  000 
35.562 
25.401 
12.850 
15.200 
39.500 

23.000 
27.000 


Kilog. 
16.300 
23.600 
24.900 
27.600 
23.700 
23.100 
25  SOO 
30.200 
18.100 
14.930 


19.900 
29.500 
27.200 
28.100 
37.300 
33.600 
43.900 


33.400 
36.300 
65.000 
49.900 

26.000 
23.000 
27.000 
35.241 
13.257 
12.850 
11.200 
34.000 

23.000 
22.000 


M.quad. 


M.quad. 


3,7000 
'9,li0(i 
4,7000 
4,8300 
4,2700 
3,6000 
3,7000 
6,5000 

5,3330 
5,2050 


31,3000 
30,7500 
65,6000 
53,6800 
31,1700 
25,3000 
31,0000 
100,0000 

46,4190 
43,5690 


Metr 


3,600 
3,330 
2,892 
2,870 
2,500 
2,350 
2,630 
4,750 

3,019 
2,830 


Atms. 

10,21 

10,89 

10,89 

10,89 

12,25 

12,26 

10,89 

12,25 

9,52 

8,84 

10,21 

9,52 

8,84 

8,84 

8,84 

8,84 

9,19 

10,21 

11,57 

11,57 

12,25 

12,25 

12,25 

11.57 

13,61 

13,61 

12,00 
12,00 
10,00 

9,00 

8, 

8,20 
10,60 
11,25 

12,00 
12,00 


Metr 
0,50S 
0,457 
0,508 
0.50S 
0,508 
0,508 
0,508 
0,508 
0,157 
0,457 
0,457 
0,457 
0,559 
0,457 
0,508 
0,503 
0,508 
0,503 
0,503 
0,559 
0,508 
0,508 
0,503 
0,508 
0,508 
0,508 

0,550 
0,560 
0,400 
0,508 
0,457 
0,360 
0,457 
0.55S 

0,507 
0,507 


Metr 
0,356 
0,356 
0,406 
0,406 
0,406 
0,406 
0,406 
0,406 
0,330 
0,279 
0,356 
0,356 
0,406 
0,356 
0,406 
0,436 
0,406 
0,432 
0,406 
0,457 
0,432 
0,406 
0,406 

0,406 

^0,406 
(0,635 
(0,368 
^0,553 

0,350 
0,380 
0,340 
0,324 
0,279 
0,250 
0,200 
0,431 

0,330 
0.313J 
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c    p. 

RODAS 

g    X 

CALDEIRA 

MOTRIZES 

s 
o    g 

DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 

TTPO 

■*.    a 

<    < 
a    a 

a    ° 
q    a 
a 
ca 

>    os 

D 
O 

PS 

S  3 

S      K 

-     K 

5  H 

es   -a 

3    a 

CHAUDIÈKE 

ca      g 

°  1 

»      2 

£      o- 

g      S 

1      § 
"     5 
3     J 
o      o 

HOUES 
ACCOUPLÉES 

es      Q 

O      05 

O 

CO 

Superfície        %     ç» 

o     M 

DÉSIGNAT10N  DES  CHEMINS  DE  FER 

TTPE 

03 

S      Q 

a    es 

5    a 

de  aquecimento 

3        8 
"        3 

X,          03 

a     o 

2      ™ 
o      o 

I    3 
1    * 

» 

á    8 
o    o 

o 
ca     a 

a    es 

z  g 

o 

o 

a    a 

1  * 

Q 
o 

0. 

o  3 

a     o 

-     - 

Surface 
de  chauffe 

1  » 
O       J 

=     3 

2  «3 
£      3 
r1      6o 
a,     o 

s    2 

o 
-o 

9 

S 

o      w 
"     2 

u   s 

£    « 

3     1 

O      © 

a  s 

3     O 

z;  s 

O       o 

1    1 

03        o 
o       o 

OJ          CD 

3    a 

3    • 

|    | 

cj     2 

3    o 

Kilog. 

Kilog. 

M.quad. 

M.quad. 

Metr. 

Atms. 

Metr. 

Metr. 

Metr. 

Mogui 

2 

27.700 

25.600 

5,5600 

71.5000 

3,010 

11,25 

0,550 

0,360 

6 

1,050 

»        ...... 

4 

30.S90 

26.626 

7,5200 

60,2900 

2,760 

11,25 

0,457 

0,381 

6 

1,067 

Linha  de  Formiga  a  Catiára  (a) 

Forney  

1 

25.401 

16.7S3 

4,9300 

32,4200 

2,600 

10,88 

0,457 

0,308 

4 

1,067 

Ten-"Wheel  .  .   .   . 

4 

32.931 

27.026 

6,6000 

91,2900 

4,580 

11,25 

0,503 

0,381 

6 

1,092 

10 

Goyaz  .  . 

ConsolidatioJ.   .   . 

2 

39.462 

34.473 

6,0500 

100,8000 

3,500 

11,85 

0,558 

0,431 

8 

1,092 

1    Linha  de  Araguary  a  Catalão.  .< 

Forney  

2 

24.032 

16.798 

3,3350 

71,3080 

3,300 

- 

0,457 

0,305 

4 

1,067 

Ten-"Wheel  .   .   .   . 

6 

32.234 

25.424 

4,5030 

97,0390 

4,6S0 

- 

0,457 

0,381 

6 

1,067 

Consolidation  .  .   . 

3 

38.493 

34.504 

9,4430 

101,3400 

3,530 

- 

0,508 

0,432 

8 

1,067 

Mognl 

25 

34.410 

29.160 

9,S470 

83,5160 

3,149 

10,90 

0,503 

0,406 

6 

1,067 

»        

42 

35.620 

30.370 

9,7540 

83,9340 

3,175 

10,90 

0,508 

0,406 

6 

1,067 

Twelve-Wbeel    .  . 

7 

46.920 

35.816 

9,6610 

114,2660 

3,505 

10,90 

0,557 

0,457 

8 

1,067 

American 

6 

34.580 

19.S05 

9.S470 

83,5160 

3,149 

10.90 

0,503 

0,406 

4 
l 

1,432 

ConsoLdation  .   .  . 

6 

33.730 

30.176 

8,9180 

63,4670 

2,972 

10,90 

0,457 

0,331 

8 

0,940 

»              .  •   « 

6 

34.230 

30.176 

8,9130 

6S,4670 

2,972 

10,90 

0,457 

0,331 

8 

0,940 

AmericaD 

2 

23.400 

16.000 

6,4100 

53,3340 

2,900 

9,50 

0,503 

0,356 

4 

1,067 

»          

2 

23.400 

16.000 

5,9630 

53,3240 

2,-900 

9,50 

0,503 

0,356 

4 

1,067 

Mogui 

1 

25.400 

22.099 

5,9380 

53,3210 

2,900 

8,30 

0,508 

0,356 

6 

1,067 

1 

Prairie 

3 

33.610 

25.909 

6,3240 

58,5360 

2,900 

10,90 

0,508 

0,331 

6 

1,067 

2  eixos  conj.  .   .   . 

3 

20.321 

15.241 

3,0650 

40,8750 

2,700 

8,30 

0,457 

0,291 

4 

0,965 

American 

2 

25.401 

18.239 

3,7150 

51,0940 

2,700 

9,50 

0,508 

0,356 

4 

1,067 

Manobras 

1 

12.193 

12.193 

4,0000 

48,7700 

2,700 

S,10 

0,305 

0,203 

4 

0,762 

Ten-\Vheel  .  .  .  . 

4 

24.860 

17.882 

4,3660 

56,0140 

2,800 

8,80 

0,533 

0,330 

6 

1,016 

Great-Western ( 

Consolidation  .   .  . 

5 

38.010 

24.335 

7,3900 

73,9300 

3,60j 

10,90 

0,508 

0,406 

8 

0,910 

11 

T>                               .      .       . 

1 

26.920 

28.353 

7,1500 

71,0500 

2,900 

10,90 

0,508 

0,331 

8 

0,940 

' 

Mogui 

2 

25.400 

20.331 

6,9600 

64,2700 

3,900 

10,90 

0,457 

0,381 

6 

1,013 

»        

1 

22.540 

15.241 

4,8300 

53,6800 

2,800 

9,11 

0,520 

0,317 

■       6 

0,762 

Manobras 

1 

14.250 

14.250 

- 

- 

- 

8,S0 

- 

— 

6 

0,762 

' 

American 

1 

20.321 

15.241 

5,3000 

57,7700 

3,800 

7,80 

0,508 

0,324 

4 

1,219 

Mogui    ...... 

1 

22.353 

15.241 

4,8300 

53,6S00 

8,800 

7,80 

0,508 

0,324 

6 

1,067 

»        

3 

29.465 

24.385 

7,8400 

61,1100 

2,700 

11,20 

0,508 

0,393 

6 

1,143 

i> 

5 

29.465 

24.385 

7,3100 

61,1100 

2,700 

10,90 

0,457 

0,381 

6 

0,991 

. 

4  eixos  conj.   .   .   . 

1 

26.939 

16.257 

5,9400 

35,4000 

2,700 

9,50 

0,457 

0,330 

4 

0,991 

2  eixos  conj.  .   .  . 

6 

25.401 

15.241 

4,2700 

34,1700 

2,500 

8,80 

0,457 

0,279 

4 

1,067 

Manobras 

2 

fe.235 

14.225 

5,6600 

60,5500 

2,7C0 

8;60 

0,3S1 

0,254 

4 

0,813 

Pacific 

4 

33.500 

33.360 

6,1300 

53,4:0u 

2,700 

9,50 

0,457 

0,36> 

6 

0,914 

Manobras 

3 

2S.872 

20.873 

4,0900 

34,7100 

2,819 

10,90 

0,457 

0,305 

6 

0,914 

Mogui 

13 

36.930 

31.590 

10,6330 

63,5430 

3,1* 

10,90 

0,508 

0,406 

6 

1,067 

Twelve-Wheel    .  . 

3 

49.840 

37.150 

S 

6,0120 

75,2490 

3,505 

10,90 

0,559 

0,457 

8 

1,067 

(a)  Constantes  da  Estatistica  de  1913. 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


TYPO 
TYPE 


CHAUDIÈBE 


Superfície 
de  aquecimento 

Surface 
de  chaurfe 


.3     '3 

■o      2 


S      3 


01 

ir. 

O 

C£ 

ri 

Pd 

K 
'O 
H 

ia 
o 

a 

a 
g 

H 

3 

^ 

s 

i* 

t- 

- 

u 

o 

tK 

00 

_ 

q 

O 

o 

o 

Cd 
m 

na 

o- 

IS 

o 
c 

H 

O 

BOUES 
AO0OUPLÉES 


s  s 

D      O 

z  z 


12 


13 


Great  Western-Paulo  Affonso 


Barão  Araruama 


Carangola 


Leopoldina/ 
Kailway 


Central  de  Macahé. 


Sul  do  Espirito  Santo  (j) 


4  eixos  conj. 
Consolidation 
Mogul.  .  .  . 
Ten-Wheel  . 

Consolidation 


Mogul.  .  .  . 
Consolidation 
American .   . 


14 


15 


16 


Norte  (a). 


Madeira— Mamorá 

Maricá  (Prolongamento) 

I  Bibeirão  Preto  a  Jaguára  e 
ramal 


Mogyana. 


Igarapava  a  Uberaba.  . 


Jaguaca  a  Araguary.   .  . 


Ten-Wheel 


American.   . 

Mogul.  .    .    . 
Consolidation 
American.   . 

Ten-Wheel  . 

American.  . 
Ten-Wheel  . 
Consolidation 

Ten-Wheel  . 


Kilog, 
23.000 
2S.000 
32.000 
24.86!' 

27.000 

(b) 43.398 
(b)  36.000 
(b) 41.400 
(b)  5S.00H 
(b)  45.000 
(b)  43. 000 

13.600 
13.60(1 
16.000 

39.000 

27.000 

25.50 

16.000 

13.000 

16.300 
(b)  39.200 
(b)36.00J 
(b)32.000 
(b)  42.900 
(b) 47,500 

31.050 
45.000 
21.600 

58.000 

23.000 
24.000 
23.000 

72.600 

24.000 
32.500 


Kilog. 

M.quad. 

12.000 

4,0000 

24.000 

7,1500 

13.000 

5,5700 

15.000 

4,6930 

23.000 

7,4100 

16.104 

6,3600 

15.000 

6,27(;0 

19.000 

5,7300 

28.000 

7.0S00 

27.000 

6,S30. 

21.000 

6,0200 

8.200 

3,3641' 

8.200 

3,00.10 

12.000 

4 ,2340 

30.000 

— 

23.000 

- 

16.30J 

- 

12.000 

- 

13.600 

- 

10.00J 

4,2800 

20.000 

6,0250 

18.000 

5,1800 

15.000 

5,1300 

21.000 

6.50J0 

16.300 

5,730j 

27.000 

9,2000 

40.95' 

6,4400 

13.950 

5,5200 

2S.500 

8,2000 

17.000 

4,6400 

19.000 

5,4800 

22.500 

5,5800 

49  5j0 

11,5200 

19.000 

5.4S00 

24.800 

7,0000 

M.quad. 
45,5200 
70,0000 
43,7800 
56,5000 

66,7200 

55,1400 
56,9300 
5S.5000 
89,í>300 
66,7400 
55,1600 

19,6390 
16,6290 
23,1430 


23,4100 

46,6400 
39,7200 
31,2400 

50,8100 
67,7200 

76,3600 
133,6760 
45,08.10 

74,0000 

43,1300 
55,7600 
5S,0'00 

132,1000 

5J.7600 
72,3300 


Metr . 
3,850 

2,900 
2,600 
3,000 

2,895 

2,737 
2,807 
2,692 
3.555 
2,895 
2,6-'2 

2,48 
2,200 
2,692 


2,100 

2,4*8 
3,475 
2,488 
2,565 
2,615 
3,009 

3,010 
4 ,650 
2,500 

3,700 

3,757 
2,909 
2,967 

3,200 
2,909 
3,090 


Atms. 
8,44 
8,44 

14,00 
S,44 

10,70 

10,70 
9,30 
9,30 
10,70 
10,7i 
10,70 

8,90 

8,20 

10,30 

10,60 
10,60 
10,60 
8,60 
3,44 

9,00 

10,00 

9,30 

9,30 

10,00 

10,00 

10,83 

12,4 

10,20 

11,00 

8,75 
9,53 

9,5:i 

12,26 

9,53 

10,89 


Metr. 
0,406 
0.556 
0,556 
0.4S5 

0,457 

0,457 
0,457 
0,457 
0,508 
0,457 
0,458 

0,40P 
0,406 
0,406 

0,508 
0,457 
9,457 
0,355 
0,406 

0,406 
0,457 
0,457 
0,457 
0,457 
0.50S 

0,559 
0,500 
0,406 

0,50b 

0,407 
0,457 
0,457 

0,50S 

0,457 

0,50S 


Metr. 
0,320 
0,380 
0,203 
0,355 

0.381 

0,330 
0,321 
0,330 
0,407 
0,381 
0,357 

0,228 
0,228 
0,279 

0,336 
0,381 
0,330 
0,328 
0,305 

0,254 
0,330 
0,305 
0,305 
0,356 
0,356 

0,381 
0,43í* 
0,254 

0,406 

0,330 
0,356 
0,33! 

0,330 

0,356 
0,381 


(a)  Constantes  .da  Estatística  de  1913. 
(b)  Inclusive  tender. 
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CALDEIRA 

RODAS 
MOTKIZES 

~     Ba 

DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 

TYPO 

TYPE 

o     B 

CS      ° 
Q     El 
*      Q 
>     W 

S    > 

S  s 

a    o 

o    B 
u     o 
o     o 

J  3 

a 
a    ta 

a 

o 

cc    ta 
s    « 
?    a 

i  I 

ta 

B 

« 

"d 

s    a 
3    a 

B     B 

-   a 
a    £ 
o    ° 

1/}       ir 

P     B 

ta 

Q 

o 
eu 

f-    z 

Z     Cd 

B     oj 

a    -a 
E     B 

3  2 
S   9 

a    o 

b       CL, 

CHAUDIÈRE 

ca 
co       z 

,S      § 

tO        c-, 
H        a) 
CO        — 

S     t» 

co       'S 

ã      a 

s   s 

5     ^ 

CO          05 

2      H 

a      a 

?      a 
z     z 

d     3 

S»        f 

o     S 

CO          cO 

q     a 

2        B 

1  s 

d     -a 

-15    s 

ROUES 
ACCOUPLÉES 

g     § 

s "° 

1 1 

§  § 

z 

Superfície 
de  aquecimento 

Surface 
de  chauffe 

1      « 

**         3 
CO         ^ 

o       M 

T3         CD 

o     1 

5      3 

O          CD 

S      a 
r  •     bo 

s-   § 

CD 
I-, 

-O 
S 

0  çp 

CD     JD 

1  S 

a    o 

O         0) 

s    a 

cci        CD 
cd       oj 

5    5 

CD 

'i  1 

S   | 

5    'q 

Kilog. 

Kilog. 

M.quad. 

M.quad. 

Meti- . 

Atms. 

Metr. 

Metr. 

Metr. 

Mogyana  —  Tuyuty  a  S.  Sebastião  e  ramal.  . ; 

Consolidation 

4 

45.010 

38.550 

10,5000 

114,0000 

3,607 

12,26 

0,553 

0,445 

S 

1,067 

16 

Ten-"Wheel  . 

4 

30.000 

23.000 

6,0000 

64,4000 

3,062 

12,26 

0,457 

0,381 

6 

1,028 

f 

3» 

2 

45.600 

35.800 

11,0500 

107,1100 

3,912 

11,23 

0,508 

0,457 

6 

1,143 

/ 

Mogul.  .   .  . 

3 

32.000 

2S.500 

7,0000 

S2,0000 

2,900 

10,21 

0,500 

0,406 

6 

1,060 

Manobras.   . 

1 

11.500 

10.700 

3,0200 

26,9700 

2,490 

10,89 

0,406 

0,235 

4 

0,820 

3>               .      . 

1 

26.000 

26.000 

6,0400 

60,3300 

3,100 

10,21 

0,355 

0,350 

6 

0,900 

J 

'         .'"    '»               •     • 

1 

25.000 

22.200 

4,6000 

33,5400 

2,050 

10,89 

0,460 

0,320 

6 

0,990 

»               .      . 

1 

16.S00 

15.800 

4,1000 

33,6000 

3,450 

10,89 

0,460 

0,300 

6 

0,965 

17 

Mogul.  .   .   . 

2 

33.500 

34.000 

9,2000 

89,3700 

3,210 

10,89 

0,559 

0,432 

6 

1,120 

/ 

.  .   . 

2 

29.900 

25  400 

7,7800 

83,6900 

2,86.. 

10,89 

0,457 

0,381 

6 

1,067 

J>                 .      .       . 

1 

30.000 

25  500 

7, 1000 

76,1100 

3,040 

10,89 

0,559 

0,381 

6 

1,067 

*■                 .      •       ■ 

3 

39.500 

34.500 

10,3900 

132,1400 

3,680 

10,  S9 

0,508 

0,432 

8 

1,067 

»                 ... 

2 

36.300 

29.000 

8,2000 

67,1800 

3,600 

10,89 

0,508 

0,406 

6 

1,143 

1 

— 

3 

24.000 

19.000 

6,5100 

56,8200 

2,750 

9,52 

0,457 

0,356 

6 

1,023 

Amencaa.  . 

5 

13.250 

S.196 

3,5302 

23,1500 

2,612 

8,84 

0,406 

0,254 

4 

0,737 

*         •    • 

6 

13.250 

8.19S 

3,5302 

27,7300 

2,642 

S,84 

0,406 

0,254 

'k 

0,737 

*         .   • 

1 

1S.271 

12.247 

3,4412 

4i,0400 

2,692 

10,21 

0,40-í 

(-0,173 
\0,305 

}      t 

0,813 

»         •   • 

3 

19.360 

11.285 

5,2024 

44,3200 

2,692 

12,25 

0,406 

/Ú,l7s 
í 0,305 
(0,190 
\0,330 
(0,203 
\0,55b 

}      * 

0.S13 

»         .    > 

1 

21.537 

13.780 

6,1314 

74,2300 

2,921 

12,25 

0,406 

íí 

0,711 

1 

»     . . 

3 

20.902 

18.634 

4,2734 

58,1100 

3,8S6 

12,25 

0,406 

0,737 

13 

'■") 

Ten-Wheel  . 

5 
5 

25.084 
18.407 

16.692 
12.946 

3,6231 
4,5553 

59,5500 

44,0400 

4,267 
2,921 

10,89 
8,S4 

0,457 
0,406 

0,305 
0,305 

4 
6 

0,338 
0,737 

>        »■ 

1 

19.485 

14.59<! 

4,7379 

45,8900 

3,038 

10,21 

0,40b 

(0,178 
\0,305 

}      * 

0,711 

»        » 

7 

27.193 

20.231 

3,6231 

59,5500 

4,267 

12,25 

0,457 

0,305 

6 

0,838 

Consolidation 

4 

22.925 

20.3S5 

4,2734 

54,8100 

3,SS6 

8,84 

0,406 

0,330 

S 

0,737 

x> 

10 

30.902 

13.634 

4,2734 

56,1100 

3.8S6 

12,25 

0,406 

(0,203 
\0,356 

0,737 

» 

1 

24.503 

22.118 

4,2734 

55,8400 

3,962 

12,25 

0,406 

0,330 

8 

0,737 

» 

* 

25.515 

22  993 

4,2734 

55,S400 

3,962 

12,25 

0,406 

J0 ,229 
\0,331 

}      8 

0,737 

1 

American.   . 

1 

26.617 

16.956 

6,874fi 

73,2052 

3,302 

12,25 

0,508 

[0,229 
10,331 
/o. 190 
10,330 

I  I 

1,118 

»         .   - 

- 

21.537 

13.780 

6,1314 

74,2271 

2,921 

12,25 

0,406 

} 4 

0,711 

*>         .    . 

1 

25.637 

15.01o 

6,6920 

06,3745 

2,99? 

10,21 

0,508 

0,356 

4 

1,118 

1 

* 

4 

20.240 

13.091 

4,9269 

35,0536 

2,68<J 

9,19 

0,406 

0,305 

4 

0,965 

19 

.    . . 

3 

23.819 

14.234 

6,4159 

62,8004 

2,731 

8,85 

0,457 

0,356 

4 

1,016 

Consolidation 

2 

30.990 

26.90S 

7,4320 

6S,6563 

2.896 

10,89 

0,457 

0,381 

8 

0,838 

» 

4 

36.084 

32.614 

7,3391 

96,7039 

4,420 

12,25 

0,508 

0,381 

8 

0,838 

*                 •      « 

4 

36.197 

33.340 

7,0604 

106,7421 

4,369 

10,89 

0,50,- 

0,381 

8 

0,965 

\ 

Mogul.    .  .   . 

1 

22.6S0 

18.144 

6,6901 

45,5223 

6,643 

8,85 

0,406 

0,330 

6 

0,914 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


TTPO 
TTPE 


a  2 


CHA.UDIÊRE 


Superfície 
de  aquecimento 

Surface 
de   chauffe 


I     | 


S 


Oí 

c 

l: 

M 

M 

z. 

Q 

a 

^ 

K 

H 

6B 

J 

J 

í- 

h 

bl 

u 

O 

01 

z 

a 

W 

O 

3 

a 

o 

Cd 

a 

ri 

ri 

H 

td 

O 

E 

a 

RODAS 
MOTRIZES 


ROUES 
ACCOUPLÉES 


1     S 

z  z 


19 


20 


Oeste  de  Minas  (bitola  de  lm,00). 


Paraná. 


21 


22 


Paulista  —  Secção  Rio  Claro  (a) 


23 


Quarahim  a  Itaquy  e  prolongamento. 


Rede  Sul  Mineira 


Ten-Wheel  . 
Pacific  .  .  . 
Mikado  .  .  . 

Manobras .  . 
Mogul  .  .  . 
Consolidation 
Ten-Wheel  . 


Mallet   .  .   . 


American. 


Mogul. 


Consolidation. 


Ten-Wheel 
Mogul    .   . 


Manobras.  .  . 
American  .  .  . 
Pacific  •  .  .  . 
ConsolUalion . 


Mogul 


Kilog. 
32.931 
45.916 
51.937 

27.700 
26.330 
33.913 
37.000 
42.500 
44.000 
71.300 
73.300 

22.200 
23.900 
31.560 
33.530 
33.6S0 
31000 
34.400 
32.600 
42.180 
45.812 
31.800 
48.990 
54.975 

8.000 
23.000 
37.000 

47.200 
33.500 
36.500 
33.500 
28.500 
30.40. 
32.850 
24.900 
14  500 
27.600 


Kilog. 
28.626 

29.S92 
3S.692 

22.300 

22.700 

30.000 

30.000 

31.50 

36.001 

60.000 

62.400 


M.quad. 

6,8746 

8.91S4 

10,7764 

6,4700 
6,9300 
7,490:' 
8,8400 
11,0S00 
11,0500 
10,4000 
10,4000 


12.700 
13.600 
19.960 
35.000 
30.300 
27.900 
30.960 
28.800 
35.380 
34.925 
29.500 
32.660 
39.462 

S.000 
11.600 
21.000 

32.270 
29.000 
31.750 
29.000 
20.480 
20.480 
16.530 
20.500 
14.500 
23.500 


5,6253 
5,5023 
5.561V 

S,1770 
5,2137 
5,2137 
5,2137 
6,050P 
9,2900 
9,2900 
5,3100 
9,2\'00 
8,6400 

2,3200 
5,0200 
6,6900 

9,0100 
9,2400 
9,0000 
9,3400 
5,8700 
5,8700 
6,1700 
6,4600 
3,0300 
7,3700 


M.quad. 
94,2918 
91,4136 

112,4090 

60, 1500 
53,4400 
73,5300 
74,7800 
95,9300 
107,4800 
164,5200 
164,5200 

52,3318 
SI, 7500 
80,4893 

97,5200 
81,2122 
SI, 2122 
81,2122 
74,0606 
107,3924 
87,607." 
51,2549 
122,6309 
37,0504 

18,210j 

36,4160 
37,2300 

86,3000 
61,3300 
112,3000 
61,3300 
60,5000 
60,5000 
45,5000 
5l,740j 
28,7800 
54,7500 


Metr. 
4,572 
4,724 
4,724 

3,450 
2,757 
3,200 
3,553 
3,650 
3,910 
5,130 
5,180 

2,690 
2,7S0 
3,400 
3,700 
3,400 
3,400 
3,400 
2,590 
3,960 
4,570 
3,580 
4,570 
3,124 

1.S10 
2,560 
3,120 

3.4SS 
3,530 
3,250 
3,530 
2,930 
2,936 
2,936 
2,510 
3.3S0 
2,940 


.Unis. 
10,39 
12,25 
11,57 

11,61 
9,68 
9,68 
11,61 
10,26 
11,23 
13,55 
13,55 

9,84 
9,84 
9,84 
12,65 
12,65 
9,84 
12,65 
12,65 
14,06 
11,25 
11,25 
11,25 
12,65 

S,44 
9,84 
11,25 

11,40 
10,00 
12,60 
12,00 
10,00 
10,00 
10,00 
11,40 
11,40 
10,00 


Metr. 
0,50S 
0,559 
0,559 

0,508 
0,508 
0,508 
0,508 
0,508 
0,508 
0,50S 
0,508 

0,356 
0,457 
0,457 
0,508 
0.50S 
0,508 
0,508 
0,508 
0,508 
0,50S 
0,50? 
0,508 
0,558 

0,300 
0,510 
0,510 

0,559 
0,508 
0,500 
0.50S 
0,458 
0,458 
0,458 
0,457 
0,406 
0,457 


Metr. 
0,3S1 
0,381 
0,432 

0,381 
0.3S1 
0,406 
0,406 
0.457 

0,457 

0,4t,6 
0,635 
'0,406 
0,635 

0,305 

0,330 

0,381 

0,432 

0,343 

0,381 

/0, 241 
\0,406 

0,394 
0,457 
0,432 
0,381 
0,457 
0,406 

0,200 
0,330 
0,350 

0,407 
0,406 
0,430 
0,380 
0,356 
0,356 
0,318 
0,356 
0,279 
0.3S1 


(a)  Não  são  especificadas  6  locomotivas,  sendo  2  do  typo  Mallet. 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DESIGN  ATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


TYPO 

TTPE 


O 

> 

< 

W 

H 

a 

n 

o 

3 

« 

M 

«: 

H 

ca 

E^ 

C 

P3 
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53 
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o 
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■4 
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o 
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o 
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* 

w 
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H 

P 

(9 
0 

P 

« 

a 

0. 

M 

a 

ca 

z 

z 

CHAUDIÈRE 


Superfície 
de  aquecimento 

Surface 
de  chauffe 


s      ? 

■a     se 


B 

H 


CO 

09 

IO 

m 
O 

os 
p 

Cd 

p 

Z 

H 
^ 

K 

0, 

u 

CO 

tn 

CO 

IO 

ca 
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ca 
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3 
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E 

3 

A 

RODAS 
MOTRIZES 


ROUES 
ACCOOPLÉES 


Rêdo  Sul- Mineira 


24 


Rio  do  Ouro  . 


25 


Santa   Catharina 


26 


Santos  a  Jnndiahy 


Mogul. 


American 


Ten-"WheeI 
Mogul    . 

Mogul    . 
American 


Mogul    . 
Consolidation 
American  . 
Ten-Wheel 

Forney  .   . 
Manobras. 

Pacific   .  . 

Ten-Wheel 
American  . 
Atlantic.  . 
American  . 
Consolidation 
Twelve  Wheel 
Consolidation 
Mogul    .   .   . 
6  eixos  conj. 
8  eixos  conj. 
Manobras.   . 


Kilog. 

1 

24.000 

1 

24.000 

1 

24  900 

2 

27.600 

2 

37  700 

4 

23.500 

3 

26.300 

1 

20.000 

1 

20.000 

1 

20.000 

i 

26.300 

8 

26.000 

3 

22.000 

2 

42.500 

1 
1 

27.000 
23  595 

2 

23.900 

3 

22.246 

3 

22.680 

2 

35. SOO 

1 

20.000 

1 

29.030 

2 

35.001 

i 

20.000 

5 

81.839 

10 

69.190 

4 

47.447 

13 

45.720 

4 

36  576 

10 

75.946 

1  .  . 

2 

59.18S 

11 

58.268 

18 

43.231 

3 

46.736 

8 

103.632 

7 

23.143 

2| 

33.528 

Kilog. 
15.000 
19.500 
20.500 
23.500 
32.700 
15.22; 
16.300 
12.000 
12.000 
12.000 
16.300 
16.000 
16.000 
34.500 
20.000 

16.900 
13.600 
15.548 
19.051 
31.700 
12.000 
21.772 

26.000 
16.500 

53.035 

52.730 

31.29. 

25  400 

23.363 

67.360 

49.784 

52.573 

36.678 

32.004 

70.S15 

28.143 

33.528 


M.quad. 
6,8100 
6,4000 
6,4000 
7,3700 
10,2900 
6, 1600 
7,3000 
5,1600 
5,1600 
5,1600 
5,9000 
6,4500 
6,0600 
9,4000 
3,0300 

5.7524 
5,5023 
5,5641 
6,0250 
S,0000 
5,5641 
6,7S00 

5,6111 
3,3000 

15,3000 
14,3060 
10,1260 
8,3610 
8,3610 
li, 3060 
10,2190 
11,4270 
9,0110 
S,3610 
15,3000 
5,0350 
6,7810 


M.quad. 
50,7000 
51,7100 
51,7400 
54,7500 
S7,6900 
62,0000 
62,9100 
27,8000 
27,8000 
27,8000 
47,2100 
51,7500 
53,7100 
100,1300 
28,7800 

80.4S93 
SI  ,7501; 
42,3523 
46,6400 
60,0000 
42,3623 
55,7600 

65,0000 
39,2000 

173,2570 
173,1640 
109,0400 
83,9810 
83,9310 
165,9190 
111,4790 
127,6140 
93,6590 
33,2380 
173,2570 
61,7970 
80,3580 


Metr. 

Atuns. 

Metr. 

Metr. 

1 

2,940 

14,00 

0,457 

0,305 

ô 

2,940 

14,00 

0,406 

0,305 

6 

2,510 

14,00 

0,457 

0,356 

6 

2,940 

10,00 

0,508 

0,331 

6 

3,210 

12,60 

0,558 

0,432 

6 

3,010 

10,00 

0,458 

0,356 

4 

2,930 

11,40 

0,457 

0,356 

4 

3,340 

10,00 

0,457 

0,305 

4 

3,340 

10,00 

0,456 

0,254 

4 

3,340 

10,00 

0,457 

0,254 

4 

2,940 

10,00 

0,457 

0,354 

4 

2.980 

10,00 

0,508 

0,381 

4 

3,700 

10,00 

0,407 

0,305 

4 

3,640 

12,60 

0,558 

0,432 

6 

3,330 

10,00 

0,407 

0,330 

6 

2,950 

9,84 

0,457 

0,335 

6 

2,780 

9,84 

0,457 

0,356 

4 

2,542 

10,84 

0,457 

0,305 

4 

2,616 

10,00 

0,457 

0,335 

6 

3,600 

10,60 

0,508 

0,406 

8 

2,542 

9,00 

0,450 

0,300 

4 

3,05í 

10,60 

0,503 

0,406 

6 

2,900 

12,00 

0,400 

0,360 

6 

2,460 

12,00 

0,400 

0,300 

6 

4,279 

13,61 

0,660 

0,546 

6 

4,362 

13,61 

0,660 

0,50b; 

6 

3,463 

11,90 

0,609 

0,457 

4 

3,359 

10,31 

0,609 

0,425 

4 

3,365 

10,21 

0,609 

0,425 

4 

4,293 

13,61 

0,660 

0,546 

8 

3,816 

10,55 

0,60í' 

0,469 

8 

4,036 

11,90 

0,660 

0,508 

g 

3,S66 

10,55 

0,609 

0,457 

6 

3,905 

9,52 

0,609 

0,406 

6 

4,276 

13,61 

0,660 

0,546 

8 

3,197 

9,52 

0,508 

0,355 

4 

3,308 

9,52 

0,609 

0,406 

6 
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a 

£ 

tr 

ZL 

c 

c 

O 

-J 

u 

OG 
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CU 
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a 
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a 
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RODAS 
M0TRIZB9 


K0UES 
ACCOUPLÉES 


z  z 


27 


23 


28 


Santos  a  Jundiahy. 


S.  Franc sco  o  rj.mae3  (Rêle  Babiana)  . 


i   (Unha   de    Itararé  ao  Uru- 
/       guay) 


S.    Paulo  Rio  ( 
Grande.  . 


\    (Liuba  de  S.  Francisco).  .  .< 


Sobral (a)  .   . 


Manobras. 


Garrat  .   . 
Ten-Wheel 


Mogul.  .  .  . 
American.  . 
Consolidation 


Mogul.  .   . 
Ten-Wheel 


Atlantic.  .  . 
Consolidation 
Ten-Wheel  . 


Manobras. 
Mogul.  .   . 


len-Wkeel 

-»  » 

Mallet    .   . 


Manobras. 


Mogul. 


Ten-Wheel 
Mallet.  .   . 


American. 


Mogul.  .   . 
Ten-Wheel 


ta)  Tem  mais  cinco  locomotivas,  sem  classificação,  encostadas 


Kilog. 

Kilog. 

M.quad. 

M.quad. 

Metr. 

Atms. 

Metr. 

Metr. 

■i 

36. 576 

30.480 

6,5030 

81,5330 

3,353 

9,52 

0,609 

0,406 

6 

q 

38.760 

33.760 

6,7310 

74,8)00 

3,500 

10,21 

0,539 

0,406 

4 

g 

31.766 

55.630 

13,4700 

157,9300 

3,163 

10,80 

0,610 

0.406 

S 

5 

79.959 

55.337 

17,2000 

Í03.07S0 

4,680 

11,90 

0,660 

0,43.' 

6 

3 

20.603 

17.10) 

4,0500 

39,S000 

— 

11,20 

0,431 

0,330 

6 

4 

21.201 

13.600 

4,0500 

30,3000 

- 

11,20 

0,430 

0,330 

4 

li 

25.000 

22.950 

5,9300 

6),  9500 

3,120 

11,23 

0,457 

0,331 

8 

2 

25.000 

23.363 

6,7030 

02,0303 

3,120 

11.20 

0,457 

P.22S 

(0,331 

\      S 
í       8 

2 

22.001 

15.820 

6,1300 

51,6303 

3,120 

11,23 

0,457 

0,355 

6 

5 

31.772 

23.030 

6,S303 

75,7003 

3,610 

11,20 

0,503 

O,i05 

6 

6 

31.101 

31.304 

6,3000 

75,2200 

3,630 

12,6'. 

0,503 

/),254 
\0,43l 

}      • 

12 

35.000 

23.400 

6,8000 

75,7000 

3,  530 

12,65 

0,503 

0,406 

6 

5 

34.473 

20.4 11 

9.S300 

78,6403 

3,30 

12,65 

0,55' 

0,381 

4 

4 

35.350 

32.742 

9,3300 

73,31 10 

3,630 

12,65 

0,503 

0,406 

8 

19 

37.000 

27.030 

9,3330 

73,3103 

3,630 

13,7) 

0,5)8 

0,406 

6 

17 

35.150 

28.60.1 

9,8300 

73,3100 

3,50:i 

12,55 

0,503 

0,406 

6 

2 

23.000 

21.030 

5,5300 

30,5000 

3,300 

9,68 

0,457 

),355 

6 

4 

25.00) 

21.0)0 

5,9030 

51,1033 

2,500 

9,í>-> 

0,457 

0,355 

.  6 

4 

25  0)0 

21.030 

4,3700 

43, 1330 

2,627 

13.2H 

0,457 

0,355 

6 

2 

30.000 

25.00J 

4,7000 

63 .3300 

2,75" 

10,26 

0,457 

0,331 

6 

15 

37.000 

33.000 

8,3403 

74,7800 

3,553 

11,51 

0,50> 

0,401 

6 

5 

41.00) 

35.000 

11,0530 

I07.4SOO 

3,910 

11,23 

0,508 

0,457 

6 

3 

71.300 

60.000 

10,4003 

154,5200 

5,130 

13,55 

0,508 

/  1,406 
\0,õ35 

}- 

1 

12.000 

12.030 

2,7000 

25,5000 

i  222 

9,(8 

0.353 

0,210 

6 

1 

24.000 

24  000 

4,8030 

41,3033 

2,467 

9,43 

0,460 

0,317 

6 

2 

35.000 

33.000 

7,0033 

73,5030 

2,8)5 

10,61 

0,500 

0,  íOJ 

6 

1 

25.000 

21.000 

4,8700 

43,13)3 

2,627 

10,26 

0,457 

0,355 

6 

2 

30.000 

25.000 

7.Í333 

52,3003 

2,790 

10,54 

0,457 

0,381 

6 

2 

41.000 

36.000 

11,0500 

107,4300 

3,910 

11,23 

0,503 

0,457 

6 

2 

37.500 

74.00) 

11,3003 

200,3000 

6,103 

14,52 

0,559 

( 0,432 

1,0,630 

}12 

1 

21.0S6 

12.684 

5,1733 

41,8203 

2,650 

9,68 

0,157 

0,304 

4 

1 

19.750 

11.793 

4,4533 

34,6933 

2,650 

9,68 

0,457 

0,30í 

4 

2 

21.S72 

19.051 

5,5)03 

55,9700 

2,500 

9,68 

0,457 

0,355 

6 

2 

33.780 

24.870 

6,5033 

72,2200 

3,400 

11,61 

0,507 

0,355 

6 

4 

37.150 

25.500 

6,3100 

75, 1920 

3,237 

11,61 

0,550 

0.36J 

6 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÈSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 
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Surface 
de  chauffe 

O 

■fl 

73 
O 
XJ 

O 

a 

O) 
(D 

-O 

03 
CD 

■a 
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s  a 
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o 
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1—1 

Kilog. 

Kilog. 

Kilog. 

M.quad. 

Metr. 

Atms. 

Metr. 

Metr. 

Metr. 

/ 

Manobras 

2 

52.200 

25.200 

5,5500 

27,4300 

2,710 

9,52 

0,457 

0,254 

S 

1,041 

American.   .   .   . 

1 

23.000 

17.000 

5,1500 

54,3400 

2.SI0 

10,20 

0,406 

0,330 

4 

1,168 

Mogul 

1 

23.800 

25.900 

5,2000 

54,4300 

2,660 

9,53 

0,50$ 

0,355 

6 

0,939 

American 

3 

31.100 

21.000 

7,4000 

63,6300 

3.S40 

10,20 

0,457 

0,355 

4 

1,263 

Mogul 

Q 

32.600 

27.000 

4,1000 

70,6000 

4,260 

12,24 

0,381 

0,308 

6 

1,129 

American 

10 

21.700 

15.200 

4,4200 

39,2)00 

2,740 

9,53 

0,331 

0,304 

4 

1,078 

Manobras 

4 

20.000 

20.000 

3,9000 

41,7100 

2,610 

10,20 

0,457 

0,304 

4 

1,092 

American 

3 

19.000 

12.700 

5,4300 

49.SO0O 

2,740 

9,52 

0,457 

0,304 

4 

1,104 

i 

>          •  •   •  •   • 

6 

29.000 

20.000 

6,9000 

60,7500 

2,310 

9,52 

0,457 

0,355 

4 

1,168 

»          •  •  >   .   . 

4 

29.000 

20.000 

6,9000 

60,7500 

2,810 

10,88 

0,457 

0,355 

4 

1.168 

Conaolidation.   .   . 

i 

19.000 

16.370 

7,1000 

43,4900 

2,970 

9,52 

0,355 

0,330 

8 

0,863 

»            *   .   • 

2 

30.900 

26.400 

7,1000 

65,7700 

2,970 

10,88 

0,457 

0,331 

S 

0,946 

3i 

Sorocabana 

*■            ... 
*>            ■   .  . 

2 
6 

33  200 

35.900 

29.100 
31.800 

7,1000 
7,1000 

87,5100 
87,7900 

3,650 
3,470 

10,83 
10.88 

0,508 
0,508 

0,381 
0,406 

8 
8 

0,965 

0,959 

»            ■  ■  ■ 

4 

36.100 

32.000 

7,1000 

9S,5600 

3,650 

10,88 

0,508 

0,406 

S 

0,959 

*            ... 

2 

38.100 

32.000 

7,1000 

85,5000 

3,650 

12,34 

0,508 

0,416 

S 

0,939 

»                         ■      •      ■ 

14 

38.100 

32.000 

7,1000 

92,0000 

3-,  650 

1),88 

0,508 

0,406 

8 

0,965 

»                        •      .      . 

2 

36  100 

32.000 

7,1000 

85,5000 

3,650 

12,34 

0,508 

0,406 

8 

0,940 

Ten-Wheel  .... 

13 

34.400 

27.400 

8,5400 

74,7.S00 

3,590 

12,24 

0,503 

0,406 

6 

1,140 

»            .  .   • 

7 

31.400 

27.400 

8,5400 

7í,7S00 

3,590 

11,23 

0,503 

0.406 

6 

1,140 

»            •  .   . 

8 

44.000 

34.200 

11,0500 

83,7500 

3,910 

11,23 

0,503 

0,457 

6 

1,140 

>            •   .   . 

2 

45.360 

36.2S7 

— 

— 

— 

11,23 

0,508 

0,457 

6 

1,143 

Mallet 

6 
6 

71.500 
71.500 

60.000 
60.000 

10,4000 
10,4000 

165,5000 
165,5000 

5,180 

5,180 

13,61 
13,61 

0,508 
0,508 

CO, 4 06 
»'>,815 
/0,40> 
(0,63r> 

}12 
» 
12 

}12 

1,060 
1,060 

\ 

» 

4 
4 

71.500 
86.700 

60.000 
73.400 

10,4000 
13,2800 

102,0000 
219,0000 

5,180 
6,400 

13,61 
13,61 

0,50S 
0,558 

P.106 
\0,635 
/ ',431 
\.),660 

1,060 
1,140 

2  eixos  conj.   .    .   . 

1 

19.000 

1Í.00C 

3,0200 

29,3700 

2,609 

10,00 

0,400 

0,235 

4 

0,940 

>      »        »     .   .   .   • 

4 

17.467 

12.415 

2,2200 

31,4000 

2,546 

8,40 

0,445 

0,260 

4 

1,105 

Forney  

1 

25.535 

13.055 

— 

3>,S600 

2,562 

8,40 

0,3S5 

0,289 

4 

1,105 

American.    .   •   .   . 

1 

24.700 

11.000 

2,6900 

53,3200 

2,540 

10,50 

0,460 

0,305 

4 

1,105 

Columbia  .   .   .   .   . 

o 

19.626 

12.500 

4,6500 

27,2700 

3,474 

9,00 

0,406 

0,279 

4 

0,950 

32 

Viação  Férrea  do  Rio   Grande  do  Sol  (Auxi- 
liaire.)  (a) 

*    

i   Manobras 

2 
3 

15.839 
10.600 

9.647 
10.600 

3.5500 
3,0600 

24,8900 
26,2300 

2,4S2 
2,324 

9,S0 
S,40 

0,400 
0.360 

0,260 
0,250 

4 
6 

1,152 

0,84í 

American 

4 

22.200 

14.100 

— 

46,2600 

2,743 

9,50 

0,500 

0,320 

i 

1.23C 



4 

20.900 

13.950 

5,9700 

59,0300 

3,779 

9,00 

0,457 

0,330 

4 

1,155. 

»                 .      •      •      •      . 

3 

23.9S0 

15.050 

5,4000 

59,0300 

3,779 

12,00 

0,457 

/0,203 
\0,355 

}       ' 

1,155 

»                 .      •      .      •      . 

10 

26.600 

13.500 

5,4000 

62,0800 

3,600 

12,00 

0,500 

0,330 

4 

1,25( 

T>                 

1 

26.300 

16.600 

7,0000 

63,0700 

3.03S 

11,2) 

0,508 

0,381 

4 

l,35t 

(a)  Foram  vendidas  3  locomotivas  das  211  existentes. 
6145 
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DESIGNAÇÃO  DAS   ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


TTPO 
TTPE 
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> 
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ta 

0 
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U 

O 

rr 

BJ 
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o 

-4 

a 

cq     h 

o 

w 

H    z 

0 

si 
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■ 

P 

< 

> 

> 

S 

K 
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O 

~ 
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1" 

H 

CS 
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o 
o 

O 

O      Q 

o 

m 

fi- 

2; 

Pt    ft 

■ 
p 

ca 

o 

a 

o 

7. 

ca 
ti 
ca 

E 

b 

z 

Z 

CHAUDIÈRE 


Superíicie 
de  aquecimento 

Surface 
de  chauífe 


O     O 


I   3 


s 


tn 

Cd 

IO 

H 

c 
E- 

O 

z 

P 
Z 

s 

s 

o 

O 

OJ 

SE 

a 

a 

ti 

o 

ta 

0! 

O" 

ta 

« 

u 

o 

O 

2 

5 

a 

p 

BODAS 

MOTRIZES 


ROUES 
ACCOUPLÉES 


a  a 


Kilog. 

Kilog. 

M.quad. 

M.quad. 

Metr. 

Atuis. 

Metr. 

Metr. 

Metr. 

Mogul    . 

6 

19.100 

17.050 

- 

49,0500 

2,958 

8,40 

0,500 

0,320 

6 

1,060 

1 

. » 

5 

20.900 

17.750 

5,3200 

46,0100 

2,461 

9,00 

0,457 

0,33( 

6 

0,950 

■ 

»        . 

3 

22.300 

18.150 

5,5700 

46,6300 

2,616 

9,00 

0,457 

0,330 

6 

1,060 

•                                        4 

Ten-Whee 

2 

22.855 

16.5S0 

4,3700 

56,0000 

3,S77 

9,00 

0,533 

0,330 

6 

1,060 

Mogul    . 

S 

25.356 

21. COO 

6,3400 

52,1200 

2,627 

9,00 

0,457 

0,355 

6 

1,060 

14 

22.750 

19.100 

6,3400 

52,1200 

2,627 

9,00 

0,457 

0,355 

6 

1,060 

3 

25.286 

21.600 

6,2400 

56,1600 

2,627 

11,20 

0,457 

0,355 

6 

1,060 

3 

31.510 

28.210 

7,3400 

68,2500 

3,150 

12,00 

0,550 

0,380 

6 

1,090 

1 

23.900 

19.950 

4,5300 

47,4900 

2,614 

12,00 

0,457 

<0,203 
\0,355 

}      « 

1,060 

2 

27.148 

23.350 

6,7900 

58.S700 

2,756 

11,20 

0,457 

0,381 

6 

1,060 

7 

28.077 

24.080 

7,2500 

61,1800 

2,756 

10,50 

0,50S 

0.3S1 

6 

r-,060 

32 

Viação  Ferrba  do  Rio  Grande  do  Sul  (. 

t 

1UXÍ- 

( 

Consolidai 

on  . 

9 
23 
34 

26.150 
27.695 
34.100 

21.800 
23.595 
30.000 

5,6400 
5,5600 
6,1000 

60,8100 
71,3000 
87,1000 

2,540 
2,950 
3,600 

10,50 
12,00 
12,00 

0,457 
0,551 

0,500 

0.381 
0,360 
0,430 

6 

6 

S 

1,060 

(Continuação) 

1,060 
0,950 

> 

1 

34.100 

30.000 

6,3000 

108,5000 

3,600 

12,0Ci 

0,500 

0,400 

8 

0,950 

» 

5 

31.162 

27.300 

7,4800 

79,4500 

3,556 

10,50 

0,508 

0,406 

8 

0,950 

»                . 

2 

2S.200 

24.10U 

6,3100 

SI, 0000 

3,359 

9,80 

0,508 

0,381 

8 

0,950 

» 

3 

31.900 

27.800 

7,1500 

88,9000 

3,5411 

9,80 

0,508 

0,406 

8 

0,950 

[ 

Ten-Wheel  .   . 

10 

42.100 

32.700 

7,4500 

114,0000 

3,500 

12,00 

0,508 

0,406 

6 

1,140 

«            .   . 

7 

42.100 

32.700 

7,4500 

114,0000 

3,500 

12, CO 

0,50> 

0,406 

6 

1,140 

> 

3 

42. 1C0 

32.700 

7,3200 

106,3500 

3,500 

12,00 

0,50S 

0,406 

6 

1,140 

■ 

> 

4 

44.100 

33.200 

11,0500 

107,5280 

.3,911 

11,60 

0,50S 

0,457 

6 

1,140 

\ 

MaUet    . 

6 

71.300 

60.000 

10,4050 

164,5250 

5, ISO 

14,00 

0,50." 

/ú,406 
V>,6:<5 

}. 

1,060 

» 

11 

71  300 

60.000 

10,4050 

16  (,5250 

5,  ISO 

14,00 

0,50S 

(0,406 
\0,635 

}12 

1,060 

Mogul.   . 

2 

25.610 

22.000 

6,1200 

55,1800 

2,700 

12,00 

0,457 

0,360 

6 

1,067 

j  Linha  de  Victoria  a  Cachoeira  Es-\ 

1 
4 

26. ISO 
25.424 

24  000 
21.792 

5,7000 
6,4100 

54,3700 
55,6470 

2,800 
2,580 

12,00 
12,00 

0,457 
0,457 

0,356 
0,356 

6 
6 

1,000 

33 

cura / 

Victoria  a)                                                               ( 

1,025 

Minas.    \                                                                \ 

Ten-Whee 

1  .   . 

11 

31.440 

24.833 

7,5760 

71,8310 

3,450 

18,00 

0,50S 

0,356 

6 

1,025 

Manobras 
Ten-Whee 

*       * 

2 

2 

16.782 
28.123 

16.782 
21  772 

4,1000 
4,8600 

41,9000 
85,7000 

3,450 
3,640 

12,00 
12,00 

0,457 
0,457 

0,305 
0,35ti 

6 

0 

0,965 

1,067 

QUADRO  Ur.    10 
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PROCEDÊNCIA  DO 
PROVENANCE  DU 


DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


LOCOMOTIVAS 
LOCOMOTIVE9 
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3 

O 

rt 
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br 
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= 
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«1 

fe 

Rede  Ceará-/  Sobral  ■   ' 
Piauhy      )  Baturité    . 


Central  do  |  Bitola  de  1.60  . 
Bra3'1        1  Bitola  de  1,00. 


Rio  do  Ouro 


Oeste  de 
Minas 


C  Bitola  de  1, 
1  Bitola  de  0, 


Itapura  a  Corumbá. 


6 

— 

- 

4 

6 

86 

3 

- 

6 

- 

294 

— 

— 

2S 

- 

133 

2 

- 

8 

- 

8 

4 

- 

- 

3 

],„ 

- 

- 

- 

56 

— 

— 

— 

— 

— 

/  Réu 
GreatWes-1 


tern. 


Madeira-Mamoré 

Central  do  Rio  Grande  do  Norte.    .  .    . 

Rede  Norte ) 

Central 

Sul ] 

Paulo  Affonso 

S.  Francisco  e  ramaes.  .  . 

Central  da  Bahia  e  ramaes 

Bahia  e  Minas 

Prolongamento  da  Maricá , 

Therezopolis 

/  Cruzeiro  a  Tuyuty  e  ramaes 
Rede  Sul-  1 
Mineira    j  Tuyuty    a    S.    Sebastião    e 
\    ramal , 


Rede 
Bahiana 


I 


Goyaz . 


{Formiga  a  Catiára.  .   .  . 
Araguary  a  Catalão  .  .  . 

Paraná 

Santa  Catharina  (a) 

D.  Thereza  Christina 

Viação  Férrea  do  Rio  Grande  do  Sul. 
Itaquy  a  S.  Borja 


14 

— 

— 

— 

14 

9 

1 

- 

12 

7 

17 

141 

4 

- 

- 

4 

1 

- 

- 

- 

46 

7 

— 

40 

— 

18 

— 

— 

3 

21 

10 
4 
4 

— 

— 

3 

10 
4 

5 





4 

40 

25 

— 

9 

66 

6 
11 





4 
2 

11 

11 

— 

- 

- 

11 

33 

— 

- 

7 
3 

22 

_ 

7 





S3 

8 

14 

106 

- 

— 

3 

- 

— 

— 

I  —  ADMINISTRADAS 
I  —  EXPLOITÉS  PAR  LE 


Westinghouse 

— 

— 

14 

Westinghouse 

1 

» 

58 

— 

— 

— 

— 

4 

Gresham 

19 

2 



— 

S 
114 

_ 

— 

— 

68   e  70 
78  a  79 


70   e    75 


49 


33 


II  —  ARRENDADAS 


Westinghouse 

- 

• 

10 

— 

88 

Westinghouse 

— 

Riggenbach 

- 

Westinghouse 

1 

- 

10 

Westinghouse 

- 

» 

- 

— 

14 

— 

3 



203 

— 

3 

Kõrting 


O») 

Diversos 
Gresham      — 


— 

- 

4 

1 

142 

162 

- 

5 

1 

13 

1 

8 

7 

74 

— 

10 

- 

2 

4 

— 

— 

3 

7 

- 

8 

- 

- 

— 

(a)  Todo  o  material  é  allemão. 

(b)  127  Gresham,  62  Eames  o  14  Wassard. 


AFFERMÉS  P, 

^R 

LE 

75 

4 

6 

— 

— 

70 

11 

- 

— 

6 

74 

11 

152 

2 

44 

70 

10- 

— 





58  a  G4 

26 

67 

- 

60 

58  a  64 

1 

- 

— 

63 

65 

- 

1 

— 

1 

71 

SO 

67  a  76 

3 

— 

— 

— 

45 

19 

- 

- 

68,5 

— 

— 

— 

— 

75 

12 

- 

— 

4 

70 

10 

- 

- 

- 

75 

— 

— 

— 

35 

70 

- 

- 

- 

3 

71 

- 

8 

- 

- 

75 

67 

10 

1 

114 

SO 

— 

2 

— 

— 
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MATERIAL  RODANTE 
MATÉRIEL  ROULANT 


Quadro  n.  10 
Tableau  n.  10 


OiBEOS   DE   PASSAGEIROS 
VOITURES   à   VOYAGEURS 


VAGÕES 
■WAGONS 
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.a 
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ri 
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O 

ri 
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03 

5 

pq 

■o 

O 

? 

g 
9 

ft 

P=( 

EH 

8 

<! 

3.2 


o  2> 

§  e 


«■O 

3 


PELA  UNIÃO 
GOUYERNEMENT  FEDERAL 


2     — 


ss 


— 

- 

- 

i6 

68 

19 

10 

— 

40 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

73    e   74 

47 

74 

— 

210 

— 

— 

~~ 

3 

— 

11 

70 

— 

— 

117 

tinghonse 

41 

- 

127 

70  e  75 

118 

55 

- 

105 

752 

580 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

PELA  UNIÃO 
GOUYERNEMENT  FÉDÉRAj. 


Westinghouse 


450 


80 


117 

1.030 


68  e   75 

62  Na   79 


70 
70  e   75 


1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 


10 


Westinghonse 


13 


10S 


Westinghonse 


114 
2 


KOerting 


Giesham 


18 


193 


10 


72 

S 
16 

35 
3 
8 

91 


75 

262 

4 

— 

- 

— 

266 

70 

101 

9 

— 

70 

7 

— 

74 

189 

1.868 

34 

282 

- 

- 

70 

40 











75   a   80 

157 

131 

- 

792 

9 

— 

64 

— 

— 

— 

414 

— 

414 

65  a  70 

— 

— 

— 

SI 

17 

— 

71 

40 

— 

— 

- 

12 

53 

80 

'4 

— 

— 

4 

5 

- 

65   a  73 

180 

182 

- 

29 

61 

— 

68,5 

- 

— 

— 

— 

111 

— 

75 

3 

— 

- 

135 

- 

138 

70 

— 

- 

— 

63 

- 

63 

75 

— 

— 

— 

597 

19 

- 

70 

- 

— 

— 

41 

- 

— 

71 

— 

134 

— 

- 

- 

- 

75 

502 

133 

32 

1.691 

S2 

- 

80 

— 

46 

— 

— 

^~ 

- 

Westinghouse 

— 

— 

— 

75 

— 

— 

— 

1S7 

70 

- 

26 

- 

1.518 

74 

_ 

— 

_ 

33 

70 

— 

- 

- 

— 

58  a   64 

64 
70 

— 

— 

— 

98 

— 

- 

— 

- 

71 

— 

— 

— 

13 

80 

— 

- 

— 

452 

72   a  78 

— 

111 

— 

111 

• 
68,5 

Westinghonse 

- 

- 

13S 

75 

» 

- 

- 

63 

70 

— 

219 

— 

397 

75 

— 

— 

- 

19 

70 

— 

.    — 

— 

184 

71 

— 

694 

Gresham 

1.746 

75 

— 

46 

> 

— 

80 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 

22 

23  . 

24 

25 

26 

27 

28 


—  HO  — 


DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DE  CHEMINS  DE  FER 


LOCOMOTIVAS 

LOCOMOTIVES 
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■o  5 


_2>    ia 
«    PO 


Tocantins— Ale—  B.  Branco  e  ramal. 

Caxias  a  Cajazeiras 

Victoria  a  Cach.  Escura 
Curralinho  a  Diamantina 
Central  de  Macahé  .  .  . 
Prol.  Barão  de   Araruazna 


Victoria  a 
Minas. 


Leopoldina 
Railway 


S.  Eduardo    ao    Cachoeiro 
do  Itaperairim 


Sorocabanaí  CaPSo   Bonito   a  Bartyal 
Railway.}  Tatuhy  a  Itararé(a)  .  .  J 

Mogyana —  Jaguára  a  Araguary.   .   .   . 

Noroeste  do  Brazil  —  Bauru  á  Itapura  .  . 

Itararé  a  Uruguay.   .    .  . 

S.  Francisco  a  Canoinhas. 

Jaguariahyva  a  S.  Josá.   . 

Serrinha   a    Nova    Restin- 


S.  Paulo  - 
Rio  Gran 
de. 


Quarahim  a  Itaquy. 


III  —  CONCEDIDAS  COM 
III  —  CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENT 


A 
PÉ 


2 
4 

15 

- 

i 

2 

3 

4 
3 
3 

- 

- 

- 

15 
4 


Nao  tem  material  prop.io. 


211 

5 

3 


74 

12 

31 

3 

Não  tem  material  próprio 


-       10 


Westinghouse 


20 
4 


Eames 


10 


10 


119 


70 
61 
80 
75 

76 
70 


75 


68,5 
70 
75 
75 


S0 


ÍO 


29 
7 


10 


73 


11 


41 


IV  —  CONCEDIDAS  SEM 
IV  —  CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENT 


Recife  a  Limoeiro  e  Timbaúba 

Centro  e  ramal  Leopoldina 

Sumidouro 

Carangola  e  ramaes  .   .  . 

Victoria  a  E.  Feliz  e  ramal. 

Norte  —  Praia  Formosa  ao 
Entroncamento 


Leopoldina 
Railway 


Corcovado  

Bananal   

Rezende  a  Bocaina 

Santos  a  Jundiaby 

Paulista  -  Secção  Rio  Claro 

{Ribeirão  Preto  a  Jaguára 
e  ramal'  •   •  • 
Igarapava  a  Uberaba  .  .  . 
(o)  Refere-se  ao  material  de  todas  as  linhas. 


O  material  é  commum  as  estradas  das  3  Redes  da  Great  Western. 
Não  tem  material  próprio.  Utilisa-se  do  material  de  outras  linhas. 


12 


Não  tem  material  próprio.  Utilisa-se  do  material  de  outras  linhas 


il 
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83 
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GARANTIA  DE  JUROS 

FEDERAL  AYEC  GARANTIE  DTNTÉRÊTS 


10 


Westinghouse 

— 

» 

- 

» 

- 

*► 
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2 

- 

2 

- 

25 
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34 

— 

46 

— 

- 

Eames 


129 


10 


70 
64 
80 
75 

76 

70 


75 

3,5 
70 
75 

75 


80 


31 

29 

101 

— 

— 

— 

— 

31 





71 

20 

_ 

- 

- 

- 

52 

30 

25 

43 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

944 

831 

— 

: 





70 

32 



21 

— 

— 

74 

S05 

- 

2 
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294 
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GARANTIA  DE  JUROS 

FEDERAL  SANS  GARANTIE  DTNTÉRÈTS 
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Westinghouse 


154 


Gresham 


11 


10 
5 


70 


80 

60 

1,06 

76 

68,5 

63,5 


13 


466 


4.091 
343 
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113 

76 
21 


1.369 
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- 
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— 

4.091 
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- 
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76 

— 

76 

— 

21 

— 

21 
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64 
83 
75 
76 
70 

75 

70 
75 
75 

80 


80 

60 

1,06 

76 

68,5 
68,5 
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DESISNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


LOCOMOTIVAS 
LOCOMOTIVES 
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V  —  CONCEDIDAS 
V  —  CONCEDES  PAR  LES 


58 
59 
60 
61 
62 
63 

64 

65 
66 

Mossorâ  - 

Nazareth 

Santo  An 

Ilhéos  a 

Maricá  — 

Rede  Sul 
raizopo 

Mogyana 

São    Pai 
Railwa 

—  Porto  Franco  a  Mossoró  .     . 
a  Toca  da  Onça  e  ramal    .     . 

íaro  e  ramaes 

Oonquista  e  rarnaes    .... 

Porto  das  Naves  a  N.  Pecanha 

Mineira  —  Piranguinho  a  Pa- 
is     

—  Linha  Tronco  e  ramaes  .     . 
i      í  Campo  Limpo  a  Vargem. 
r      ,  Ramal  de  Piracaia.     .     . 
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- 
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- 

# 
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- 
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CARROS   DE  PASSAGEIROS 
VOITORES  à  VOYAGEURS 
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PELOS  ESTADOS 
GOUVERNEMENTS  DES  ÉTA.TS 


2 

- 

— 

4 

- 

9 

70 

16 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

16 

- 

18 

70 
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59 
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6t 

- 

— 

•     - 
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62 
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65 
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PESSOAL   EXISTENTE    EM 
PERSONNEL  EXISTANT  AU 


DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


ADMINISTRAÇÃO    GERAL 

ADMINISTBVTION  GÉNÉRALE 


Directoria 
Direction 


=     3 
S      o. 


2*    «- 

S        o 

O 


a   % 


tsO       bD 


TRAFEGO 

TRAFIC 


"2    W 
O 

63 


(O 

tn 
n 

o 

00 

B 
0 

a 

cã 

H 

CO 

GO 

H 

I  —  ADMINISTRADAS 
I  —  EXPLOITÉS  PAR  LE 


Rede  í  SobraI  • 

Ceará-Piauhy  .|  Baturité 

Central  do  Brasil.   .   .  . 

Rio  do  Ouro 

Oeste  de  Minas 

Itapura  a  Corumbá  .   .   . 


1 

— 

5 

6 

1 

10 

2 

25 

— 

96 

26 

1 

— 

7 

27 

2 

15 

- 

52 

14 

169 

70 

i 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

555 

- 

- 

- 

— 

— 

— 

— 

- 

— 

- 

- 

3 

3S 

20 

i 

- 

7 

50 

7 

15 

- 

80 

32 

340 

163 

— 

- 

— 

— 

— 

- 

— 

— 

— 

- 

- 

123 
253 

4.705 

61 

535 


II  —  ARRENDADAS 
II  —  AFFERMÉS  PAR  LE 


Madeira-Mamo 

•é 

1 

1 

1 

(a)S 

-      Sul .  .   . 

— 

— 

Great-Western 

1 

Total  das  3  Redes. 

3 

-( 

- 

í  S.  Francisco  e  ramaes.  . 

i 

Rede  Bahiana.     Central  da  Bahia  e  ramaes 

1 

i 

1 

2 

Rede     Sul-Mi- 

Cruzeiro  a  Tuyuty  e  ra- 

3 

1 

1  Tuyuty  a  S.   Sebastião  e 

— 

— 

[  Formiga  a  Goyaz  .... 

- 

1 

\  Araguary  a  Catalão  (g).  . 

11 

3 

22 

2 

10 

- 

38 

6 

106 

17 

3 

9 

2 

8 

1 

24 

4 

12 

44 

(b)    12 

(a)   113 

(a)     10 

(c)      S4 

- 

221 

(d)  80 

607 

(e)  103 

- 

- 

- 

33 

- 

35 

6 

234 

79 

- 

- 

- 

27 

- 

28 

13 

646 

26  i 

12 

113 

10 

147 

— 

285 

99 

1.487 

746 

3 

- 

- 

1 

- 

4 

- 

14 

4 

13 

43 

4 

24 

- 

92 

20 

406 

103 

g 

i 

1 

5 

- 

13 

3 

131 

31 

- 

■      9 

- 

2 

- 

13 

- 

67 

19 

1 

3 

— 

1 

- 

6 

1 

16 

5 

- 

8 

- 

- 

- 

10 

2 

29 

- 

8 

41 

3 

13 

- 

69 

13 

254 

133 

10 

2 

l 

5 

t 
13 

4 

41 

9 

— 

5 

2 

3 

— 

21 

6 

36 

6 

129 

60 
790 
319 

933 

.032 
18 

538 
155i 

86 

22 
31 

400 

95 

54 

48 


(a)  Pessoal  commum  á  todas  as  estradas  da  Companhia. 

(bl  Inclusive  10  do  pessoal  commum  á  todas  as  estradas  da  Companhia. 
ic)  Idem  65  idem. 

(d)  Idem  76  idem. 

(e)  Idem  62  idem. 

(f)  O  trafego  desta  linha  está  a  cargo  da  Companhia  Mogyana. 

(g)  Pessoal  existente  em  ly  14. 

(b)  Inclusive  109  do  pessoal  coramnm  á  todas  as  estradas  da  Companhia, 
(i)  Inclusive  2.903  jornaleiros  (pessoal  extraordinário). 
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31   DE  DEZEMBRO  DE  1916 
31  DÉCEMBRE  1916 


Quadro  n. 
Tableau  n. 
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PESSOAL   EFFECTIVO  —  (POR  KILOMETRO) 
NOMBRE   d'aGENTS  —  (PAR   KILOMÈTRE) 
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d 
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PELA  UNIÃO 
GOUVERNEMENT  FEDERAL 


4 

53 

50 

107 

— 

— 

— 

9 

164 

83 

256 

7 

- 

8 
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— 

4.321 

- 

- 

- 

39 

23 

62 

3 

- 

- 

35 

383 

.204 

622 

12 

4 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

37 

56 


72 
927 


PELA  UNIÃO 
GOUVERNEMENT  FEDERAL 


4 

99 

29 

132 

6 

4 

21 

44 

69 

2 

i)    IS 

76 

189 

2S3 

(a)  28 

4 

322 

130 

456 

- 

- 

102 

270 

372 

- 

22 

500 

539 

1.111 

23 

- 

16 

9 

25 

- 

15 

57  í 

154 

743 

3 

■  10 

127 

5i 

191 

2 

2 

119 

13 

139 
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1 

14 

12 

27 

1 

3 

10 

12 

24 

2 

IS 

235 

212 

465 

13 

62 

IS 

23 

SO 

2 

— 

31 

10 

« 

— 

229 
239 


275 

360 

4. 554 

75 

943 


529 

0,07 

0,34 

0,30 

0,77 

1,47 

921 

0,11 

0,53 

0,54 

~0,76 

1,94 

(i)  17.038 

0,24 

2,06 

1,89 

2,00 

(i)  7,44 

- 

- 

0,45 

0,46 

0,53 

- 

2.180 

0,05 

0,34 

0,40 

0,61 

1,40 

— 

— 

— 

- 

— 

- 

337 

636 

0,10 

0,35 

0,36 

0,93 

1,74 

81 

234 

0,17 

0,41 

0,48 

0,56 

1,63 

721 

2.015 

0,35 

1,25 

0,45 

1,15 

3,20 

294 

1.105 

0,13 

1,18 

1,69 

1,09 

4,10 

734 

2.107 

0,05 

1,53 

0,62 

1,30 

3,50 

1.799 

5.227 

0,19 

1,35 

0,74 

1,20 

3,43 

37 

8Í 

0,03 

0,16 

0,22 

0,32 

0,73 

831 

2.244 

0,09 

0,52 

0,73 

0,87 

2,19 

301 

660 

0,04 

0,49 

0,60 

0,95 

2,08 

302 

539 

0,03 

0,23 

0,37 

0,80 

1,43 

4S 

103 

0,09 

0,34 

0,41 

0,74 

1,58 

44 

109 

0,30 

0,93 

0,72 

1,33 

3,38 

846 

1.780 

0,07 

0,38 

0,44 

0,31 

1,70 

113 

236 

0,02 

0,47 

0,11 

0,56 

1,16 

172 

319 

0,04 

0,1S 

0,27 

0,58 

1,07 

167 

277 

0,09 

0,21 

0,17 

0,72 

1,19 
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ADMINISTRAÇÃO   GERAL 

TRAFEGO 

' 

ADMINISTBATION  GÉNÉRALE 

TRAFIC 

Directoria 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
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u 
o 
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3 
OS 

O 

8    o 

O 

W 

Tocantins  —  Ale. —  Breu  Branco  e  ramal. 

Caxias  a  Cajazeiras 

Victoria  a  Mi-Í  Victoria  a  Minas  e  ramal 
naS:  I  Curralinho  a  Diamantina. 


Leopoldina 
Railway . 


[  Capão  Bonito  a  Bartyra  . 
Sorocabana.   .' 

|  Tatuhy  a  Itararé  .... 

Mogyana  —  Jaguara  a  Araguary 

Noroeste  —  Bauru  a  Itapura 

Itararé  a  Uruguay  .   .   . 

S.  Francisco  a  Canoinhas. 

Jaguariahyva  a  S.  José  . 

Serrinha    a    Nova    Res- 
tinga (b) 


S.  Paulo  -Rio 
Grande. 


Paraná  (a) 

Santa  Catharina 

D.  Thereza   Christina 

Viação  Férrea  do  Rio  Grande  do  Sul. 
Itaquy  a  S.  Borja 


7 

117 

7 

72 



205 

8 

238 

85 

2 

1 

— 

— 

1 

- 

1 

- 

3 

3 

15 

4 

i 

— 

17 

8 

8S 

6 

3 

40 



12 
153 

26 

30 
560 

6 
317 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7 

2 

Central  de   Macahé  ...        — 

Prolongamento  da  Barão 
de  Araruama  .  . 

S.  Eduardo  no  Cachoeira 
de  Itapemirim  .   . 


III— CONCEDIDAS  PELA  UNIÃO  C0J 
III  —  CONCEDES  PAR  LE  G0UVERNEMEM 


Quarahim  a  Itaquy 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

- 

- 

— 
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1 

- 

2 
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- 

1 

- 

5 

— 

11 

5 

1 

- 

1 

10 

2 

30 

- 

44 

2 

54 

34 

- 

1 

- 

- 

- 

2 

- 

3 

1 

17 

3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

- 

- 

8 

6 

2 

- 

- 

- 

-    ' 

- 

- 

- 

- 

8 

13 

5 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3 

26 

_ 

2 

1 

3 

33 

5 

3 
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47 

12 

110 

26 

2 

1 

4 

33 

5 

3 

- 

48 

12 

94 

20 

— 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

16 

— 

— 

— 

1 

- 

4 

20 

5 

5 

- 

35 

6 

131 

IS 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

(•) 

7 

219 

166 

- 

- 

- 

— 

- 

- 

- 

(e) 

4 

68 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

(e) 

- 

5 

8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

(•) 

— 

— 

12 

1 

- 

1 

6 

1 

1 

- 

10 

— 

3S 

3 

Recife    a    Limoeiro  e  Timbaúba  (c)    .   . 

Centro  e   ramal  de  Leo- 
poldina  ', 


Leopoldina 
Railway. 


Sumidouro 

Carangola    e  ramaes  (d) 

Victoria  a  E.  Feliz  e  ra- 
mal    

Norte  —  Praia  Formosa  a 
Entroncamento.  . 


IV  —  CONCEDIDAS  PELA  UNIÃO  SEI 
IV  —  CONCEDES  PAR  LE  G0UVERNEMEM 


- 

- 

- 

- 

- 

11 

- 

11 

- 

352 

88 

- 

- 

- 

— 

- 

- 

- 

— 

— 

— 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

— 

— 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

11 

- 

11 

36 

155 

86 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

54 

9 

- 

- 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

(a)  O  pessoal  da  Administração  geral  é  commum  á  5  linhas. 

(b)  Além  do  pessoal  indicado  ha  o  commum  á  toda  a  Rode. 

(cí  Além  do  pessoal  próprio  utilisa-se  do  pessoal  commum  á  Rede. 

(d)  Além  do  pessoal  próprio  utilisa-se  do  pessoal  commam  á  Leopoldina  Railway  quanto  a  Administração  superior. 

(e)  Incluída  na  Paraná  e  commam  á  todas  as  linhas. 


2: 
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LOCOMOÇÃO 
MATÉSIEL  ET  TRACTION 
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_ 

_ 

13 

4 

16 

— 
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— 

3 

34 

7 

44 

— 

— 

— 

20 

436 

472 

928 

17 

1 

— 

11 

4 

15 

— 

— 
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241 
1  8 


60 


92 


tARANTIA  DE  JUROS 

ÉDÉRAL  AYEC  GARANTIE  MNTÉRÊTS 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

12 

16 

23 

— 
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— 

3 

76 

61 

140 

5 

— 

— 

18 

8 

26 

— 

— 

— 

- 

4 

4 

7 

1 

- 

5 

8 

13 

7 

1 

- 

— 

— 

— 

4 

1 

— 

5 

1 

— 

6 

6 

1 

— 

5 

1 

- 

6 

6 

1 

— 

- 

- 

55 

— 

— 

— 

2 

119 

71 

192 

5 

1 

— 

196 

123 

319 

— 

— 

— 

40 

27 

67 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

— 

- 

- 

— 

- 

23 

9 

32 

_ 





6 

47 

18 


25 
32 


6 
40 

28 


339 

1.733 

302 

51 

44 

73 


ARANTÍA  DE  JUROS 

ÉDÉRAL  SANS  GARANTIE  D'INTÉRÊTS 


10 


6 

79 

85 

"~ ■ 

1 

— 







.  . 



__ 

137 

37 

184 

15 

1 

1 

ií 

6 

20 

- 

- 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

311 

6 
25 

164 


34 


72 

363 
105 


88 
321 

224 


42 

150 


241 
43 


1.714 
92 


80 
421 
126 

34 

41 

100 

373 

263 

152 

345 

1.733 

302 

51 

44 

78 


312 

48 
194 

164 


1.069 
84 

153 
3.693 

126 


0,50 

0,81 

0,72 

0,59 

2,62 

0,04 

0,31 

0,23 

0,62 

1,20 

0,10 

0,31 

0.37 

0,51 

1,29 

0,07 

0,41 

0,43 

0,79 

1,70 

— 

0,07 

0,12 

0,74 

0,93 

— 

— 

— 

— 

— 

129 

0,06 

0,20 

0,36 

1,03 

1,65 

695 

0,10 

0,20 

0,32 

0,95 

1,57 

176 

0,02 

0,14 

0,18 

0,85 

1,19 

54 

- 

0,37 

0,09 

0,78 

1,24 

80 

- 

0,51 

0,25 

0,80 

1,56 

129 

— 

0,31 

— 

1,07 

1,33 

574 

0,11 

0r36 

0,01 

0,90 

1,38 

443 

0,19 

0,50 

0,02 

1,05 

1,77 

394 

0,05 

0,61 

0,20 

0,54 

1,40 

727 

0,08 

0,35 

0,44 

0,79 

1,66 

2.444 

— 

0,44 

0,36 

1,96 

2,76 

457 

— 

0,27 

0,20 

0,92 

1,39 

66 

- 

0,24 

0,04 

0,98 

1,24 

56 

- 

0,27 

- 

0,98 

- 

1S1 

0,06 

0,23 

0,18 

0,44 

0,91 

843 

0,04 

1,63 

0,31 

1,15 

3,13 

_ 



— 

0,52 



606 

0,05 

0,98 

0,81 

0,86 

2,68 

249 

- 

0,23 

0,06 

0,50 

0,76 

— 

— 

— 

— 

— 
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ADMINISTRAÇÃO    GERAL 

TEAFEGO 

ADMINISTBATION   GENÉJRALE 

TRAFIC 

Directoria 

O     g 

8  "« 

DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 

Direction 

BO 

M            5 

o 

ri 

DÉSIGNATJON  DES  CHEMINS  DE  FER 

ei 

■r. 

« 

O 

CD 

- 
o3 

SP 

'O 

e«       "g 

■c    b 

g      §• 
S      » 

•S    g 

ri 
K 

O 

te 

.6 
"53 

«3 

bo 

ri 

s 

o       © 

J3         -d 

CU      cu 
o9        ri 

bD       fcC 
03         M> 

'3         ■« 

O 
EH 

cc 
o 

0 

c 

«3 

d 
o 
u 

ca 

(D 
IO 
O 

<s 

93 

W 

tf 

0    . 

c 

ri 
QD 

09       2 

"d 
O 

o 

ndente 

oitatíon 

p 

a 

Q 

2      o- 
.5     g 

s   =° 

w 

os      .3 

6*     .2 
cá 
O 

3 

tH     H 

o 

V. 

m 

• 

CG       J3 

O 

50 
51 
52 
5o 
54 

55 
56 


Corcovado  

Bananal 

Rezende  a  Bocaina 

Santos  a  Jundiahy 

Paulista , 

{Ribeirão  Preto  a  Jaguar 
e  ramal 
Igarapava  a  Uberaba  .   . 


1         — 




_ 

_ 

_ 

_ 

i 

1 

1 

4 

— 

1 

— 

- 

- 

2 

- 

S 

2 

16 

75 

7 

36 

— 

135 

12 

2.355 

139 

2 

180 

7 

47 

— 

1S1 

74 

1.93S 

19) 

__ 

__ 

_ 

: 



15 







6 
10 

2.506 
2.202 

309 
27 


V  — 


V  —  CONCEDIDAS 
CONCEDES  PAR  LE 


57 
5S 
59 
60 
61 
62 

63 
64 
65 


Mossoró  —  Porto  Franco  a  Mossoró.  .   . 
Nazareth  a  Toca  da  Onça  e  ramal  ... 

Santo  Amaro  e  ramaes 

Ilkéos  a  Conquista  e  ramaes 

Maricá  —  Porto  das  Neves  a  N.  Peçanha 

Rede  Sul  Mineira  —  Piranguinho    a   Pa- 
raizopolis ' 

Mogyana  —  Linba  Tronco  e  ramaes.  .   .   . 

São  Paulo   /  CaraP°  LimP°  a  Vargem.  . 
Railway      |  Ramal  de  piracaia 


- 

1 

1 

4 

- 

- 

1 

- 

6 
1 

- 

11 

72 
21 

4 

i 

1 

15 


75 
22 
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LOCOMOÇÃO 
MATÉRIEL  ET  TRACTION 


IO 

O 

a 

a 

CD 

o 

o 

se 

O 

O 

c* 

< 

H 

H 

VIA-PEKMANBNTE 
VOIE 


m 

et 

a 

o 
o 

(D 
03 

O 
H3 

«i 

J-» 

O 

O 

09 
O 

09 

3 

(D 

O 

o 
o 

D 
T3 

.6 

09 
<D 

(O 

(D 
T3 

CO 

CD 
b 
O 

S4 
'3 

^D 

çp 
O 

« 

.a 
li 

CD 
> 

O 

O 

CO 

«2 

.*> 

[* 

o) 

a 
o 

O 

CD 

O 

-a 

O 

.P 

H 

P 

W 

PESSOAL  EFPECTIVO  —  POR  RIL0METR0 


NOMBRE   D  AGENTS  —  PAR  KILOMKTRE 


«  9 


i 

2 

4 

7 

1 

_ 

_ 

5 

6 

20 

0,26 

1,56 

1,82 

1,56 

5,20 

50 

- 

- 

5 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

15 

15 

32 

0,07 

0,36 

0,17 

0,54 

1,14 

51 

— 

1.391 

675 

2.091 

— 

— 

: 

— 

— 

— 

1.375 

6.110 

0,97 

17,97 

15,01 

9,86 

43,81 

52 

25 

22 

1.353 

53 

6 

669 

322 

997 

- 

5 

- 

664 

669 

4.049 

0,15 

1,79 

0,81 

0,54 

3,29 

54 

— 

— 

— 

285 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

189 

798 

0,  06 

1,15 

1,06 

1,71 

2,9S 

55 

— 

— 

— 

9 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

34 

70 

— 

0,56 

0,19 

0,71 

1,46 

56 

PELOS  ESTADOS 
GOUVERNEMENTS  DES  ÉTATS 


1 

10 

4 

15 

""" * 

1 

4 

24 

29 

65 

0,16 

0,40 

0,40 

0,77 

1,73 

57 
58 

: 

- 

- 

- 

- 

■    - 

— 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

: 

59 
60 
61 

— 

18 

24 

42 

- 

— 

— 

- 

74 

192 

0,01 

0,97 

0,55 

0,96 

2,49 

62. 
63- 

— 

74 

64 

— 

— 

2 

2 





— 

24 

24 

43 

— 

0,72 

0,06 

0,78 

1,56 

65, 
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PASSAGEIROS 

MOUVEMENT 


DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


NUMERO    DE   PASSAGEIROS   TRANSPOR- 
TADOS   A'  QUALQUER   DISTANCIA 


NOMBRE    DE   VOTAGEURS    à    TOUTE 
DISTANCE 


l*  classe 
lo  classe 


2a  classe 
2«  classe 


Total 


NUMERO   DE  PASSAGEIROS-KILOMETRO 
NOMBRE     DE    VOYAGEURS-KILOMÉTRIQUES 


Ia  classe 
le  classe 


2a  classe 
2«  classe 


Total 


Rede  )  SobraL  ■   • 

Ceará-Piauhy     j  Batarité.   . 

(  Subúrbios. 
Central  do  Brasil 

\  Interior.   . 

Rio  do  Ouro 

Oeste  de  Minas 

Itapura  a  Corumbá 


Madeira— Mamoré 

Central  do  Rio  Grande  do  Norte 
Rede  Norte. 


»     Central 

Great-Western.  .  <      »     Sul 

Total  das  3  Redes 

Paulo  Affonso 

f  S.  Francisco  e  ramaes 

Rede  Bahiana  .   .:  Central  da  Babia  e  ramaes.  .   .   . 

[  Bahia  e  Minas 

Prolongamento  da  Maricá 

Therezopolis 

{Cruzeiro  a  Tuyuty  e  ramaes     .   .   . 
Tuyuty  a  São  Sebastião  o  ramal  (a) 

|  Formiga  a  Catiára 

(  Araguary  a  Catalão 

Paraná 

Santa  Catharina 

D.  Thereza  Cbristina 

Viação  Férrea  do  Rio  Grande  do  Sul 

Itaquy  a  S.  Borja 

(a)  O  trafego  desta  linha  está  a  cargo  da  Companhia 


Goyaz 


Iviloms. 

336,534 

446,969 

15,000 

2.282,847 

90,300 

1.546,479 

837,000 


13.433 

93.374 

S.849.284 

796.954 

125.438 
12.832 


25.644 

39.077 

114.114 

807  438 

21.037.936 

29.937.220 

1.872.470 

2.669.434 

— 

— 

227.465 

352.903 

37.834 

50.666 

I 

1 

5, 

132, 

103, 


I  —  ADMINISTRADAS 
—  EXPLOITÉS  PAR  LE 


003.581 
149.919 
739.260 
679.219 


6.799.873 


2.467.061 

11.106.415 

316.319.040 

87.203.270 

7.564.671 


3.470.642 

16.256.33i 

449.038.300 

190.882.489 

14.364.544 


vfc@ 


*yfi*: 


II 


II  —  ARRENDADAS 
—  AFFERMÉS  PAR  LE 


364,260 
1U.318 
629,718 
269,268 
602,895 

1.501,881 
115,136 

1.01-', 113 

316,660 

375,270 

65,103 

33,000 

1.043,240 
201,569 
218,712 
233,363 
407,001 
69,700 
118,096 

2.172,085 

123,870 

Mogyana. 


7.447 

12.609 

116.359 

544.101 

293.332 

1.053.812 

2.035 

246.870 

29.513 

1.569 

3.456 

23.082 

111.117 

31.652 

8.787 

9.592 

53.305 

2.281 

4.136 

653.332 

5.622 


23.500 

22.003 

438.791 

774.061 

659.952 

1.872.814 

8.559 

572.054 

59.434 

5.028 

12.379 

7.957 

446.655 

101.523 

13.811 

22.583 

125.765 

37.3S3 

57.649 

192.726 

5.075 


30.947 
34.612" 

655.150 
1.318.162 

953.344 

2.926.656 

10.594 

818.921 

88.937 

6.597 

15.835 

31.039 

557.802 

133.175 
22.598 
32.175 

179.071 
39.664 
61.785 

846.058 
10.697 


49 


188.710 
632.621 
,286.925 
,312.035 
,487.573 
036.523 
85.576 
977.552 
735.936 
319.411 
136.992 

.908.328 
.116.533 

696.099 

.949.523 
71.570 
141.525 
,824.254 
374.644 


1.343.162 

1.329.241 

15.431.834 

12.204.179 

31 .9^4.994 

49.561.007 

297.425 

22.554.646 

2.330.745 

516.399 

317.324 

13.123.344 

2.990.671 

950.035 

8.124.789 

997.559 

1.239.515 

31.648.309 

289.811 


1.531.872 

2.011.862 

25.718.759 

21.516.204 

34.412.567 

81.647.630 

383.002 

36.533.198 

4.056.711 

835.810 

474.316 

25.031.672 
4.107.203 
1.646.164 
1.955.637 

a.  074. 312 
1.069.139 
1.431.010 

71.472.563 
664.455 
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TRANSPORTADOS 

DES  VOYAGEURS 


Quadro  n.  12 
Tableau  n.  1% 


NUMEEO  MÉDIO   DE 

NUMEEO  MÉDIO  DE 

O 

ti 

tfí 

LOGARES    POR 

LOGARES  POK 

NUMERO   DE   PASSAGEIROS  EEFEEIDOS 

PERCURSO   MÉDIO   DE   UM 

TREM   DE  PASSAGEI- 

CAERO 

Ti 

O 

A  EXTENSÃO  MÉDIA 

PASSAGEIRO 

ROS   B  MIX.TOS 

DE  PASSAGEIROS 

PESO 

NOMBBE   DE   VOYAGEURS   RAPPORTÉ 

PARCOURS   MOTEN   o'UN 

NOMBEE  MOYEN  DE 

NOMBRE  MOYEN 

Kl 

09 
Q 

POID9 

à   LA   LONGUEUR   MOYENNE 

VOYAGEUR 

PLACES     P.AE    TRAIS 

DE  PLACES 

00 

DE  VOYAGEURS  ET 

PAR   VOITUEES   à 

*• 

MIXTES 

VOYAGEUES 

3 

d 
ta 
o 
Q 

2  S 

■ai   ^ 
CO   ^ 

o 

00 

Morto  dos  carros- 

kilometio  em 

serviço  de  passageiros 

Eh 

o    S 

«  -a 

1»  classe 

2a  classe 

Total 

ia  classe 

2»  classe 

Total 

tfí 

rfí 

O        M 

«  «D 
3-     a 

ta 

o      3 

o       * 

«        q. 
?       3 

o 
K 
o 

N 
H 
W 

a 

H 

■•4 

EH 

a 

o 

bo© 
o  £ 

ri  0 
'£  o 

P    05 

Cl. 
O  O 

Ld    — 

cí  ? 

B  73 

3  § 

a 

1«  classe 

2b  classe 

le  classe 

2a  classe 

ta    o 
o 

§     8 

8   © 

■S    o 

O 

II 

Cd 

H 

o 

'5 
ri 

< 

o 

H 

11 

©    V3 

3 

r3 

PELA  UNIÃO 
GOUVERNEMENT  FEDERAL 


2.982,1 

11.521,9 

8.849.284,0 

45.416,6 

4.397,0 


7.330,8 

24.S48,3 

21.087.936,0 

38.199,3 

4.891,5 


Kiloms . 

Kiloms. 

Kiloms. 

10.312,9 

74,7 

93,2 

S8,8 

36  370,2 

55,2 

97,3 

73,4 

29.937.220,0 

15,0 

15,0 

15,0 

83.615,9 

130,1 

46,6 

71,5 

9.288,5 

5i,2 

33,3 

40,7 

— 

— 

— 

— 

PELA  UNIÃO 
GOUVERNEMENT  FEDERAL 


518,1 

4.730,0 

16.335,8 

34.532,7 

20.712,7 

21.364,2 

743,3 

13.810,3 

5.450,5 

848,9 

1.950,5 

6.590,4 
5.539,2 
3.132,7 

12.161,0 
1.026,8 
1.198,4 

22.935,4 
3.024,5 
6145 


3.687,4 

9.210,5 

24.505,9 

45.323,5 

36.366,2 

32.999,3 

2.583,2 

32.284,5 

7.360,4 

1.372,4 

5.334,6 

17.289,3 

14.837,0 

4.343,9 

19.962,6 

14.312,3 

10.919,2 

9.966,6 

2.339,6 


4.205,4 

25,3 

57,2 

49,5 

13.940,5 

54,1 

60,4 

58,1 

40.841,7 

47,5 

35,2 

39,3 

79.906,2 

17,1 

15,8 

16,3 

57.078,9 

42,6 

33,2 

36,1 

54  363,5 

30,4 

26,5 

27,9 

3.326,5 

42,1 

34,7 

36,2 

36.094,8 

56,6 

39,4 

44,6 

12.810,9 

58,5 

39,2 

45,6 

2.221,3 

203,6 

102,7 

126,7 

7.285,1 

36,7 

28,0 

29,9 

23.879,7 

62,1 

40,6 

44,9 

20.376,2 

35,3 

29,5 

30,8 

7.526,6 

79,2 

68,8 

73,8 

8.423,1 

— 

- 

61,1 

32.123,5 

92,8 

64,6 

73,0 

15.339,1 

31,4 

26,7 

26,9 

12.117,6 

34,2 

22,4 

23,2 

32.905,0 

76,3 

112,3 

84,5 

5.364,1 

66,6 

57,1 

62,1 

120,9 

33,3 

43,0 

11,8 

27,51 

161,2 

75,4 

44,4 

20,8 

46,78 

443,3 

261,4 

33,3 

19,6 

58,97 

183,6 

26,7 

27,5 

4,0 

14,52 

101,5 

.    - 

53,3 

- 

- 

64,8 

12,7 

30,5 

6,0 

19,66 

— 

— 

— 

— 

— 

Toneladas 

242.945 

1.137.943 

31.434.081 

13.361.774 

1.005.518 


132,8 

17,5 

65,9 

8,7 

13,15 

98,2 

40,6 

40,0 

16,5 

43,55 

183,3 

71,6 

47,2 

IS, 4 

39,06 

281,0 

90,5 

51,0 

16,4 

32,21 

196,6 

80,7 

43,0 

17,6 

41,04 

211,5 

79,8 

46,5 

17,5 

37,71 

53,9 

16,0 

49,0 

14,5 

29,60 

143,2 

65,9 

44,5 

20,5 

46,04 

102,5 

38,5 

42,7 

16,0 

37,57 

68,6 

15,4 

34,0 

7,6 

22,47 

73,8 

15,3 

48,4 

10,0 

20,66 

80,8 

22,0 

40,3 

11,0 

27,29 

88,7 

24,6 

46,9 

13,0 

27,71 

110,0 

24,5 

44,1 

9,8 

22,27 

90,8 

24,4 

44,0 

12,6 

23,90 

105,8 

49,3 

43,8 

20,4 

46,63 

53,2 

18,3 

50,0 

17,2 

34,35 

79,8 

22,9 

42,6 

12,2 

25,75 

130,6 

37,2 

39,8 

11,3 

28,45 

53,8 

17,0 

32,2 

10,2 

31,5S 

107.231 

140.830 

1. SOO. 313 

1.506.134 

2.408.880 

5.715.327 

26.S10 

2.557.241 

281.1)70 

53.507 

33.202 

1.752.217 

287.504 

115.231 

137.594 

915.202 

74.840 

100.173 

5.003.079 

46.512 


Ton.— klm. 

2.394. 64S 

7.145.933 

149.905.495 

93S.173.116 

2.235. S43 

23.044.983 


Toneladas 

0,7 

0,4 

1,0 

4,9 

1,8 


2.687.066 

M 

1.217.510 

0,6 

19.826.152 

0,8 

21.171.596 

1,0 

33.276.346 

1,0 

74.274.094 

0,9 

1S4.492 

0,5 

19.7S9.289 

0,5 

3.439.867 

0,8 

631.940 

0,8 

462  138 

1,0 

24.778.298 

1,0 

3.795.105 

0,9 

1.979.817 

1,2 

1.932.919 

1,0 

10.782.497 

0,8 

8C9.360 

0,8 

1.761.324 

1,2 

10.922.854 

1,6 

522.064 

0,8 

16 

—  122 


NUMERO   I)E   PASSAGEIROS   TRANSPOR- 

a 

■H 

TADOS   A     QUALQUER    DISTANCIA 

NDMERO   DE   PASSAGEIROS   KILOMETRO 

< 

O 

NOMBRB    DE   VOYAGEURS    à   T0UTE 

NOMBRE   DE  VOYAGEURS  KILOMÉTRIQUES 

M    5 

H 

DISTANCE 

9   Ê 

g 

H 

O      tó 

£  "° 

DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 

Z 

z 

s  § 

DÉSIGNATION  DES  CHBMINS  DE  FER 

s 

o 
S 

E    fi 

• 

O 

« 

0   z 

13 

z 

z 

Cã 

f 

H 

O 

1»  classe 

3a  classe 

Total 

1»  classe 

2»  classe 

Total 

H 

O 

ij 

le  classe 

2e  classe 

lo  classe 

2e  classe 

III  —  CONCEDIDAS  PELA  UNIÃO 
III  —  CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENT 


29 
30 
31 
33 
33 
34 

35 
38 
37 
3S 
39 
40 
41 
4» 
43 


44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 


Tocantins  —  Ale. —  B.  Branco  e  ramal. 
Caxias  a  Cajazeiras 


Victoria  a  Minas 


Leopoldina    Rail 
way. 


í  Victoria   a  Cachoeira  Escura  . 


|  Curralinho  a  Diamantina  «... 

Central   de.Macahé 

Prolongamento  Barão  de  Araruam: 

Santo    Eduardo    ao    Cachoeiro   do 
Itapemirira  ....*.... 


c  u         T3„-i  I  Capão  Bonito  a  Bartyra.  . 

Sorocabana  Rail-J        r  J 

way*  \  Tatuhy  a  Itararé 

Mogyana  —  Jaguara  a  Araguary 

Noroeste  do  Brasil  —  Bauru  a  Itapura.   .   .   . 

Itararé  a  Uruguay  .... 

S.  Francisco  a  Canoinhas. 

Jaguariahyva  a  S.  José.  . 

Serrinha  a  Nova  Restinga 
Quarahim  a  Itaquy 


.     Paulo    -    Rio 
Grande. 


Recife  a  Limoeiro  e  Timbaúba 

Centro  o  ramal  de  Leopoldina. 
Sumidouro 

Carangola   e  ramaes 

Victoria  —  E.  Feliz  e  ramal.   . 


Leopoldina    Rail- 
way. 


IPiaia      Formo- í  Subúrbios 
Norte. {    saa  Entronca-< 

l    mento.  |  Interior  . 


Corcovado    

Bananal 

Rezende  a  Bocaina. 
Santos  a  Jundiahy  . 
Pau  ista 


{Ribeirão  Preto  a  Jaguara  e  ramal . 
Igarapava  a  Uberaba 

(a)  Extensão  offieialmente  inaugurada, 

(b)  Sendo  379,560  de  concessão  federal. 


Kiloms. 

(a)  43,000 

191 

796 

937 

6.085 

23.536 

29.621 

78,000 

3.780 

3.326 

7.106 

219.760 

183.873 

403.638 

443,162 

10.9s>7 

43.799 

51.795 

693.315 

8.306.683 

2.997.003 

147,516 

2.923 

8.631 

11  543 

319.169 

915.561 

1.234.730 

4S:512 

1.592 

2.877 

4.469 

67.360 

98.323 

165. 5S3 

51,440 

5.107 

10.163 

15.275 

139.596 

186.136 

325  733 

93,230 

24.093 

25.260 

49.353 

1.003.808 

633.433 

1.642.241 

359,880 

37.370 

182.716 

220.086 

3.001  360 

11.651.372 

14.655.732 

250,007 

25.149 

74.62S 

99.777 

2.959.070 

5.227.413 

8.1S8.4S3 

881,118 

22.070 

82.901 

104.971 

1 .364.943 

3.825.427 

5.190.370 

435,450 

16.805 

110.939 

127.794 

2.540.829 

10.005.614 

12.516.473 

8*3.206 

37.150 

69.961 

107.111 

5.553. 078 

8.625  362 

14.178.440 

327,794 

8.378 

63.836  . 

72.214 

808.110 

3.805.186 

4.613.296 

52,960 

1.69S 

6.850 

8.548 

75.346 

272.061 

317.407 

44,980 

16.750 

24.699 

41.449 

691.777 

1.014.803 

1.706. 58J 

175,597 

9.916 

7.747 

17.663. 

663.976 

369.304 

1.033.280 

Q&        r  Ot*  IYvftoNCEDIDAS  PELA  UNIÃO 
%->X    IVVN-  CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENT 


270.422 

383,178 

91,793 

223,264 

326,576 

19,290 

46,030 

3,824 

28,000 

38,810 

139,466 

1.332,354 

26S.137 


t 

114.717 

269.815 

334.532 

5.648.466 

9.965.661 

15.614.137 

131.839 

300.937 

432.766 

4.901.881 

5.770.521 

10.678.403 

! 

10.711 

19.202 

29.913 

218.457 

342.125 

560.582 

49.40S 

70.407 

119.815 

8.310.179 

1.985.095 

4.295.374 

34.818 

25.570 

60.3S8 

2.273. 79S 

1.280.870 

3.553.668 

1.183.334 

3.841.472 

5.024.806 

11.833  340 

38.U4.720 

50.318.060 

409.716 

40.146 

449.863 

1S.000.789 

1.800.297 

19.201.086 

48.214 

- 

4S.314 

146.034 

— 

146  034 

1.307 

4.020 

5.324 

24.671 

75.890 

100.561 

- 

— 

10.932 

— 

- 

- 

759.170 

3.054.980 

2.814.150 

31.697.309 

60.131.423 

94.82S.732 

497.510 

1.499.7S5 

1.997.295 

39.372.411 

75.316.098 

114.68S.509 

132.569 

320.803 

453.372 

4.461.839 

8.793.659 

13.355.498 

7.246  1 

30.737 

37.983 

269.120  1 

726.062 

995.133 

1 

4. 

) 
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NUMERO   MÉDIO   DE 

MUMERO  MÉDIO  DE 

O 

2 

H 
P5 

LOGARES    POR 

LOGARES    POB 

-«i 

NUMEBO    DE  PASSAGEIROS     BEFBRIDOS 

PEBCUESO  MÉDIO 

DE  CM 

TREM  DE   PASSAGEI- 

C4RR0 

CO 

A   BXTENSÂO  MÉDIA 

PASSAGEIRO 

BOS   E  MIXTOS 

DE    PASSAGEIROS 

■a! 
Pi 

O 

PESO 

NOMBRE     DE     VOYAGEUES    RAPPOKTÉ 

PARCOURS  MOYEN 

d'un 

NOMBRE  MOTEN  DE 

NOMBRE    MOYEN 

P 

ot 

POID 

s 

à  LA  LONGUEUR    MOYENNE 

VOYAGEUR 

PLACES    PAR     TBAIN 

DE   PLACES 

Dl 

P 

§  i 

DE  VOYAGEURS  ET 

PAB    VOITUBES     à 

tf 

MIXTES    " 

VOYAGEURS 

PS 

O  D 

1 

O 

p 

O 

H      p 
P 

o 

Dl 

«3 

DD 

-„ 

O      tf 

la  classe 

2a  classe 

Total 

l»  classe 

2a  classe 

Total 

00 

1    8 

8    I 

2*    = 

£    o 

o 

O         05 

•a        <° 

*            CL, 

o 

N 

-i 

g 
o 

I 

"D   oi 
O  -Jj 

O   _,    01 
£•  S  60 

g"S 

u  o  « 

O) 

'£  o 
■^  !> 

o 

s  ? 

is  "55 
cd 

CS 
Pu 

1   § 

lo  classe 

2e  classe 

la  classe 

2o  classe 

t§      o 

o 

S     8 

3  § 
o    ° 

P 

& 

O 

"3 

bO 

01 

•o  p  o 

3— 

■o  01 
o  cu 

4' 

o 

< 

H 

s 

H 

SEM  GARANTIA  DE  JUROS 

FEDERAL  AVEG  GARANTIE  D'INTÉRÈTS 


141,5 

547,4 

2.817,4 

2.357,4 

1.557,7 

5.205,1 

2.163,6 

6.206,5 

1.545,8 

2.259,7 

2.713,8 

3.618,5 

10.767,0 

6.847,9 

8.115,7 

31.513,6 

11.835,9 

20.9U9,1 

■4.855,4 

13.607,9 

5.821,2 

22.923,5 

6.287,4 

9.766,0 

2.465,3 

11.60S,5 

1.422,7 

5.137,1 

15;379,7 

22.561,2 

3.809,7 

2.103,2 

SEM  GA1 

\ANTIA 

FÉDÉRA, 

L  SANS 

Kiloms. 

Kiloms. 

Kiloms. 

68S.9 

31,9 

29,6 

30,0 

5  174,8 

5S,1 

55,3 

56,8 

6.762.S 

62,8 

52,7 

54,7 

8.370,1 

109,2 

106,2 

107,0 

3. SOS, 5 

42,2 

34,2 

37,0 

6.332,3 

27,3 

18,3 

21,3 

17.614,9 

41,7 

25,3 

33,3 

39.629,3 

80,3 

63,8 

66,6 

32.745,0 

117,7 

70,0 

82,0 

18. 463, 3 

61,8 

46,1 

49,4 

2S.744.7 

151,2 

90,1 

98,2 

16.053,3 

149,5 

123,3 

132,4 

14.073,8 

98,4 

59,6 

63,9 

6.559,8 

44,4 

39,7 

40,6 

37.940,9 

41,3 

41,1 

41,2 

5.912,9 

67,5 

47,7 

58,8 

DE  JUROS 

GARANTIE  DTNTÉRÊTS 


20.837,6 

12.627,9 

2.379,9 

10.210,1 

6.959,5 

613.444,3 

391.066,5 

38.18S.8 

881,1 

248.786,9 

31.948,9 

16.640,1 

5.634,5 


36.852,3 

14.865,7 

3.727,1 

8.773,4 

3.922,1 

1.991.431,8 

2f. 076,4 

2.710,4 

431.154,7 

6:. 115,6 
32.795,4 
15.201,3 


57.739,9 

27.493,6 

6.107,0 

18.933,5 

10.831,6 

2.604.876,1 

4t7.142,9 

3S.1S3,S 

3.591,5 

679.941,6 

93.064,5 
49.435,5 
20.S35,8 


49,2 

36,9 

40,6 

37,2 

19,2 

24,7 

20,4 

17,8 

18,7 

46,8 

28,2 

35, S 

65,3 

50,1 

58,8 

10,0 

10,0 

10,0 

43,9 

29,9 

42,7 

3,0 

- 

3,0 

18,9 

18,9 

18,9 

45,7 

29,3 

33,7 

79,1 

50,2 

57,4 

33,6 

27,4 

29,2 

37,1 

23,6 

26,2 

_ 

_ 

_ 

_ 

54,1 

15,8 

49,0 

14,3 

29,24 

48,0 

13,5 

35,7 

10,0 

23,13 

53,3 

26,6 

38,5 

19,2 

50,01 

49,0 

12,2 

46,6 

11,6 

24,92 

49,3 

8,7 

46,7 

8,3 

17,70 

88,0 

18,7 

41,8 

8,9 

21,2S 

138, S 

45,2 

47,7 

15,5 

32,57 

99,9 

22,8 

42,8 

9,8 

23,80 

68,6 

21,8 

43,0 

13,6 

31,73 

289,1 

91,7 

53,4 

16,9 

31,72 

115,7 

31,1 

38,6 

10,2 

26,93 

93,9 

24,0 

45,4 

11,6 

25,53 

56,0 

20,9 

48,4 

18,0 

37,34 

108,4 

50,6 

41,4 

19,4 

46,71 

63,2 

18,6 

32,0 

9,4 

29,47 

Toneladas 
2.073 
23.255 
209.790 
85.431 
11.591 
22.801 

114.957 
1.025.901 
573.054 
363.326 
878.253 
992.491 
322.931 

21.318 
119.461 

72.680 


Ton.— klm. 

262.104 
3.644.678 
767.153 
159.823 
441.668 

16.633.724 

14.359.057 

4.562.793 

8.435.9S5 

23.828.231 

7.137.526 

211.694 

1.495.529 

830.816 


Toneladas 

0,6 
1,2 
0,6 

1,0 
1,4 


1,1 

1,7 
0,9 
0,6 
1,7 
1,5 
0,6 
0,9 
0,8 


139,1 

92,3 

45,8 

22,4 

43,81 

— 

23,8 

- 

17,7 

- 

59,4 

8,3 

50,0 

7,0 

13,99 

74,6 

20,6 

46,7 

12,9 

27,56 

85,5 

30,9 

43,9 

15,8 

36,11 

343,7 

113,5 

53,2 

17,6 

33,02 

171,3 

79,1 

45,8 

21,2 

46,21 

66,0 

9,3 

66,0 

9,3 

14,05 

— 

— 

— 

— 

— 

.016,5 

107,4 

56,4 

6,0 

10,57 

- 

52,3 

- 

10,2 

-     ' 

75,0 

34,3 

49,6 

22,7 

45,75 

112,4 

28,8 

44,1 

11,3 

25,63  1 

1.092.989      10.216.998 
747.068  — 


39.211 

300.669 

248.757 

3.517.364 

1.344.076 

10.222 

7.039 

6.638.011 

8.028.196 

927.885 

69.663 


933. 00S 
3.909.406 
2.782.5S0 


77.180 

333.451.910 

6.936.995 
1.056.576 


0,7 

1,6 
0,9 
0,8 

0,5 

4,1 

0,5 
1,1 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
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NUMERO  DE  PASSAGEIROS  TRANSPOR- 
TADOS A  QUALQUER   DISTANCIA 


NOMBRE  DE  VOYAGEUHS    à   TOUTE 
DISTANOE 


1»  classe 
1«  classe 


2»  classe 
2e  classe 


Total 


NUMERO    DE    PASSAGEIROS  -KILOMETRO 
NOMBRE    DE    Y0YAGEUR3-KU.0MÉTRIQUES 


1»  classe 
ia  classe 


2a  classe 
2«  classe 


Total 


V  —  CONCEDIDAS 
V  —  CONCEDES  PAR  LE 


58  Mossoró  —  Porto  Franco  a  Mossoró 

59  Nazareth  a  Toca  da  Onça  e  ramal 

60  Santo  Amaro  e  ramaes 

61  Ilbéos  a  Conquista  e  ramaes 
Maricá  — Porto  das  Neves  a  Nilo  Peçanha.   .   . 
Rede  Sul  Mineira  —  Piranguinho  á  Paraizopolis 

64      Mogyana  —  Liuha  Tronco  e  ramaes 

São   Paulo    |  CamP°  LimP°  a  Vargem 
Railway      j  Ramai  de  Piracaia 


Kiloms. 
37,690 
221,684 
87,468 
82,750 
65,292 
51,993 

1.077,893 
77,064 
30,732 


2.910 

30.175 

14.456 

74.181 

9.075 

3.380 

422.608 

26.131 

10.423 


2.835 

33.879 

21.119 

77.531 

48.078 

24.505 

1.453.342 

193.389 

102.853 


5.745 

69.054 

35.575 

151.712 

57.153 

27.885 

1.875.950 

219.520 

113.281 

109.678 
1.497.142 

2.010.220 
343.850 
100.775 
23.661.298 
926.(132 
160.281 


106.851 
1.630.402 

2.027.403 
1.485.895 
577.156 
52.795.982 
4.525.529 
1.263.769 


216.529 

3.177.544 

4.037.623 
1.829.745 
677.931 
76.457.260 
5.451.561 
1.424.050 
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NUMERO   DE     PASSAGEIROS    REFERIDOS 
A  EXTENSÃO  MÉDIA 


NOMBRE     DE     VOTAGEDRS    RAPPORTE 
Á  LA    LONGUEUR  MOYENNE 


1»    classe 
la  classe 


2a    classe 
29  classe 


Total 


PERCURSO    MÉDIO   DE  DM 
PASSAGEIRO 


PARCOURS  MOTEN  D  UN 
VOYAGEUR 


NUEERO   MÉDIO   DE 

LOGARES    POR 
TREM  DE  PASSAGEI- 
ROS E  MIXTOS 

NOMBRE  MOYEN  DE 

PLACES    PAR    TBAIN 

DE  YOYAGEURS  ET 

MIXTKS 


la  cla&se 
18  classe 


2a  classe 
2e  classe 


Total 


NUMERO  MÉDIO  DE 

LOGARES    POR 

CARRO 

DE   PASSAGFIROS 

NOMBRE    MOTEN 

DE   PLACES 

PAR     VOITURES     Á 

YOYAGEURS 


ta 
o 


á  % 


èsp 


PESO 

POIDS 


o  r 
>  £ 

©  H 

T)   O 


O  CL' 

O  O  w 

,„  ^  <3 

w  -^  Oi 

O   <D  *-" 

Tá  s  « 
oo^ 

5  > 


OH 


«   -3 

a   a 


PELOS  ESTADOS 
GOUVERNEMENTS  DES  ÉTÀTS 


Kiloms. 

Kiloms. 

Kiloms. 

Toneladas 

Ton.— klm. 

Toneladas 

2.910,0 

2.835,0 

5.745,0 

37,7 

37,7 

37,7 

56,5 

17,2 

47,6 

14,5 

30,47 

15.157 

126.939 

0,6 

53 

,    6.753,5 

7.580,2 

14.333,7 

49,6 

43,2 

46,0 

— 

28,5 

— 

10,6 

... 

222.428 

— 

— 

59 
60 

21.292,7 

24.500,3 

48.793,0 

27,1 

26,1 

26,6 

166,5 

69,4 

50,0 

20,8 

41,71 

282.634 

2.014.239 

0,5 

61 

5.266,3 

22.757,7 

28.024,0 

37,9 

30,9 

32,0 

67,5 

29,6 

48,7 

21,6 

43,80 

128.082 

936.279 

0,5 

62 

1.938,0 

.     11.099,6 

13.037,6 

29,8 

23,6 

24,3 

78,5 

17,8 

43,1 

9,8 

22,74 

47.455 

735.936 

1,1 

63 

21.951,4 

48.930,7 

70.932,1 

56,0 

36,3 

40,8 

- 

- 

- 

- 

- 

5.352.008 

— 

— 

64 

12.016,4 

5S.724,3 

70.740.7 

35,4 

23,4 

24,8 

199,2 

50,8 

43,4 

11,1 

25,51 

381.609 

8.394.436 

1,5 

65 

5.207,0 

41.055,4 

46.262,4 

15,4 

12,3 

13,6 

113,2 

31,8 

43,4 

12,2 

28,13 

99.683 

1.988.252 

1,4 

66 

r.  ,r.r<5  ■ 


ítQ.O&lfLl 


s 


?ífd^  '</> 
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BAGAGENS,  ENCOM 
BAGAGES,  MESSAGE 

?-,    a 

DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 

DÉSIGNATION  DES  CHEMINS 
DE  FER 

2        « 

o       5 

£       & 

§        5 

CU 

S   -      a 
<  S     g 

g  g     g 

ANIMAES   TRANSPORTADOS   A   QUALQUER   DISTANCIA 
ANIMAUX  TRANSPORTES   A   TOUTE   DISTANCE 

REFERIDOS 
RAPPORTES 

B      S 
O      g 

P3    "O 

a 

II 

o  2 

m  a 

3  a 

e  o 
s  <» 

w  a 

«  < 

B) 

z 

H 

O 

2 

< 

a 

s 

a 
a 

-* 

n 

n 

a 
2 

a 

M 

a 
o 

o 

n 

De  montaria 
Chevaline 

Bois,  vaccas  e 
vitellas 

Bovine 

Carneiros,  porcos, 
etc. 

Ovine,  porcine,  otc. 

Numero  total  de  cabeças 
Nombre  total 

Peso  total 
Poids  total 

.  *    .2 

c        --íj 
H       d 

s    2. 

a      S 
o 

I        2 

á  & 

i s 

Numero 
Nombre 

Peso 
Poids 

Numero 
Nombre 

Peso 

Poids 

Numero 
Nombre 

Peso 
Poids 

I  —  ADMINISTRADAS 


Rede  /Sobral. 

Ceará-Piauhyj  Batul.ité 

Central  do  Brasil.  .  . 

Rio  do  Ouro 

Oeste  de  Minas  .   .  .  . 
Hapura  a  Corumbá  .  • 


Great 
Western 


Madeira-Mamoré 

Central  do  Rio  Grande  do  Norte  . 

Rede  Norte 

»     Central  •   .    .   . 

>     Sul 

Total  das  3  redes  .   . 
Paulo  Affonso.  .   .   . 


Rede 
Bahiana 


S.   Francisco    e   ra- 
maes 


Central    da   Bahia  e 
ramaes  , 


Bahia  e  Minas  . 
Prolongamento  da  Maricá.  .  . 
Therezopolis 


(Cruzeiro  a  Tuyuty  e 
ramaes 

"   a  S.  S,  >as- 
ramal 


Goyaz 


1  Tuyuty   a 
[      tião  e  ra 

J  Formiga  a  Catiára  . 

I  Araguary  a  Catalão. 

Paraná  

Santa  Catharina 

D.  Thereza  Christina 


Viação  Férrea  do  Rio   Grande  do 
Sul 


Itaquy  a  S.  Borja. 


Tons. 

Tons. 

Tons. 

1  — 

Tons. 

Tons. 

T.  Klms. 

337 

2.134 

427 

4.760 

1.190 

797 

53 

7.691 

1.160 

33.998 

2.632 

1.891 

379 

2.613 

654 

3.216 

193 

7.738 

1.236 

254.853 

109.763 

11.475 

3.443 

343.680 

137.472 

155.599 

15.560 

510.754 

15Ò.475 

11.906.845 

6.774 

1.521 

456 

21.580 

9.832 

30.505 

3.051 

56.606 

13.339 

600.414 

616 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3.203 

— 

_ 

109 

240 

219 

483 

8.539 

4.039 

6.660 

3.098 

10.436 

7.660 

25.625 

14.797 

15 

69 

4.032 

5.417 

1.223 

1.772 

9 

29 

666 

302 

327 

- 

9.159 

1.040 

1.151 

149 

539 

1SÍ 

392 

151 

3.736 

89 

28 

574 

722 

522 

18.494 

12.431 

70 

72 

48 

1.147 

147 

234 

SOS 

3.177 

620 

11.210 

1.532 

8.697 

2.960 

23.114 

11 

16 

1.625 

37.454 

532 

3.362 

9 

150 

60 

43 

203 

115.941 

45 

5.397 

37 

1.751 

31 

6.593 

13 

3.523 

115 

279 

157 

965 

3.729 

104.750 

21 

5S 

362 

203 

113 

237 

794 

25.4S4 

2.S10 

5.547 

2.174 

12.780 

5.778 

43.811 

4 

161 

14.931 

23.137 

1.345 

1.095 

60 

32 

11 

721 

35.435 

69.623 

2.159 

5.175 

439 

10.539 

1.643 

8.705 

882 

8.313 

70 

495 

336 

205 

41.900 

7.567 

23 

314 

II  —  ARRENDADAS 
II  —  AFFERMÉS  PA.R  LE 


10 

30 

-1.274 

277 

639 

2.190 

S 

2.S14 

109 

3 

60 

6.85Í 

517 

1.048 

871 

754 

24 

20 

757 

31 


1.390 

420 

1  067 

'290 

32.700 

2.876 

19.385 

3..707 

29. 137 

4.3Í3 

81.723 

10.926 

249 

26 

71.003 

6.239 
211 

1.066 

216.609 

10.721 

12.477 

15.453 

11.930 

1.319 

1.692 

124.743 

444 


19.420 

1.936 

72 
131 

43.547 

2.721 

1.524 

2.550 

1.654 

209 

5S3 

46.386 

75 


11.361 

15.913 

633.255 

401.315 

697.670 

1.733.241 

681 

477.493 

74.100 
2.253 

25.377 

935.006 

47.037 

45.453 

28.244 

319.3J6 

1.007 

19.462 

2.179.829 

5.549 
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Quadro  n.  13 
Tableau  n.  13 


A  UM  KILOMETBO 
A  UN  KILOMÈTBE 


EEFEEIDOS   A   EXTENSÃO   MEDIA 


BAPPOBTES   A  LA  LONGOEUE 
MOTENNE 


tS      cq 


I 


PEBCUBSO    MÉDIO 
PAECOUES   MOTEN 


-4   O 


-<  ao 


CO 

(D 
M 

ta 

bD« 
t3  <D 

-  » 

^  ta 

2  » 

d  u 

ja 

CD® 

d 
3 


a 

g 

ca 

a 
ta 

a 

d 

3 

d 

o 

a 

Q 

oã  ° 


5  M 
O  o 
•>.  Ill 


o  S 


o 

£ 

O 

o 

o 

-4 

> 

* 

tí 

M 

CU 

0. 

w 

M 

-aj 

0 

fj 

i" 

< 

K 

p 

B 

fc 

Q 

h 

o 

« 

PS 

g 

CQ 

2 

?! 

D 

o 

23 

& 

PESO   MOBTO 
DOS    VAGÕES-KILOMETEO 


POIDS  MOET  KILOMETBIQUE 
DE3    WAG0NS 


a,  ^5 
£  a 

2  a 


tS 


PELA  UNIÃO 
GOUVERNEMENT  FEDERAL 


Kiloms. 
i. 134.651 
1.077.375 
133.490.465 

16.359.919 


T.  kiloms. 
171.100 
170.901 

40.589.615 

3.854.913 


r.  kiloms. 

98,1 

570,1 

5.215,8 

333,2 


Kiloms. 
3.371,6 
2.410,2 
58.037,4 

10.573,8 


PELA  UNIÃO 
GOUVERNEMENT  FEDERAL 


415.160 
90.976 
2.301.335 
2.603.907 
2.165.870 
7.071.112 
14.468 

21.549.333 

516.855 
42.664 
32.149 


35.950.865 

785.208 

97S.015 

1.423.941 

1.465.026 

43.948 

67.456 

30. 985. 5 il 


38.411 


92.274 
24.737 
202.470 
435.246 
322.685 
945.099 
1.511 

5.893.970 

174.371 

14.55? 
3. 940 

7.227.540 

199.177 
119.4S2 
234.973 
203.111 
7.587 
22.464 
11.522.282 

6.483 


31,2 

110,3 
1.005,6 
1.490,4 
1.157,2 
1.153,4 
5,9 

.471,8 

"234,0 

6,0 

397,4 

893,0 

233,2 
207,3 
121 ,0 
S5S,2 
14,4 
164,8 
816,6 

44,8 


T .  kiloms . 
508,4 
3S2,4 

17.780,3 

2.492.7 


iloms. 

Kiloms. 

100,9 

147,5 

96,8 

139,4 

108,5 

259,4 

83,6 

289,0 

— 

— 

1.139,8 

630,4 

3.654,5 

9.670,3 

3.592,4 

4.708,3 

125,7 

21.291,4 

1.726,9 

113,3 

493,  S 

34.296,4 

3.S95.5 

4.471,7 

6.101,8 

3.599,6 

702,3 

571,2 

11.265,3 

310,1 

253,3 

104,0 

171,4 

72,7 

321,5 

74,2 

1.802,1 

60,3 

535,2 

66,9 

629,3 

67,6 

13,1 

45,4 

5.S23.4 

118,4 

550,7 

60,6 

33,7 

250,7 

60,5 

33,8 

6.894,9 

102,1 

933,1 

40,9 

546,3 

77,1 

1.006,9 

72,0 

499,0 

93,5 

108,9 

35,6 

190,2 

26,9 

5.301,7 

117,9 

53,4 

79,3 

303,5 

87,8 

203,2 

30,2 

166,0 

73,2 
78,4 
92,1 

123,8 
36,3 
39,9 

248,4 

86,5 


Kiloms. 
147,5 
139,4 
259,4 

389,0 


219,7 

219,7 

S5,3 

85,3 

70,4 

70,4 

130,9 

130,9 

74,3 

74,3 

86,5 

86,5 

58,1 

53,1 

303,5 

S7,S 

202,3 

30,1 


166,0 

73,2 
78,4 
92,1 

122,8 
36,3 
39,9 

248,4 

86,5 


0,3 

5,6 

1,6 

3,9 

0,4 

5,1 

0,3 

9,6 

- 

0,1 
0,3 
1,9 
1,7 
1,4 
1,6 


12,8 

2,1 

7,2 

16,1 

4,6 

7,5 


0,04 

0,75 

0,7 

12,7 

0,3 

6,0 

0,04 

5,5 

1,8 

8,1 

0,0 

8,5 

0,3 

17,5 

0,6 

6,7 

0,3 

12,2 

1'1 

15,9 

0,03 

0,8 

0,3 

0,8 

1,2 

10,3 

0,1 

1,1 

T.  kilom. 

T.  kilom. 

0,8 

1.053.089 

1.150.677 

1 

0,6 

1.188.300 

2.215.904 

3 

1,6 

434.390.240 

345.076.160 

3 
4 
5 

2,3 

16.353.379 

11.903.613 



— 

6 

2,7 
0,6 
0,6 
3,0 
0,7 
1,0 
0,1 

3,5 

1,9 
1,9 
1,0 

1,7 

4,4 
0,8 
2,0 
2,2 

0,1 
0,3 
3,8 

0,2 


1.833.465 

554.940 

4.545.239 

2.579.382 

7.708.208 

14.832.829 

46.335 

S.729.S13 

2.763.534 
303.465 
150.983 

6.063.705 

1.336.234 
968.047 
835.535 
5.053.000 
280.172 
237.874 
20.680.551 

252.932 


318.464 
352.856 
2.237.722 
1.306.441 
3.120.352 
6.661.515 
47.844 

14.376.640 

1.134.273 
37.712 

33.092 

35.530.447 

404.298 

1.097.896 

1.103.995 

1.143.186 

29S.2)4 

307.230 

40.017.816 

347.700 


7 
3 
9 
10 
11 
12 
13 

14 

15 
16 

17 
18 

19 

20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 

27 
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09 

ANIMAES   TRASPORTADOS 

A   QUALQUER  DISTANCIA 

REFERIDO 

ANIMAUX   TRANSPORTES   A   TOUTE  DISTANCE 

RAPPORTÊ 

D 

«   i 

P3  S 

O 

DESIGNAÇÃO  DAS  ES 

rRADAS 

K    os 

Q  2 

-4 
03 

Cd 

•  De  montaria 

Bois,  vaccas  e 

Carneiros,  porcos 

© 

05 

a      u 

O      pi 

Bi    -a 
S     E 

DÉSIGNATION  DES  Cl 
DE  FER 

1EMINS 

E  & 

sã 

n  tf 

0 

w 

o 

< 

03 

03 

H 

E 

Chevaline 

Bovine 

Ovine,  porcino,  etc. 

"d 
O 

*3 

o 
o 

E-i 

a 

o 

o 
o 

03 

o 

O) 

T3 

5           OJ 

g     3 

2 

K 

CS 

Cl 

o 

Numero 
Nombre 

Peso 

Poids 

Numero 
Nombre 

Peso 
Poids 

Numero  . 
Nombre 

-Peso 
Poids 

O 

£ 

PU 

O 

gagens 
agages 

EU 

-a! 

n 

£ 

Tocantins  —  Alcobaça  á  B.  Branco 
e  ramal 


Caxias   a  Cajazeiras 


Victoria    a 
Minas. 


Leopoldina 
Railway 


Sorocabana 
Railway  . 


Victoria  a  Cachoeira 
Escura  


Curralinbo      a    Dia- 
mantina  


Central  de   Macahé. 

Prolongamentoda  Ba- 
rão de  Araruama. 

Santo  Eduardo  ao 
Cachoeiro  do  Itape- 
mirim 


Capão  Bonito  a  Bar- 
tyra 


Tatuby  a  Itararé  .   . 
Mogyana  —  Jaguara  a  Araguary. 
Noroeste  —  Bauru  a  Itapura  .   . 
Itararé  ao  Uruguay  . 


S.  Francisco   a    Ca- 
noinhas  ..... 


S.  Paulo  - 
Rio  Gran- 
de. 


Jaguariabyva  a  São 
José 


Serrinha  a  Nova  Res- 
tinga    


Quarahim  a  Itaquy 


ns. 
11 

133 

5 

376 

158 

206 

16 

124 

38 

1.011 

35 

757 

72 

1.761 

1.861 

1.5'.3 

8.783 

1.219 

469 

1.031 

1.70Í 

3.455 

10.310 

3.011 

808 

823 

8 

1.031 

49 

132 

93 

III  —  CONCEDIDAS  PELA  UNIÃO 
III  —  CONCEDES  PAR  LE.  G0UVERNEMENT 


ms, 

2 

16 

47 

2.189 

5 

14 

11 

2 

10 

37 

22 

88 

55S 

2.809 

2.635 

5.155 

140 

35.287 

341 

1.945 

2.062 

11.639 

42 

664 

2 

26 

10 

2.062 

23 

2.033 

ons. 

183 

6 

87 

876 

3.035 

6 

216 

0,8 

2 

15 

45 

35 

556 

1.124 

31.312 

2.062 

40.570 

14.115 

20.569 

486 

9.477 

2.910 

26.456 

166 

2.044 

6 

8.344 

516 

6.565 

813 

891 

Tons. 


303 

21 
0,2 


56 

3.131 

4.057 

2.057 

948 

2.530 

180 
829 
652 


183 
108 

5.382 

246 
42 

117 

716 

35.932 
54.503 
56.325 
13.126 

48.405 

2.916 

8.378 

8.676 
'3.017 


Tons. 

9 
17 

1.226 


12 
30 

113 

4.813 

8.754 

16.312 

1.775 

7.552 


837 

1.178 
929 


T.  kilms. 

305 
9.330 

29.836 

24.283 
5.022 

37.032 

37.210 

194.335 
219.173 
69.469 
15S.634 
606.787 

270. 0S5 

5.065 

47.638 
9.219 


IV  —  CONCEDIDAS  PELA  UNIÃO 
IV  —  CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENT 


Recife  a  Limoeiro  e  Timbaúba. 


Centro    e    ramal  de 
Leopoldina  .   .   .   . 


Leopoldina 
Railway. 


Sumidouro 

Carangola  e  ramaes 

Victoria  —  E.  Feliz  e 
ramal 


Norte  —  Praia  For- 
mosa ao  Entronca- 
mento.  ...... 


(a)  Bagagens  e  animaes. 

(b)  Iucluido  no  de  bagagens, 

(c)  Inclusive  bagagens  e  animaes. 


4.152 

2.018 

10.673 

228 

923 

59 

2.182 

362 

873 

105 

21.242 

661 

404 

1.28S 

68 

8.526 

13 

32 

109 

233 

32 

103 

198 

1.377 

322 

3.410 
13 
93 

41 
551 


21.354 

8.325 
111 

4.397 

155 
60 


1.068 


11 

440 


15 


24.660 

17.079 

202 

4.992 

3 

63 

2.0 

98 

1.794 

4.311 

42 

648 

33 
755 


376.993' 

1.397.015 
37.100 
144.345 

70.497' 
771.865. 
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K  DM  KILOMETBO 
A   UN  KILÕMÈTRE 


3        •= 

•5     a 
5    < 


REFERIDOS  i    EXTENSÃO    MÉDIA 

RAPPORTÉS  A  LA  LANGUER 
MOTENNE 


PERCURSO  MÉDIO 
PARCOUES  MOYEN 


d  S 


3  Â         ° 


CO 

dl 

bo 

e3 

Fí 

ri 

°  hr 

a 

J  rt 

ri 

3. 

2  © 

S 

3 
CD' 

n 

ca 

3 

P 

a 

3 

ri  M 

p  g 
o  S 

2  ri 

«D 

o 


H  C5 

Q  « 

5  § 
J 

H  n 

p  ^ 

°  o 
Q  K 

•Cl]   H 


o 

2: 

\< 

<s 

o 

«ú 

> 

& 

tf 

o 

04 

P5 

m 

X 

D 

s 

a 

-s 

ca 

O 

0 

z 

«B 

o 

s 

a 

o 

ta 

tf 

B 

a 

a 

a 

2 

s     « 


PESO-MOETO 
DOS     VAGÕES-KILOMETEO 


POIDS   MORT-KILOMETRIQCE 
DES    WAGOKS 


a  a 

cu  <p 

5?  a 


COM  GARANTIA  DE  JUROS 

FEDERAL  AYEG  GARANTIE  DTNTÉRÊTS 


Kiloms. 

6.720 
6.698 

1.587.860 

13.613 
1.737 

3.850 

25.663 

5.373.93S 

10.279.859 

6.675.463 

1.337.447 

18.031.345 

259.915 

387.028 

380.519 
.    241.135 


T.  kiloms. 

330 
1.054 

361.715 

1.770 
512 

987 

4.045 

719.062 
1.651.004 
1.932.972 

180.555 
2.817.651 

34.571 

38.669 

51.714 

74.227 


T.  kilms. 

7,1 
119,6 

67,3 

164,6 
115,4 

719,9 

399,1 

525,5 
876,7 
247,1 
363,4 

6S7,0 

823,9 

95,6 

1.060,2 
52,5 


Kiloms. 

156,3 
85,S 

3.583,0 

92,3 

39,9 

74,8 

275,2 

14.531,2 
41.118,3 
23.746,1 
3.064,2 
20.449,8 

792,9 

7.307,9 

8.459,7 
'1.373,2 


T.  kiloms. 

7.7 
13,5 

816,2 

12,0 
11,8 

19,2 

43,4 

1.944,4 
5.603,8 
3.876,0 
413,7 
3.190,3 

105,5 

730,2 

1.149,7 
422,7 


EM  GARANTIA 
?ÉDÉRAL  SANS 


DE  JUROS 

GARANTIE  D'INTÉRÈTS 


1.S43.153 

4.349.306 
11.528 

323.904 

20.233 

57.798 
6145 


134.012 

1.09S.08S 

2.374 

41.636 

4.915 


1.394,1 

3.598,9 
404,2 
637,9 

215,9 


.763      16.768,7 


6.815,8 

11.204,4 

125,6 

1.431,5 

62,0 
1.255,6 


495,6 

.82S,S 

25,9 

184,1 

15,1 

451,1 

oms. 

Kiloms. 

27,7 

36,7 

69,9 

62,0 

79,4 

295,0 

117,7 

55,3 

40,6 

41,3 

36,6 

32,9 

49,2 

35,8 

110,3 

149,4 

142,0 

188,6 

57,0 

US,5 

153,9 

101,9 

175,6 

373,1 

89,7 

89,1 

22,7 

46,2 

44,1 

43,9 

69.9 

79,9 

Kiloms. 

36,7 
62,0 

294,9 

55,3 
41,3 

32,9 

35,8 

149,4 
188,6 
118,5 
101,7 
373,1 

89,1 

46,2 

43,9 

79,9 


90,8- 

74,7 

130,9 

254,7 

40,0 

57,1 

66,2 

64,9 

80,8 

55,7 

36,3 

27,5 

74,7 

254,7 
57,1 
64,9 

55,7 

27,5 


0,4 

13,4 

0,1 

7,5 

0,5 

3,8 

0,4 

0,4 

0,5 

37,0 

0,5 

63,1 

0,3 

18,0 

1,1 

9,3 

1,2 

12,8 

1,4 

8,8 

0,3 

28,2 

1,1 

22,0 

0,2 

3,2 

2,4 

11,5 

0,8 

2,0 

1,1 

1,1 

2,1 
1,7 
0,5 


0,1 

4,9 
10,1 
5,2 
1,2 
2,0 

1,2 

2,8 

3,0 
1,0 


T.  kiloms. 

146.016 

1.428.849 

402.399 
112.424 

(a)  309.856 


4.266.670 
4.349.335 
2.321.910 
1.338.774 
8.759.212 

2.962.216 

156.416 

732.634 
384.111 


0,8 


0,3 


2.243.265 

1.723.098 
274.493 


0,4  |  _ 


T.  kiloms. 

3.000 
1.413.264 

42.293 
0>) 
150.206 


1.162.640 
2.037.709 
3.338. S20 
1.399.138 

18.704.905 

364.999 

179.367 

225.297 
589.240 


1.227. 128 

c)1.544.383 
a)  1.051.237 

17 
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ANIMAES  TRANSPORTADOS  A  QUALQUER  DISTANCIA 
ANIMAUX  TRANSPORTES   A   TOUTE   DISTANOE 


De  montaria 
Chevaline 


Numero 
Nombre 


Peso 
Poids 


Bois,  vaccas  e 
vitellas 

Bovine 


Numero 
Nombre 


Peso 
Poids 


Carneiros,  porcos, 
etc. 

Ovine,  porcino,  etc. 


Numero 
Nombre 


Peso 
Poids 


«     5 
1     2 

P,      O, 


REFERIDOS 
RAPPORTÉS 


50 
51 
52 
53 
54 
55 

55 


Corcovado 

Bananal 

Rezende  a  Bocaina 

Santos  a  Jundiahy 

Paulista 

(  Ribeirão     Preto      a 

.,  1       Jas-uai-a  e    ramal. 

Mogyana.  .<  B 

(  Igarapava  a  Uberaba 


Tons. 

137 

- 

33.120 

— 

26.344 

- 

4.271 

1.180 

638 

132 

Tons. 


354 
39 


218.658 

78.706 
31.092 


Tons. 


87.463 

31.482 
13.437 


35.270 
15.560 


Tons. 


3.527 
1.556 


203 

152 

248.624 

218.658 

115.156 
46.784 


Tons. 


24.862 
87.463 

35.353 
14.032 


T.  kilms. 


2.236.942 
2.353.09} 

185.023 
24.269 


V  —  CONCEDIDAS 
CONCEDES  PA.R  LE 


57 
58 
59 
60 
61 

62 

63 
64 

65 


Mossoró  —  Porto  Franco  a  Mossoró 

Nazareth  a  Toca  da  Onça  e  ramal 

Santo  Amaro  e  ramaes 

Ilhéos  a  Conquista  e  ramaes  .   . 

Maricá  —  Porto  das  Neves  a  Nilo 
Pecanha 


Rede  Sul  Mineira  • 

Pa  raiz  o  polis.    . 


■  Piranguinho  a 


Mogyana  —  Linha  Tronco  e  ramaes 

{Campo  Limpo  a  Var- 
gem    
Ramal  de  Piracaia.  . 


98 

6 

973 

767 

1.8)7 

- 

8.129 

290 

310 

15 

16.569 

- 

2.087 

— 

626 

— 

2 

5 

153 

3.070 

58 

78 

3 

2 

2 

768 


42 

767 


1.764 
15.018 


.1.496 


53 

6 

3.694 

4.604 

959 

34.991 

- 

- 

80.393 

2.132 

166 

186.227 

15.035 

1.500 

9.066 

158.595 

51.767 

1.589.639 

14.537 

1.460 

88.279 

918 

92 

10.286 

A  UM   KILOMETRO 
A  UN  K1LOMÈTRE 


| 

'3 
< 


CO 

«D 

na 

K 

[  ) 

o 

3 

1 

1 

K 

a 

R 

3 

Ri 

s 

a 

5 

REFERIDOS  Á  EXTENSÃO    MÉDIA 


RAPPORTES    A   LA   LONGUEUR 
MOTENNE 


I       i 


a 
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PERCURSO    MÉDIO 
PEROOURS  MOYEN 


m 

<D 

fco 

aí 

6o« 

<3.S 
^   ti 

R 

oi 

"^  eS 

CS 

a 

3)  « 

s 

3 

R 

d 

3 

a 

3 

O 

SS 


P  < 

*  « 
j 

2  á 

o  Q 

H  Z 


28 
a  z 
•a  H 


o 

z 

a 

* 

a 

« 

o< 

S. 

ai 

M 

■í 

Z 

a 

•«] 

Z 

Q 

n 

O 

z 

Q 

H 

a 

o 

M 

« 

n 

a 

a 

o 

o 

z 

z 

o2 


PB30-M0RT0 
DOS    V4GÕES-KIL0MBTR0 

POIDS  MORT-KILOMBTRIQUE 
DE3  WAGONS 


»T3 

3  a 


1     ^ 
1       g 

l  £ 


Kiloms. 

T.  kiloms. 

T.  kiloms. 

Kiloms. 

T.  kiloms. 

Kiloms. 

Kiloms. 

Kiloms. 

— 

— 

— 

T.  kiloms. 

T.  kiloms. 

50 
51 
52 
53 

Í4.34P.314 

1.434.931 

16.039,3 

102.887,5 

10.238,7 

58,7 

57,7 

57,7 

- 

— 

- 

- 

- 

55.516.771 

22.206.856 

2.315,2 

45.049,4 

18.019,9 

108,3 

253,9 

253,9 

0,8 

16,3 

6,5 

— 

— ■ 

54 

6.266.412 

1.923.747 

690,0 

23.370,2 

7.174,5 

43,3 

54,4 

54,4 

0,9 

10,7 

3,3 

1.838.304 

6.278.680 

55 

2.184.645 

652.670 

508,1 

45.739,3 

13.664.S 

38,0 

46,7 

46,5 

0,7 

11,0 

3,3 

319.248 

1.780.704 

56 

PELOS  ESTADOS 
GOUVERNEMENTS  DES  ÉTATS 


1.997 

226 

98,0 

53,0 

6,0 

37,7 

37,7 

37,7 

0,4 

3,1 

0,3 

69.768 

81.900 

57 

133.454 

28.866 

157,8 

624,6 

130,2 

36,0 

30,1 

30,1 

0,2 

0,4 

0,1 

— 

— 

58 
59 
60 

— 

— 

971,5 

— 

- 

43,5 

- 

- 

1,3 

- 

- 

458.100 

- 

119.724 

9.313 

2.852,2 

1.833,7 

142,6 

22,9 

56,1 

56,1 

12,6 

16,3 

1,2 

154.536 

71.136 

61 

693.414 

69.150 

174,3 

13.335,4 

1.329,8 

29,2 

46,1 

46,1 

0.2 

30,9 

3,1 

285.090 

183.803 

62 

44.563.951 

14.546.699 

1.474,8 

41.3i3,6 

13.495,5 

95,9 

231,0 

281,0 

- 

— 

- 

— 

— 

63 

488.761 

43.876 

1.145,5 

6.342,3 

634,2 

42,3 

33,5 

33,5 

- 

— 

- 

- 

- 

64 

14.651 

1.473 

334,2 

476,0 

47,8 

16,4 

16,0 

16,0 

— ~ 

_ 

" 

65 
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DETALHE  DO  MOVIMENTO  DE  PASSA 
DÉTAIL  DU  MOUVEMENT  DES  VOYA 


DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 

DÉSIGNATION  DES  CHEMINS 
DE  FER 

PASSAGEIROS    TRANSPORTADOS   A   QUALQUER    DISTANCIA 
VOTAGEUSS  Á  TOUTE    DISTANCE 

PASSAGEIROS-  KILOMETBO 
VOTAGEDRS  KILOMÉTRIQUES 

E 

a     B 
O     « 

«     S 

o     tf 

o 

S     « 

Por  conta 
Pour  le  compte 

Grátis,  em  serviço  da  colonização 
e  outros 

Gratuits  pour  le  service  de  la 
eulonísation  et  autres 

Pagando 
Pa3'ants 

Por  conta 
Pour  le  compte 

Grátis,  em  serviço  da  colonização 
e  outros 

Gratuits  pour  le  service  de  la 
colonisation  et  autres 

U         M 

I 

I 

'agando 
>ayants 

Do  Governo  Federal 

Du  Gouverneme  t 
Federal 

Do  Governo  Estadoal 

Des  Gouvernements 
des  Ètats 

Total 

Do  Governo  Federal 

Du  Gouvernement 
Federal 

Do  Governo  Estadoal 

Des  Gouvernements 
des  Ètats 

Rede  Ceará-  j  Sobral   ■ 
Piauhy         t  Baturité. 

Central        \  Subúrbios 
do  Bras.l      |  Interior. 

Rio  do  Ouro 

Oeste  de  Minas 

Itapura  a  Corumbá.  .   .   . 


29.092 

184. 72S 

29.937.220 

2.588.274 

343.925 

50.666 


S.660 
19.364 

31.742 

1.362 


133 
2.017 


48.43S 


4.421 


1.192 
1.379 

980 

3.195 


39.077 

207.48S 

29.937.220 

2.669. 43í 

352.903 

50.666 


I  —  ADMINISTRADAS 
I  —  EXPLOITÉS  PAR  LE 


2.131.260 
9.774.533 

449.058.370 
174.093.178 

13.920.975 


1.240.937 

15.005 

83.440 

5.806.886 

322.100 

352.816 

8.80S.783 

7.965.828 

14.700 

71.450 

165.015 

207.104 

— 

- 

— 

II  —  ARRENDADAS 
II  —  AFFERMÉS  PAR  LE 


9 

10 

11 
ii 
13 

14 

15 

16 

17 
18 

19 

20 

21 

22 

2o 


Madeira-Mamoré 

Central  do  Rio  Grande  do  Norte. 
Rede  Norte  .  .   . 
»     Central.  .  . 

>■     Sul 

Total  das  3  Redes 
Paulo  Aflonso.  . 


Great- 
YVestern 


Rede  Babiana. 


S.  Francisco  e  ra 
mães 


Central  da  Babia  e 
ramaes  .... 


Babia  e  Minas. 

Prolongamento  da  Maricá.  .   . 
Therezopolis 


Rede  Sul- 
Mineira. 


Goyaz 


Cruzeiro  a  Tuyuty 
e  ramaes  .... 

1  Tuyuty  a  S  .  Sebas- 
tião e  ramal.   .   . 

í  Formiga  a  Catiara 


'i  Ara: 
l      lã 


Araguary  a  Cata- 
do   


Paraná. 


29.516 

32.001 

642.550 

1.299.165 

939. 19 í 

2.880.909 

10.421 

773. 93S 

83.295 
6.525 

14.383 
31.039 

550.410 

130.06. 
20.099 

29.497 
160.906 


14 
169 
3.824 
2.357 
2.993 
9.180 
4 

1.06S 

202 
19 

275 


1.240 

1.926 

28 

102 
7.217 


119 
1.251 
3.20S 
44 
2.043 
5.295 

169 

15.123 

2.569 
53 

352 


4.158 

(a) 
793 

642 

6.967 


1.298 
1.191 

5.568 
16.595 

9.108 
31.272 


88.795 
2.871 


825 


1.994 

1.183 
1.678 

1.934 
3.951 


30.947 

1.522.190 

25S 

1.452 

7.972 

34.612 

1.727.310 

12.79S 

138.783 

132.970 

655.150 

24.508.447 

243.182 

324.734 

642.396 

1.318.162 

20.899.030 

200.3;0 

4.054 

412.800 

953.344 

33.311.984 

217.048 

151.979 

731.556 

2.926.656 

78.719.461 

660.550 

480.767 

1.786.752 

10.594 

373.762 

191 

9.049 

— 

818.924 

31.107.926 

200. 7S4 

2.212.893 

3.010.595 

88.937 

3.282.816 

19.169 

243.897 

510.829 

6.597 

822.722 

2.855 

10.233 

- 

15.835 

409.561 

10.900 

17.537 

36.31S 

31.039 

- 

- 

- 

— 

557.802 

24.224.706 

85.692 

610.610 

110.664 

133.175 

3.941.226 

111.676 

(a) 

54.301 

22.59S 

1.362.214 

3.369 

66.974 

213.589 

32.175 

— 

— 

— 

— 

179.071 

10.819.231 

959.14^ 

831.420 

464.513 

(a)  Incluídos  nos  —«do  Governo  Federal». 


133  — 


GEIROS,  ANIMAES  E  TELEGRAMMAS 
GEURS,  ANIMAUX  ET  TÉLÉGRAMMES 


Quadro  n.  14 
Tableau  n.  14 


ANIMAES   TRANSPORTADOS    A    QUALQDER    DISTANCIA 

ANIMAES  -  KIIOMETRO 

TELEGRAMMAS 

ANIMAUX  Á  TOUTE  DISTANCE 

ANIMAUX  KILOMÉTRIQUES 

TÉLÉGBAMME8 

Por  conta 

O 

l 

Por  conta 

o 
(cu 
e>           ri 

Total  geral 

N                 O 

N               CO 

Pour  le  compte 

a  cólon 
s 

ervice  c 
t  autres 

Pour  le  compte 

I       ^8 

Total  general 

£  PS 
°      O 

a    o 

_ 

_ 

"S 

o 

O     PS 

Pagando 

t>      a 

2    õ 

'DO          CO    CD 

Pagando 

u      a 

o        -— 

"=3  O         «CD 

05     'M 

Total 

Fede 

neme 
ai 

a     ata 

í>0     —  s 

Total 

Fede 

neme 
ai 

OS       o 

«>  p      — '  § 

Total 

Payants 

^  CD        5  ri 

8         â.2 
S        2§ 

Payants 

■3      a  « 

CO                Cli.ri 

a         .-- 
.2        « 

O         p 

«1 
«S 

3  Z 
2 

?      ÈS-3S 

>        O&H 

o     c5 

»    gS 

5      C5'° 

overno 

Gouver 
Fedei 

0  2" 

1  gH 

£     g3 

o     cS-3 

a    e 

3        O 

5       » 

5    ° 

a. 

a      3 
°     Q 

a 

=>       3 

O          Kl 

â  ° 

cS 

PELA  UNIÃO 
GOUVERNEMENT  FEDERAL 


3.470.642 

16.256.334 

449.058.300 

190.882.489 

14.364.54i 

- 

7.650 

24 

— 

17 

7.634 

55 

„  1 

38 

508.906 

1.348 

500 

- 

56.592 

14 



_ 

3.203 

— 

— 

— 

PELA  UNIÃO 
GOUVERNEMENT  FEDERAL 


1.531.872 
2.011.862 
25.718.758 
21.516.204 
34.412.567 
81.647.529 
383.002 

36.532.193 

4.036.711 

835.810 

474.316 


25.031.672 

4.107.203 
1.646.146 

1.965.637 
13.074.312 


1.890 

- 

— 

— 

1.059 

6 

2 

— 

32.636 

6 

10 

48 

19.801 

43 

5 

36 

29.003 

33 

- 

96 

81.440 

87 

15 

180 

243 

- 

- 

- 

70.887 

57 

64 

- 

6.183 

12 

34 

— 

211 

- 

- 

- 

1.062 

4 

- 

- 

216.606 

— 

3 

— 

10.716 

- 

- 

5 

12.475 

- 

- 

2 

15.453 

— 

— 

— 

11.585 

232 

63 

— 

7.B91 
7.728 

510.754 

56.606 
3.203 


1.890 
1.067 
32.700 
19.885 
29.137 
81.722 
249 

71.008 

6.229 
211 

1.066 


216.609 

10.721 
12.477 

15.453 
11.930 


1.128.679 
1.066.445 

132.077.565 

16.358.127 


2.117 
7.304 


274.912 


1.79 


434 


137.988 


3.855 
3.192 


415.190 

— 

— 

— 

90.242 

448 

286 

- 

2.294.544 

267 

416 

6.108 

2.601.772 

215 

84 

1.836 

2.156.108 

1.170 

- 

8.592 

7.052.424 

1.652 

500 

16.536 

14.468 

- 

- 

— 

21.537.069 

6.030 

6.233 

- 

543.779 

763 

2.313 

— 

42.664 

- 

- 

- 

31.887 

262 

- 

- 

35.950.137 

- 

878 

- 

784.474 

- 

- 

734 

977.537 

- 

- 

478 

1.423.941 

— 

— 

— 

1.416.341 

40.078 

8.607 

— 

1.134.651 
1.077.375 

132.490.465 

16.359.919 


415.190 
90.976 
2.301.335 
2.603.907 
2.165.870 
7.071.112 
14.468 

21.549.332 

546.S55 
42.664 

32.149 

35.950.865 

785.208 
978.015 

1.423.941 
1.465.026 


69.056 
76.404 

.474.410 

125.426 


13.524 

9.893 

445.183 

232.043 

518.033 

1.195.264 

5.548 

127.291 

20.456 
4.946 

816 


74.426 

45.682 
18.104 

11.197 

4.787 


962.923 
1.001.404 

36.163.489 

1.351.382 


424.270 

163.232 

4.418.S23 

2.221.635 

4.722.151 

11.362.609 

95.962 

3.144.258 

259.056 
52.917 

10.850 


716.122 

902.251 
214.199 

184.134 

54.242 
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PASSAGEIROS   TRANSPORTADOS  A   QUALQDEB    DISTANCIA 
VOYAGEOBS  Á  TODTE  DISTiNCE 

PASSAGEIROS- L1LOMRTRO 
VOTAGEUBS-KJI.0MÉTRIQUE3 

g  S 

ta    o 

o    ta 

o 

O    o 

DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 

DÉSIGNATION  DES  CHEMINS 
DEFER 

Pagando 
Payants 

Por  conta 
Pour  le  compte 

Gi-atis,em  serviço  da  colunização 
e  outros 

Gratuita  pour  le  service  de  la 
colomsation  et  autres 

Total 

Pagando 
Payants 

Por  conta 
Pour  le  compte 

Grátis,  em  serviço  da  colonização 
e  outros 

Gratuita  pour  le  service  de  la 
colomsation  et  autros 

*    2 

a    tf 

Do  Governo  Federal 

Du  Gouvernement 
Federal 

CS            OS 

*0        (3 

S    1 

»     S2 

m    §5 

2       *  Câ 

S       o  » 
S     O*» 

O          01 

*      ° 

O         Q 

Do  Governo  Federal 

Du  Gouvernement 
Federal 

Do  Governo  Estadoal 

Des  Gouvernements 

des  E' tats 

34 

33.319 
61.499 

819.617 
10.033 

25 
61 

6.974 

505 

27 
225 

7.203 
159 

1.293 
12.264 

39.664 
61.785 

846.058 
10.697 

1.015.112 
1.414.911 

64.591.519 

579.898 

995 
4.333 

2.571.129 
65.756 

1.330 
11.791 

1.893.251 
13.801 

51.702 
2.411.664 

25 
26 

Viação  Férrea, do  Rio  Grande  do 

27 

III  — 


III  —  CONCEDIDAS  PELA  UNIÃO 
CONCEDES  PAR  LE  GOUYERNEMENT 


29 
30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 
37 
38 
39 
40 

41 

42 

43 


Tocantins  —  Aicobaça   a  B.  Branco 
e  Ramal, , 


Caxias  a  Cajazeiras. 


Victoria  a 
Minas 


Leopol  d  i  n  a 
Railway 


Sorocabana 
Railway. 


Victoria  a  Cachoeira 
Escura 


Curralinho    a    Dia- 
mantina .... 


Central  de  Macahé 

Prolong.  da  Barã" 
de  Araruama.   .   . 

Santo  Ed.  ao  Cach. 
do  Itapemirim  . 

f  Capão    Bonito    a 
I        Bartyra.   .  .   . 


Tatuhy  a  Itararé.  . 

Mogyana — Jaguara  aAraguary  . 

Noroeste  —  Bauru  a  Itapura  .  .  . 

'  Itararé   a  Uruguay 


S.  Francisco  a  Ca- 
noinhas 


S.  Paulo 
Rio  Grande 


Jaguariahyva  a  São 
José 


Serrinha   a    Nova 
Restinga 


Quarahim  a  Itaquy 


987 
6.948 

50.941 

8.817 
4.342 

14.419 

48.370 

209.67S 

91.131 

100.184 

114.067 

92.555 

68.698 

8  .297 

33.420 
16.466 


— 

— 

121 

37 

— 

169 

1.404 

2.732 

37 

1.593 

1.096 

15 

41 

71 

94 

466 

296 

278 

707 

- 

185 

5.692 

4.531 

2.171 

2.717 

3.758 

2 

686 

(a) 

2.101 

2 

892 

7.231 

3.604 

7 

330 

3.357 

3.469 

1.623 

1.078 

815 

24 

'    157 

70 

3 

777 

3.269 

933 

987 

210 

- 

9S7 
7.106 

51.796 


29.621 
391.524 

2.398.965 


11.543 

900.937 

4.469 

160.120 

15.275 

3  2.03S 

49.353 

1.572.969 

220.086 

13.030.285 

99.777 

6.951.240 

104.97) 

4.783.457 

127.794 

10.037.151 

107.111 

10.720.615 

72.214 

4.174.134 

8.548 

335.437 

41.449 

1.346.443 

17.663 

934  83S 

— 

— 

_ 

9.270 

2.844 

- 

12.154 

169.52- 

416.356 

5.143 

226.105 

102.545 

555 

1.845 

3.063 

2.658 

12.336 

8.700 

19.429 

49.843 

- 

li .742 

713.298 

897.407 

525.904 

357.972 

351.367 

194.344 

(b) 

212.569 

1.104.744 

824.334 

580.244 

1.851.319 

727.520 

878.986 

185.643 

152.025 

101.494 

1.180 

7.825 

2.965 

169.965 

150.009 

40.163 

83.345 

20.097 

— 

IV  — 


IY  _  CONCEDIDAS  PELA  UNIÃO 
CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENT 


Recife  a  Limoeiro  e  Timbaúba. 


Leopoldina 
Railway. 


Centro    e  ramal   de 
Leopoldina.  .   .   . 

Sumidouro 

Carangola  e  ramaes 


(a)  Incluídos  nos 


382.460 

432.766 

29.504 

117.402 


1.793 

275 

— 

3S4.533 

(a) 

(a) 

— 

432.766 

55 

203 

116 

29.913 

2ò3 

501 

1.649 

119.815 

(b)  Incluídos  noa 

(c)  Somente  particulares. 


«paganao». 

«do  Governo  Federal» 


15.438.S92 

10.672.402 

543.493 

4.111.200 


142. 7>4 

(a) 
1.076 
20.846 


32.511 

(  a) 
9.091 
45.49;. 


6.922 
117.729 
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ANIMAES 

TRANSPORTADOS   A    Q0ALQUER    DISTANCIA 
ANIMAUX    Á   TOUTB    DI3TANCE 

ANIMAES  -  KILOMETRO 
ANIMAUX  KILOMÉTBIQUES 

TELEQRAMMAS 
TÉLÉQBAMMES 

Por  conta 

o 
1(8 

§■       -2 

Por  conta 

o 

sr    ^ 

Total  geral 

I  1 

Pour  le  compte 

2          «  _ 

O                 "D    m 

Pour  le  compte 

"3              ^   £ 

Total  general 

§■"3    -2 

"S         .85 

O-        c  o 

t>  3     —to 

g   o 

Pagando 

ã  s 

Pagando 

e3       *J> 

2    B 

Total 

ri        (0 

Total 

©        5 

5   ã 

Total 

3  3 

Payants 

00           5    rn 

>  o     „.J 

Payants 

O             O  00 

o 

Eh 

s 

S     * 

3    |í 

a-         O   ® 

»         ".2 

a       »§ 

°      -gõ 

1       *" 

2     «-S 

g         >13 
>         OpL, 

O        o;" 

£       o  o 

C5        a, 

a          «o 

CD               •-    O 

s 

3 

Y, 

a 

o 

a, 

o      O 

C5        ai 

o     í5 

í3           u 

O         Q 

°      Q 

P      M 

-       ® 

2     P 

ê 

1 

1.069.139 

1.271 



_ 

78 

1.349 

44.282 

_ 

_ 

4.666 

48.948 

_ 



24 

1.431.040 

1.689 

— 

3 

- 

1.692 

67.379 

— 

77 

- 

67  456 

12.394 

157.408 

25 

71.472.563 

123.395 

1.123 

230 

— 

124.748 

30.271:350 

559.312 

154.899 

— 

30.985.561 

53.34" 

832.447 

26 

664.455 

442 

2 

— 

— 

444 

38.164 

247 

— 

— 

38.411 

995 

20.798 

27 

COM  GARANTIA  DE  JUROS 

FEDERAL  AVEC  GARANTIE  DTNTÉRÊTS 


29.021 

183 

— 

— 

183 

6.720 

— 

— 

— 

6.720 

68 

— 

403.638 

108 

- 

- 

- 

108 

6.698 

- 

— 

- 

6.698 

1.515 

29.253 

2.997.003 

5.372 

10 

- 

5.382 

'  1.586.259 

- 

1.601 

- 

1.587.860 

30.936 

436.444 

1.234.730 

235 

11 

— 

— 

246 

12.767 

846 

— 

— 

13.613 

4.010 

51.596 

165.583 

42 

- 

- 

- 

42 

1.737 

- 

- 

- 

1.737 

3.015 

22.711 

325.732 

117 

- 

- 

- 

117 

3.850 

- 

- 

- 

3.85 

10.242 

68.339 

1.642.241 

716 

- 

— 

- 

716 

25.663 

- 

- 

- 

25.663 

41.302 

376.178 

14.655.732 

35.960 

14 

1 

7 

35.982 

5.373.166 

25.' 

148 

372 

5.373.93S 

24.307 

333.332 

8.186.483 

53.620 

858 

15 

15 

54.508 

10.173.937 

101.810 

3.312 

800 

10.279.859 

14.092 

196.442 

5.190.370 

56.079 

222 

(b) 

24 

56.325 

6.662.274 

10.373 

(b) 

2.811 

6.675.463 

74.421 

1.458.435 

12.546.473 

12.884 

242 

— 

— 

13.126 

1.231.693 

105.754 

— 

- 

1.337.447 

116.531 

2.251.644 

14.178.440 

47.129 

1.270 

6 

- 

48.405 

17.440.236 

619.597 

1.512 

- 

18.061.345 

(c)  21.277 

317.974 

4.613.296 

2.841 

75 

- 

- 

2.916 

251.963 

7.952 

— 

- 

259.915 

(c)  7.504 

151.847 

347.407 

8.378 

- 

- 

- 

8.378 

387.028 

- 

- 

- 

3S7.02S 

(c)  845 

11.485 

1.706.580 

8.380 

236 

60 

— 

8.676 

368.550 

9.269 

2.70. 

— 

380.519 

(c)  811 

S         .876 

1.038.280 

3.014 

3 

— 

— 

3.017 

240.834 

309 

— 

- 

241.134 

6.47b 

165.676 

SEM  GARANTIA  DE  JUROS 

FEDERAL  SANS  GARANTIE  D'INTÉRÊTS 


15.614.127 

10.672.402 

560.582 

4.295.274 


24.657 

2 

1 

- 

24.660 

1.843.015 

92 

46 

— 

1.843.153 

(c)21.96^ 

222.263 

■17.079 

— 

— 

— 

17.079 

4.349.306 

— 

—  ■ 

— 

4.34C.306 

(c)  12.334 

- 

202 

— 

— 

— 

202 

11.528 

- 

- 

- 

11.528 

20.20: 

117.753 

4.992 

— 

— 

— 

4.992 

323.904 

- 

— 

— 

323.904 

145.C36 

1.176.774 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 

DÉSIGNATION  DES  CHEMINS 
DE  FER 

PASSAGEIROS  TRANSPORTADOS  A   QUALQUER  DISTANCIA 
VOYAGEURS  Á  TOUTE   DISTANCE 

PASSAGEIROS-KILOMETRO 
VOYAGEUBS-K.ILOMÉTRIQUES 

°    o 

Pagando 
Payants 

Por  conta 
Pour  le  compte 

Grátis,  em  serviço  da  colonização 
e  outros 

Gratuits  pour  le  service  de  la 
colonisation  et  autres 

Total 

Pagando 
Payants 

Por  conta 
Pour  le  compte 

Grátis,  em  serviço  da  colonização 
e  outros 

Gratuits  pour  le  service  de  la 
colonisation  et  autres 

Do  Governo  Federal 

Du  Gouvernement 
Federal 

Do  Governo  Estadoal 

Des  Gouvernements 
des  E'tats 

i 

Do  Governo  Federal 

Du  Gouvernement 
Federal 

Do  Governo  Estadoal 

Des  Gouvernements 
des  E'tats 

Leopoldina 
Railway 


Victoria  —  E.  Feliz 
e  ramal 


Norte  —  Praia  For- 
mosa a  Entronca- 
mento 


Corcovado   

Bananal 

Rezende  a  Bocaina 
Santos  a  Jundiaby  . 
Paulista 


Mogyana 


I  Ribeirão    Preto     : 
'Jaguara  e  ramal 

Ilgarapava    a   Ube 
raba 


58.269 

5.474.668 

39.171 

5.327 

10.932 

2.727.221 

1.997.295 

441.717 

35.248 


353 


3.875 

6.93S 
1.708 


504 


63.276 

(a) 
(a) 


1.257 


9.040 


19.778 


4.667 
1.027 


60.388 

5.474.668 

43.214 

5.327 

10.932 

2.814.150 

1.997.295 

453.372 

37.983 


3.395.887 

69.449.146 
113.562 

100.561 

90.647.426 
114.683.509 

12.288.575 

842.057 


47.561 


205.899 

356.994 
60.832 


24.380 


2.592.106 
(b) 

0») 


85.840 
27.478 

1.333.301 

609.929 
92.293 


V  —  CONCEDIDAS 
CONCEDES  PAR  LE 


Mossoró  —  Porto  Franco  a  Mossoró 

Nazareth  a  Toca  da  Onça  e  ramal  . 

Santo  Amaro  e  ramaes 

Ilbéos  a  Conquista  e  ramaes  .... 

Maricá  —  Porto  das  Neves  at  Nilo 
Peçanha 

Rede  Sul  Mineira  —  Piranguinho  a 
Paraizopolis 

Mogyana  —  Linba  Tronco  e  ramaes 

Í  Campo  Limpo  a  Var- 
gem   
Ramal  de  Piracaia  .' 


5.051 

151 

192 

351 

5.745 

190.372 

5.691 

7.237 

13.23S 

69.054 

- 

- 

- 

69.054 

3.177.544 

- 

— 

— 

35.575 

— 

— 

- 

35.575 

- 

— 

— 

— 

151.718 

- 

- 

- 

151.712 

4.037.623 

- 

- 

- 

54.119 

956 

663 

1.415 

57.153 

1.711.325 

33.316 

34.123 

50.981 

27.803 

10 

35 

31 

27.885 

676.045 

244 

846 

796 

1.834.067 

28.415 

(a) 

19.463 

1.875.950 

70.693.374 

2.967.299 

(b) 

3.791.587 

218.670 

36 

610 

804 

219.520 

5.420.830 

1.495 

21.622 

7.614 

112.360 

18 

797 

.  105 

113.281 

1.111.637 

230 

9.275 

2.858 

(a)  Incluídos  nos  —  «do  Governo  Federal». 

(b)  Somente  particulares. 
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AN  IMA  ES   TRANSPORTADOS  A   QUALQUER   DISTANCIA 
ANIMAUX  Á  TOUTE  DISTANCE 

ANIMAES  —  KILOMETRO 
ANIMAUX  K.IL0MÉTRIQUE3 

TELEGRAMMAS 
TÉLÉGRAMMES 

Pagando 
Payants 

Por  conta 
Pour  le  compte 

Grátis,  era  serviço  da  colonização 
e  outros 

Gratuits  pour  le  servioe  de  la 
colonisation  et  autres 

Total 

Pagando 
Payants 

Por  conta 
Pour  le  compte 

Grátis,  em  serviço  da  colonização 
e  outros 

Gratuits  pour  le  serviço  de  la 
colonisation  e  outros 

Totai 

Total  geral 
Total  general 

a 

a  ia 
a    n 

a    p 

o 

1  "a 

Total 

©      9 

§  •! 

*-*             M  *«3 

>      o« 
o     tís 

â     ° 

Do  Governo  Estadoal 

Des  Gouvernements 
des  B'tats 

Do  Governo  Federal 

Du  Gouvernement 
Federal 

Do   Governo  Estadoai 

Dos  Gouvernements 
dos  E'tats 

o      o 

u         '-* 
«D       .a 

a    a 

3        o 

09 

CLi 

0  § 

1  § 

3.553.668 

363 

- 

- 

- 

363 

20.233 

- 

- 

- 

20.233 

45.777 

427.156 

43 

69.449.146 

8.098 

— 

— 

.   — 

2.093 

57.798 

— 

_ 

— 

57.79a 

(b)  3.201 

36.968 

49 

146.034 

— 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

50 

100.561 

203 

- 

— 

— 

203 

- 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

51 

— 

152 

- 

- 

— 

152 

— 

— 

— 

- 

— 

(b)  607 

— 

52 

94.828.732 

247.644 

502 

478 

— 

248.624 

14.297.944 

17.194 

34.176 

— 

14.349.314 

324.115 

4.755.285 

53 

114.688.509 

218.658 

- 

- 

- 

218.658 

55.516.771 

— 

- 

- 

55.516.771 

(b)  445.961 

6.711.766 

54 

13.355.493 

114.888 

253 

(a) 

15 

115.156 

6.244.135 

30.679 

(a) 

1.598 

6.266.412 

188.540 

3.283.361 

55 

995.182 

46.655 

129 

W 

— 

46.784 

2.178.453 

6.192 

(a) 

— 

2.184.645 

36.262 

603.185 

58 

PELOS  ESTADOS 
GOUVERNEMENTS  DES  ÉTATS 


216.529 

53 

- 

- 

- 

53 

1.997 

— 

- 

- 

1.997 

2.300 

60.377 

57 

3.177.544 

4.604 

— 

- 

- 

4.604 

138.454 

- 

- 

- 

138.454 

- 

- 

53 

4.0S7.623 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

60 

1.829.745 

2.108 

24 

- 

- 

3.132 

118.430 

1.244 

- 

- 

119.724 

- 

- 

61 

677.931 

15.035 

— 

— 

— 

15.035 

693.414 

— 

— 

— 

693.414 

— 

— 

62 

76.457.260 

158.093 

487 

J») 

75 

158.595 

44.423.50S 

120.991 

(a) 

14.452 

44.563.951 

780.334 

- 

63 

5.451.561 

14.597 

— 

— 

— 

14.597 

438.761 

— 

— 

— 

488.761 

27.313 

341.082 

64 

1.484.050 

918 

— 

— 

— 

918 

14.651 

— 

— 

— 

14.651 

9.744 

132.555 

65 

6145 


13 
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MERCADORIAS 
MARCHANDISES 


D   z 


DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATJON  DES  CHEMINS  DE  FER 


NUMERO   DE  TONELADAS  DE  MERCADORIAS    TRANSPORTADA 

NOMBRE  DE  TONNES  DE  MARCHANDISES  TR  Í.NSP0RT2E 


<*       .2 
ti        3 


00 

a) 

« 

m 

*$ 

Café 


Matte 


Assucar 
Sucre 


Algodão 

Cotem 


Fumo 
Tabac 


Cereaes 
Céréales 


ta 


I  —  ADMINISTRADAS 
I  —  EXPLOITÉS  PAR  LE 


Rede  í  Sobral  • 

Ceará  Piauhy  \  Batnrité 

Central  do  Brasil   .   .   .   . 

Rio  do  Ouro 

Oeste  de  Minas 

Itapura  a  Cornmbá.  .  .    . 


- 

— 

635,9 

— 

738,7 

282,7 

866,3 

79,6 

1.626,3 

155,3 

- 

— 

1.169,3 

- 

1.170,5 

803,4 

6.026,1 

346,7 

16.970,0 

823,0 

— 

63.503,0 

76.910,0 

— 

47.988,0 

23.579,0 

25.906,0 

4.978,0 

101.605,0 

(a)  7.144,0 

- 

— 

8.879,6 

- 

4.935,2 

1.126,1 

— 

— 

8.201,8 

784,7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

— 

— 

- 

II  —  ARRENDADAS 
II  — AFFERMÉS  PAR  LE 


7 

5.138,4 

78,6 

148,5 

S 

Central  do  Rio  Grande  do  Norte.   .  .   . 

— 

159,0 

9 

— 

— 

1  373,i 

10 

- 

— 

2.743.0 

11 

Great-Western 

— 

— 

1.891,0 

12 

Total  das  3  Redes.   .   . 

- 

— 

6.007,0 

13 

Paulo  Affonso    .   .    .    . 

— 

- 

11,0 

14 

,  S.  Francisco  e  ramaes. 

1.358,5 

- 

1.432,2 

15 

Rede  Bahiana  J  Central     da    Ba»>'a    e 

53,6 



3.161,6 

16 

'  Bahia  e  Minas  .... 

0,2 

5.597,5 

4.776,0 

17 

— 

1.110,0 

8,0 

18 

12.766,.) 

33.103,0 

19 

,  Cruzeiro    a    Tuyuty    e 

20 

neu-a         \  Tuynty  a  g    Sebastiao 

— 

_ 

25.967,0 

21 
22 

1   Formiga  a  Catiára  .  . 
Goyaz  .  .  .  .  ! 

1  Araguary  a  Catalão  . 

— 

— 

763,4 

83 

1.590,6 

57,3 

2>7  o 

24 

Santa  Catharin 
D.  Thereza  Ch 

- 

1.743,0 

25 

26 

Viação  Férrea  do  Rio  Grande  do  Sul.   . 

_ 

3.265,0 

27 

Itaquy    a  S.  Be 

__ 

_ 

50.479,1 
126,1 
48,0 

19.848,0 
88,4 


581,6 

44,1 

- 

65,6 

539,0 

170,3 

1.910,0 

176,0 

882,0 

33,0 

1.292,0 

208,0 

35.995.0 

4.632,0 

30.36S,0 

577," 

18.148,0 

4.691,0 

8.510,0 

2.300,a 

6.094,0 

223,0 

15.768,1' 

8.459,0 

159.030,0 

4.412,0 

7.836,0 

45,0 

45.735,0 

17.803,0 

803.535,0 

11.344,0 

41.298,0 

845.0 

79.701,0 

24.952,0 

48,0 

66,0 

511,0 

30,0 

1.623,0 

95,0 

7.398,3 

3.191,1 

1.854,0 

4.143,9 

21.134,9 

(a) 2.559,3 

978,8 

1.439,1 

1.503.1 

10.275,8 

5.348,9 

(a)8.418,3 

139,8 

833,2 

5,8 

34,7 

1.365,2 

35,8 

43,0 

- 

— 

17,< 

684,0 

85,0 

S.  530,0 

- 

- 

4.575,0 

13.032,0 

1.224,0 

1.261,0 

- 

- 

68,0 

6.201,0 

608,0 

46,5 

200,1 

0,2 

13,3 

1.301,3 

124,3 

6.360,5 

1.113,5 

2,2 

194,8 

15.083,0 

2.408,3 

202,4 

84,3 

- 

657,1 

1.435,7 

95,1 

381,0 

— 

- 

— 

3.747,0 

- 

21.636,0 

1.173,0 

- 

5.566,0 

63.872,0 

4.860,0 

13,6 

— 

— 

— 

165,6 

81,5 

(a)  Inclusive  outras  bebidas  alcoólicas, 
(bj  Inclusive  bacalháo. 
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TRANSPORTADAS 
rRANSPORTÉES 


Quadro  n.  15 
Tableau  n.  15 


A    QUALQUER   DISTANCIA 
%.  TODTE  DISTANCE 


Xarque 

(Viandes 

sécbes 


Couros 
Cuirs 


Sal 

Sei 


Diversas 
Diverses 


Total 


a 


ai-a 
<  o 
S=  5 


a  g 
<y  o 

«  a 
•ã  « 

«  5 


»  f< 

a  a 

ca  o 

2  o. 


NUMERO  MÉDIO 
DE     TONELADAS 


NOMBKE    MOYEN 
DE   TONNES 


i5 


Is 


m   CO 
S,  00 

M>    c3 

la 

M  S 
S.B 

CL,  g 


a)      i3 

a    -s 


co  ts 


.O  B 


PESO  MORTO  DOS 


TAEE    DES 


tu 
a 
te 


•o 


d  tn 


01    ti 

bflc 
«3 


a    ca 
O     « 


>ELA  UNIÃO 
KHJVERNEMENT  FEDERAL 


115,0 
23,0 


766,6 


869,9 

1.786,6 

15.280,0 

684,5 


2.222,0 

3.410,9 

64.977,0 

7.418,7 


25.877,8 

78.286,2 

i. 430. 311,0 

80.847,2 


'ELA  UNIA0 
[OUVERNEMENT  FEDERAL 

5.070,, 

22.543,0 

399.833,0 

186.475,o' 

624.686,1 

1.210.999,0 

5.476,0 

233.b79,7 

66.564,6 
8  461 ,3 
£.171,0 

54.93S.0 

20.205,0 

18.2l9,5 

16.378,0 

263.719,8 

6.675,4 

19.726,0 

443.297,0 

7.695,5 


369,1 

)  5.867,0 

)   3.330,0 

10.401,0 

18.598,0 

)           8,0 

)  2.322,3 

1.200,3 

128,0 

519,0 

1,9 

540.9 

36,7 

29.635,0 

— 

95,8 

362,1 

165,0 

177,0 

3.425,0 

15.907,0 

1.736,0 

5.619,0 

1.3u8,o 

10.435,0 

6.519,0 

31.961,0 

917,0 

307,0 

3.629,2 

8  672,0 

1.692,0 

3.521 ,8 

97,6 

2.254,4 

— 

7.260,0 

- 

15.057,0 

66,( 

2.161,0 

14,1 

4.425,3 

973,1 

8.719,0 

44,7 

453,  h 

62,0 

1.192.0 

íl. 603,0 

32.240,0 

379,9 

47,6 

33.459,5 

110.815,7 

1.862.186,0 

113.044,4 


12.667,8 

27.515,0 

520.821,0 

234.307,0 

883.631,0 

1.638.759,0 

9.059,0 

293.980,4 

93.157,9 

23.050,9 

11.446,0 

5.263,2 

143.794,0 

56.537,0 

25.109,9 

16.378,0 

351.178  2 

9.S73.6 

27.126,0 

653.995,0 

8.352,1 


4.353.108 
11.596.802 

506.818.689 

24.333.305 


2.933.696 
2.503.693 
24.812.Í 
15.448  154 
41.504.750 
Sl.765.SJ4 
493.333 
38.246.388 

7.493.411 

5.437.470 
531.799 

19.863.676 

2.674.317 

2.341.658 

1.880.968 

44.905.556 

379.307 

946.701 

131.344.882 

797.536 


12.950,0 

130,3 

25.945,4 

104,6 

222.011,7 

272,2 

15.737,9 

215,3 

- 

- 

8.191,1 

235,5 

17.383,1 

91,1 

39.403.2 

47,7 

57.370,9 

66,(1 

63.842,4 

47,0 

54.442,3 

49,9 

4.284, S 

54,5 

37.7SS,6 

130,1 

23.633,9 

76,3 

14.451,0 

235,9 

8.167,9 

46,5 

18.949,5 

138,1 

13.267,5 

47,3 

10.706,6 

93,2 

8.060,3 

114,8 

110.333,8 

127.Í 

5.442,0 

38,4 

8.016,3 

34,9 

83.448,9 

277,7 

6.438,9 

95,5 

29,6 

5,2 

43,9 

5,9 

86,1 

5,3 

16,3 

7,4 

— 

32,8 

5,0 

36,5 

6,6 

31,4 

4,8 

56,0 

5,4 

48,9 

7,2 

42,7 

5,<- 

14,4 

1,7 

39,7 

6,4 

52,0 

6,8 

41,2 

10,8 

15  2 

3,1 

16,5 

6,0 

20,7 

3,8 

26,8 

8,1 

19,9 

10,4 

86,4 

8,5 

6,4 

6,6 

14,8 

1,9 

71,1 

7,3 

18,8 

7,4 

49,91 
45:87 
17,31 

61,60 


27,30 
4->,04 
39,55 
3S,2;i 
51,91 
44,66 
41,56 
34,5: 

43,37 
52.66 
20,83 

42,37 

31,61 
43,23 
52,29 
35,85 
65,85 
31,22 
47,80 
74,26 


4.397.715 

17.028.596 

1.233.522.316 

1.997.76) 

23  046.002 


6.612.292 
3.710.847 
31.7S2.371 
20.048.654 
39.495.370 
91.327.395 
756.357 
51.546.278 

10.639.692 
4.78S.697 
1.363.396 

27.329.97.: 

4.229.592 

2.49S.070 

1.667.342 

56.547.071 

259.219 

1.746.978 

229.737.628 

887.728 


1,0 
1,5 
2,4 

0,9 


2,2 

1,5 

1,3 

1,3 
0,9 

1,1 
1,5 
1,3 

l,4 
0,9 
2,6 

M 

1,6 
1,1 
0,9 

1.2 

0,7 

l,f 
1,3 

1.1 


9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 

19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
2fl 
27 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


N  OMBRO    DE   TONELADAS   DE   MERCADORIAS    TRANSPORTA     r 
NOMBRE   DB  TONNES    DE    MANCHANDISES  TRANSPORT    "n 


2    m 


Café 


Matte 


Assucar 
Sucre 


Algodão 
Coton 


Fumo 
Tabac 


Cereaes 
Céréales 


3 
60 


- tf 


Tocantins  —   Alcobaça  a  B.  Branco    e 
ramal 


Caxias  a  Cajazeiras 

H 

(Curralinho  a  Diamantina 
Central  de  Macahé  .   . 


Victoria    a 
Minas 


Victoria     a   Cachoeira 
Escura  


Leopoldina 
Railway 


Prolongamento   da   B. 
de   Araruama.  .   .   . 

S.  Ed.  ao  Cachoeiro  de 
Itapemirim 


Capão  Bonito    a  Bar- 
tyra 


Sorocabana 
Railwi.y 

I  Tatuhy  a   Itararé.    . 

Mogyana  —  Jaguara  a  Araguary,  .   . 

Noroeste  —  Bauru  a  Itapura 

Itararé  ao  Uruguay. 


S.   Faulo-Rio 
Grande 


São  Francisco    a  Ca- 
noinhas 


Jaguadahyva  a  S.  José 

Serrinha    a  Nova  Res- 
tinga   


Quarahim  a  Itaquy. 


Recife  a  Limoeiro  e  Timbauba. 


Leopo ld  i na 
Railway 


Centro  e  ramal  de  Leo- 
poldina   

Sumidouro 

Carangoia  e  ramaes.   . 

E.  Feliz  e 


Victoria 
ramal. 


Norto—  Praia-Formosa 
ao  Entroncamento.  . 


Corcovado  

Bananal 

Rezende  a  Bocaina 
Santos  a  Jundiahy 
Paulista 


Mogyana . 


Ribeirão  Preto  a  Ja- 
guara e  ramal  .   . 

Igarapava  a  Uberaba 


(a)  Castanhas. 

(b)  Inclusive  álcool. 


III  —  CONCEDIDAS  PELA  UNIA  I 


III  —  CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMEN1 


)E 


99,3 

64,5 

13.419,1 


— 

— 

33,6 

- 

8.065,2 

- 

43,6 

- 

1.340,1 

- 

4.714,5 

- 

12.679,5 

- 

29. 163,5 

1,6 

2.845,0 

13,1 

2.946,0 

- 

6.684,2 

0,5 

1.738,8 

14.353,1 

119,0 

10.371,0 

651,0 

4,0 

1.217,0 

30.673,0 

— 

1.370,5 

(a  )  222,7 
350,3 

1,9 

0,1 

117,8 

417f2 

1.226,5 

2.585,7 
2.719,0 
733,0 
1.562.4 
i.609,5 

1.296,5 
92,0 

3.177,0 

659,6 


157,5 


460,9 
377,0 

128.2 
641,5 

75,0 
43,0 

39í,0 


158,9 


98,3 

139,9 
2.423,5 

127,0 

2,0 

41.084,0 


— 

5,3 

883,8 

2,9 

3.398,6 

0,2 

49,7 

li,8 

720,8 

23,7 

2.225,2 

28,1 

5.170,0 

103,2 

22.762,8 

209,5 

5.333,6 

274,0 

34.443,0 

62,8 

13.716,5 

221,1 

2.656,3 

309,0 

1.193,0 

90,0 

333,0 

112,0 

1.374,0 

1.876,0 

11 
ii 


78: 

301 

36( 

17: 

144 
60Í 

57e| 
1 

93Í 
21S 


IV  —  CONCEDIDAS  PELA  UNIÃO! 
IV  —  CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMEN! 


2.036,0 

141,5 

25.309,4 

1.623,0 

28.411,5 


609,0 

— 

16.219,0 

— 

3.113,4 

— 

14.493,6 

- 

19.215,8 

- 

83.133.7 

- 

240,1 

— 

6S2,4 

- 

631.417,0 

- 

519.032,0 

- 

43.314,0 

— 

1.004,0 

— 

30.475,0 

4.639,0 

392,6 

4.397,1 

889,0 

34.131,7 

3,5 

92,3 

56.017,0 

4.579,0 
1.253,0 


2.439,0 


16.583,0 

16,0 
0,04 
98,5 


3.799,5 


13.202,0 


35,0 

40,0 


10.826,0 

552,0 

20.303,0 

25,1 

1.719,6 

42,6 

18.780,4 

17,5 

5.477,1 

561,4 

73.908,7 

4.7 

223,3 

0,9 

20S,2 

483,0 

55.557,0 

189,0 

17.443,0 

3.1971 

S3e 

92 

1.9531 

SIC 

6.635 

152 

(b)  124 


981 
109  í 
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OALQUBR   DISTANCIA 

(0 
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< 
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D 

75 

as 

«a 
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o 
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o 

CU 

S 

PS 

w 

h  a 
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o 
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H  M 
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Q  a 
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O 
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S5 

55 
o 
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a 

H 
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«s 
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ta 
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O 
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Oh 
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0) 

tf 
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tf 
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cu 

CO 

o 
o 
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O 

■« 
N 

3 

K 
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<S 

B 
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s§ 

Oh 

p  Q 

H 

O 

s 

H 
O 

U     H 

rque 

ndcs 
:bes 

Couros 

Cuirs 

Sal 
Sei 

Diversas 
Diverses 

Total 

9  £*•    -<d  d 

T  ©      ■£!  ri 

S  _     H  B 
o  ,2      ca 

O—'      t*  p 

Oh  g 
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1     .2- 
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3      -o 

o    a 

S3      o 
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6fi 
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s 

o 

3 

o 
£)0 

«3 

is 

ri 

o3 

"o  5 

(h'i* 
O  o 

*"o 
!h  «* 

o    g 

Citai 

2S 

o 

IO   o 

tao-o 
> 

0) 

"a 

(D 

«  s 

a  ° 
o" 

ri  ri 

CO   ^ 

o  ® 
o  S 
60 

a 

«     Q 
O     tf 

si 

li 

1  GARANTIA  DE  JUROS 

)ÉRAL  AVEC  GARANTIE  D'INTÉRÊTS 


21,4 
17,2 

53,5 

60,0 
3,0 

421,0 
277,5 


— 

— 

143,3 

32,1 

— 

138,7 

- 

391,8 

- 

1  460,6 

90,4 

2.529,0 

27,3 

1.894,6 

317,0 

10.278,0 

66,1 

2.110,9 

'107,7 

3.125,0 

23,0 

795,0 

2,0 

378,0 

36S,0 

4.35S,0 

917,4 

635,4 

159,9 
7.455,4 

20.920,3 

14.489,4 

2.225,6 

3.469,6 

13.462,1 

76.743,5 

136.698,5 
44.323,0 
34.274,1 

185.622,2 

82.999,0 
1.585,0 

70.812,0 
20.739,6 


382,6 
9.334,9 

32.435,6 

14.533,0 

5.191,6 

11.399,7 

47.631,5 

134.909,0 

152.819,0 

83.616,0 

59.423,0 

210.733,2 

93.320,0 
44.179,0 

113.900,0 
26.695,0 


16.409 
352.203 

6.474.848 
827.279 
205.937 

328.628 

3.022.414 

17.308.982 

27.452.219 

6.474.852 

9.717.317 

39.153.731 

11.367.725 
1.369.547 

4.891.294 
2.214.204 


[  GARANTIA  DE  JUROS 

IÉRAL  SANS  GARANTIE  D'INTÉRÈTS 


105,0       1.098,0 


1,3 


578,0 
189,0 


ã    .335,0 

647,0 

251,7 
2.600,S 

624,2 

7.980,3 

14,7 

63,0 

55.797,0 

14.676,0 
9.160,0 


230.852,0 
17  645,5 

7.841,9 

199.678,7 

9.901,2 

129.862,0 

816,5 

639,6 

1.744.038,0 

835.383,0 

113.896,0 

17.203,0 

305.808,0 

62.923,5 
13.577,9 

267.354,7 

38.562,9 
367.464,2 

1.456,9 

1.810,4 

2.549.501,0 

1.404.415,0 

1   336.099,0 
46.580,0 


13.598.160 

16.657.260 

534.457 

13.033.492 

2.755.222 

4.940.035 


199.323.906 
219.918.429 

11.299.102 
1.869.666 


381,6 

43,9 

4.515,4 

37,7 

14.610,6 

199,6 

5.603,0 

56,7 

4.734,0 

39,7 

6.3S8,6 

38,8 

32.418,9 

63,5 

46.303,8 

128,3 

109.805,8 

179,6 

23.032,5 

77,4 

22.262,9 

163,5 

44.331,4 

185,8 

34.679,5 

115,6 

25.860,0 

31,0 

108.743,7 

42,9 

12.609,6 

88,9 

50.285,0 

44,5 

42.911,4 

264,7 

147,9 

43,0 

57.603,0 

48,7 

8.436,7 

71,4 

107.322,1 

13,4 

.429.193,5 

78,2 

178.453,9 

156,6 

42.139,3 

47,8 

39.144,6 

40,1 

— 

— 

13,4 

3,8 

22,7 

4,8 

17,0 

9,2 

12,6 

6,4 

8,7 

6,3 

22,8 

6,7 

51,4 

7,7 

73,0 

6,9 

18,5 

3,2 

31,3 

5,0 

39,1 

6,4 

72,0 

8,6 

36,0 

10,5 

117,9 

8,8 

29,6 

29,6 

31,0 

4,3 

65,7 

— 

8,2 

2,3 

36,0 

6,) 

33,0 

6,7 

92,2 

4,8 

171,6 

- 

62,6 

5,1 

27,1 

3,5 

24,1 

2,2 

47,51 

26,66 
46,33 
38,09 

43,79 


34,55 
30,64 
26,50 
33,62 
27,73 

33,70 
43,14 

36,96 
88,70 


13,05 

38,97 

33,66 


463.395 

11.838.954 
866.433 
262.414 

426.9S2 


20.5S6.631 
43.419.270 
13.213.186 
18.646.945 
64.183.297 

14.931.819 

1.380.394 

5.961.255 
1.866.062 


2.242.54S 

16.868.625 

3.909.619 


29,59         19.092,594 
18,53  5.045.760 


1,3 

1,8 
1,0 
1,3 

1,3 


1,3 

1,6 
1,9 
1,9 
1,6 

1,3 

1,0 

1,2 
0,8 


4,3  36,50         19.015.832  1,4 


3,8 
1,3 

1,5 


1,6 
2,7 


—  H2  — 


NUMERO  DB  TONELADAS  DE  MERCADORIAS  TRANSPORTADi 

O     PS 

NOMBRE  DE  TONNES  DE  MARCHANDISES  TRANSPORTEI 

5   o 

o    os 

o 

DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 

o 

DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 

N          00 

'3     ^ 

PS    *ía 

S   s 
a   a 

3 
O 
.a 

CD 

Assucar 

*  s. 

Algodão 

Fumo 

Cereaes 

o    _ 

H   * 

a 

u 

£    '° 

Café 

Matte 

«  "° 

Sí        -2 

g 

a 

1    co 

Sucre 

1  s 

Coton 

Tabac 

Céréales 

n 

S 

u        a 

H         & 

V  —  CONCEDIDA 
V  —  CONCEDES  PAR  L 


57 

Mossoró  —  Porto  Franco  a  Mossoró.  .   . 

- 

— 

— 

— 

— 

- 

- 

— 

— 

58 

Nazareth  a  Toca  da  Onça  e  ramal.  .   .   . 

- 

- 

- 

- 

— 

- 

- 

— 

- 

- 

59 

— 

: 

— 

— 

21.447,1 
1.079,7 

— 

— 

1.362.7 

2.276,3 

1.430 

60 

61 

Maricá  —  Porto  das  Neves  a  Nilo  Pe 

62 

Rede  Sul  Mineira  —  Piranguinho  a  Pa- 

160,0 

1.779,0 
226.176,0 

33,0 
24.053,0 

71,0 

563,0 
1.230,0 

1.018,0 
114.362,0 

48. 

63 

Mogyana  —  Linha  Tronco  e  rarnaes  .   . 

— 

— 

— 

64 

í  Campo  Limpo    a   Var- 

— 

- 

17.815,0 
4.612,0 

'  — 

5.010,0 
985,0 

— 

130,0 

140,0 

'  — 

• 

— 

65 

Raiiway       | 

[  Ramal  de  Piracaia  .   . 

(a)  Inclusive  21.075  toneladas  de  cacau. 
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QUALQUER  DISTANCIA 
i  TOUTB   DISTANOE 


Xarque 

Viandes 
I  séches 


Couros 
Cuirs 


Sal 
Sei 


Diversas 
Divevses 


Total 


<!  O 

o  P 


a 
2 
a 
h 

■«  3 

Si 

Q 

3.3 
P 

ca  « 

Q«! 

o 

B 

n 

o 
zs 


D. 

si 

O»' 

5  " 

■lá 

dã 

H 

a  -<: 

o  _, 

w  « 

O  H 

H  h 

PS  CS 

a  o 

S  * 


Q 

•4 
H 
O 

z 

2 
O 

S 

3 

P 

a 

H 

o 

H 

*« 

a 

p 

n 

« 

o 

p 

o 

o 

o 

CS 

< 

a 

P< 

NUMERO   MÉDIO 
DE  TONELADAS 


NOMBRE  MOTEN 
DB    TONNES 


3  60 


■_'s 


as 

ai 


da 


23 

f  2 

<  -< 

d§ 


PESO  MORTO  DOS 


60 
es 


ect 


»  H 
<u 
to  o 

> 


a  tn 
C  ® 
o. 2 

s.,  a 
«S  « 

o 

0}    Í4 

a  ® 
°  S 


ELOS  ESTADOS 
OUVERNEMENTS  DES  ETATS 


- 

— 

— 

13.061,0 

13.061,0 

492.269 

13.061,0 

37,7 

30,7 

8,7 

46,75 

459,914 

0,9 

57 

— 

— 

- 

45.757,0 

45.757,0 

5.189.167 

23.407,9 

113,4 

29,7 

6,4 

- 

- 

- 

58 

— 

- 

- 

19.071,9 

41.881,7 

— 

- 

- 

— 

— 

- 

- 

- 

59 

1.812,2 

- 

- 

(a.)  27.890,3 

34.489,3 

1.803.128 

21.790,0 

52,3 

103,6 

7,2 

62,48 

1.671.425 

0,9 

60 

- 

- 

- 

19.801,0 

19.801,0 

1.032.657 

15.662,8 

51,6 

15,2 

4,1 

.27,27 

2.110,5-i8 

2,1 

61 

2,0 

— 

538,0 

932,0 

5.263,0 

143.512 

2.759,9 

27,3 

3,8 

3,2 

21,52 

401.322 

2,8 

63 

- 

2.527,( 

24.186,0 

364.030, 

756,534,0 

119.195.993 

110.5S3,3 

157,5 

- 

- 

- 

— 

— 

63 

— 

- 

2.043,0 

149.253,0 

174.281,0 

5.785.449 

75.073,3 

33,2 

25,9 

5,8 

36,07 

7.790.850 

1,3 

64 

" 

" 

421,0 

45.553,0 

51.711, « 

S2Õ.761 

26.s58,6 

16,0 

16,7 

5,9 

36,41 

1.102.941 

1,3 

65 
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DETALHE  DAS  BAGAGENS, 
DÉTAIL  DES  BAGAGES, 


DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


BAGAGENS   E   ENCOMMKNDaS   TRANSPORTADAS 
A    QUALQUER   DISTANCIA 


BAGAGES  ET  MESSAGERIES   TRANSPORTES 
à    TOUTE    DISTANCE 


Pagando 
Payants 


Poi'  conta 
Pour  le  compte 
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Total 


BAGAGENS    B    BNCOMMENDAS   RBFB 
TONNAGE  KIL0MÉTH1QUE   DES 


Pagando 

Payants 


Por  conta 
Pour  le  compte 


ta  ri 


c5 


5  m 


I  —  ADMINISTRADAS 
í  —  EXPLOITÉS  PAR  LE 


Rede  Ceará-Piauhy.  j 

Central  do  Brasil  .  . 
Rio  do  Ouro.  .  .  . 
Oeste  de  Minas.  .  . 
Itapura  a  Corumbá. 


Sobral 


Baturité. 


Madeira-Mamoré 

Central  do  Rio  Grande  do  Norte. 
Rede  Norte . 


Great  Western. 


27 


»      Central  

»      Sul 

Total  das  3  Redes  .       ...... 

Paulo  Affonso 

S.  Francisco  e  ramaes 

Rede  Bahiana  .   .   .1  Central  da  Bahia  e  ramaes.   .   .   . 

I  Bahia  a  Minas 

Prolongamento  da  Maricá 

Therezopolis 

Cruzeiro  a  Tuyuty  e  ramaes  .   .  . 
{  Tuyuty  a  S.  Sebastião  e  ramal  (a) 

|  Formiga  a  Catiára 

(  Araguary  a  Catalão 

Paraná 

Santa  Catharina 

D.  Thereza  Christina 

Viação  Férrea  do  Rio  Grande  do  Sul 

Itaquy  a  S.  Borja 


Rede  Sul  Mineira 


Goyaz , 


Tons. 

Tons. 

Tons. 

Tons. 

Tons. 

Tons. 

Tons. 

Tons. 

134,8 

7,7 

1,7 

182,9 

327,1 

12.796 

870 

208 

1.952,0 

31,0 

18,0 

631,0 

2.632,0 

142.292 

5.145 

2.927 

105.997,0 

3.265,0 

485,0 

21,0 

109.768,0 

11.281.748 

471.906 

150.831 

6.381,7 

112,3 

60,6 

219,7 

6.774,3 

580.953 

10.109 

4.847 

616,0 

— 

— 

— 

616,0 

— 

— 

— 

107,6 

190,0 

8.291,0 

6.502,0 

10.223,0 

25.016,0 

12,0 

1.846,8 

623,2 

9,0 

663,0 

326,5 

8.734,0 

1.114,0 

450,9 

2.617,0 

28,2 

714,0 

16.168,0 

57,5 


1,5 

0,2 

6,0 

17,0 

48,0 

68,0 

73,0 

1,0 

36,0 

11,0 

157,0 

80,0 

1,0 

2,0 

14,5 

18,5 

0,5 

4,1 

2,0 

1,0 

10.0 

57,0 

íe 

,0 

1,3 

6,4 

509,0 

152,0 

- 

0,1 

0,3 

7,9 

287,0 

79,0 

10,9 

1,' 

6,0 

132,0 

84,0 

156,0 

372,0 

2.152,7 

594,8 


358,0 

21,0 

130,6 

458,0 


1.960,0 


II  —  ARRENDADAS 
II  —  AFFERMÉS  PAR  LE 


109,3 

.    219,0 

8.539,0 

6.660,0 

10.426,0 

25.625,0 

15,0 

4.032,5 

1.222,6 

9,0 

666,0 

326,5 

9.159,0 

1.151,0 

589,2 

392,0 

3.736,0 

28,3 

722,2 

18.494,0 

70,1 


11.103 

12.230 

601.710 

386.868 

672.846 

1.661.424 

503 

136.663 

27.291 

2.258 

25.667 

899.791 
44.566 
31.036 

259.538 

1.003 

19.137 

1.635.470 

3.990 


224 

37 

733 

2.216 

7.557 

8.009 

9.730 

73 

6.293 

1.155 

23.580 

9.233 

52 

126 

3.614 

8.058  i 

19 

351 

114 

93 

.990 

11.337 

1. 

530 

101 

574 

70.017 

19.483 

— 

4 

17 

308 

115.660 

22.662 

1.354 

205 

(a)  O  trafego  desta  linha  está  a  cargo  da  Companhia  Mogyana. 
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ENCOMMENDAS  E  MERCADORIAS 
MESSAGERIES  ET  MARCHANDISES 


Quadro  n.  16 
Tableau  n.  /($ 


RIDA  3 

A   UM   KILOMETRO 

M.ERCADOEIAS   TRANSPORTADAS   A   QUALQUER    DISTANCIA 

MERCADORIAS   TRANSPORTADAS 

A   UM 

KILOMETRO 

BAGAGES   ET   MESSAGERIES 

MARCHANDISES   TRANSPORTÉES    à   T0UTE   DISTANCE 

TONNAGE  KILOMÉTRIQUE   DES    MARCHANDISES 

O 

O 

sc3 

rf 

Por  conta 

'S         «s 

Por  conta 

eS 

ã  3 

°  g 

'3 

O 
O 

cu 
CD  tj 

1! 

D!)   CD 

CD   0 

Pagando 

Pour  le  compte 

K)               CD 

a               cu 

°        £  * 

73  q        <a  "cd 

Pagando 

Pour  le  cornpte 

.2 

c 

o 
o 

Tá    p 

<D 

ir  o? 

<D   lv 

CD  « 
W   (D 

o  d 
1—1  o 

-o  o 

»     1 

ti      □ 

•S        3 

2  « 

3  » 

.físl 

Total 

2  3     t-2 

Total 

o      S 

•2     c 

•-       Sn 

©          3    tD 

c*  3 

Total 

>  o 

s» 

co 

£ 

(D 

II 

Payants 

w      3" 

W      aí 

d      |« 

CD          £    CD 

£°    St; 

a         m  § 
10         sg 

Payants 

o  es 

£         Í--3 
>        o  PH 

KJ 

S 

4 

wí" 

■tí  o 

o     ti 

O        O 

o      O 

o     O 

" 

'•+* 

c   a 

O       m 

<3      3 

O             71 

US 

5 

O 

a  H 

Q      « 

?         CS 

5 

o      o 

s  <=. 

s 

è 

PELA  UNIÃO 
&OUVERNEMENT  FEDERAL 


Tons. 
19.124 
104. 4S9 
2.360 

24.499 


Tons. 
32.998 
254.853 
11.90S.845 


600.414 


Tons. 
24.861,5 
97.261,0 
l.SõO.903,0 


.165,3 


Tons. 
315,1 
530,0 

9.609,0 


74,4 


Tons. 
0,6 
186,0 
1.672,0 


1,9 


Tons. 
S.282,3 

12.833,7 
2,0 


14.802,8 


Tons. 
33.459,5 
110.815,7 
1.862.186,0 


113.044,4 


PELA  UNIÃO 
GOUYERNEMENT  FEDERAL 


734 

15.984 

4.644 

17.376 

38.004 

329.158 
46.439 


22.888 

1.201 

13.742 


406.037 


11.364 

12.652,2 

14,3 

1,3 

— 

15.913 

11.321,0 

1.572,0 

- 

14.652,0 

633.256 

433.207,0 

91S.0 

715,0 

85.981,0 

401.315 

167.418,0 

2.822,0 

2.779,0 

61.283,0 

697.670 

788.188,0 

2.484,0 

630,0 

92.329,0 

1.732.241 

1.388.813,0 

6.224,0 

4.124,0 

239.598,0 

681 

8.555,0 

- 

- 

504,0 

477.493 

176.334,4 

240,0 

69,9 

117.336,1 

74.100 

43.912,2 

- 

- 

54.245,7 

2.258 

23.050,9 

— 

- 

- 

25.877 

11.414,0 

27,0 

- 

5,0 

— 

5.263,2 

- 

- 

- 

.     935.006 
47.097 

líl.544,0 
51.939,0 

5,0 

19,0 

2.226,0 

8 

0 

4.596,0 

45.453 

12.786,8 

- 

9,8 

12.313,3 

28.244 

16.373,0 

- 

- 

- 

349.306 

307.328,0 

356,0 

2.120,0 

41.374,2 

i.007 

8.276,7 

- 

1,0 

1.595,9 

19.462 

27.126,0 

— 

- 

- 

2.179.829 

617.962,0 

2.797,0 

833,0 

31.403,0 

5.549 

8.288,4 

68,7 

1,0 

- 

12.667,8 

27.545,0 

520.821,0 

2o4.307,0 

833'.631,0 

1.638.759,0 

9.059,0 

293.930,4 

98.157,9 

23.050,9 

11.446,0 

5.263,2 

143.794,0 

56.537,0 

25.109,9 

16.378,0 

351.178,2 

9.873,6 

27.123,0 

653.995,0 

8.352,1 


Tons. 
3.524.453 

10.009.067 
505.095.822 

21.141.4S3 


2.981.179 

1.147.016 

21.059.048 

10.999.701 

37.577.754 

69.636.503 

472.256 

28.317.733 

4.20S.459 

5.437.470 

530.329 

19.549.639 

2.308.871 

1.422.S73 

1.880.968 

41.533.584 

299.594 

946.701 

169.403.164 

789.701 


Tons. 
26.623 
114.298 
1.257.967 

15.61S 


Tons. 
113 
7.287 
461.876 

378 


1.763 

754 

62.677 

- 

97.494 

26.570 

123.365 

62.S70 

74.186 

18.293 

295.045 

107.733 

110.667 

19.359 

1.299 

- 

726 

5.973 

1C 

4 

— 

1.686 

49.468 

110.353 

— 

59 

1.208.784 

453.111 

7.761 

181 

Tons. 
806.919 
1.466.150 


3.177.: 


1.29D.000 
3.629.768 
4.262.218 
3.834.517 
11.726.523 
21.077 
9.798.629 
3.284.952 

171 

307.288 
365.342 
917.093 

3.212.151 

79.654 

10.885.823 


Tons. 
4.358.108 
11.596.802 
506.S18.689 

24.338.305 


2.933.693 

2.50S.693 

24.812.900 

15.418.154 

41.504.750 

Sl.765.804 

493.333 

38.246.388 

7.493. íll 

5.437.470 

531.799 

19.863.676 

8.674.317 

2.341.658 

1. 880.968 

44.905.556 

379.307 

946.701 

181.844.882 

797.586 


6145 


19 
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v 

BAGAGENS   E    ENCOMMBNDAS   TRANSPORTADAS 

A    QUALQUER   DISTANCIA 

BAGAGENS  E   ENCOMMBNDAS  REFB 

BAGAGES    ET  MESSAGEBIES   TRANSPORTES 

TONNAGE    KIL0MBTRIQUE    DES 

à   TODTE    DISTAttCE 

5    D 

Por  conta 

o 

t>          tf 
(4           T| 

Por  conta 

£  § 

DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 

Pour  le  compte 

5          ®  £ 

Pour  le  compte 

s  a 

ÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 

Pagando 

XI   O         M  <p 

Pagando 

o    a 
3    £ 

13            +j 

3    8 

«         09 
si        O 

tf          9} 

s  s 

a    z 

z 

Payants 

S   || 

os     To 

Total 

Payants 

1    s 

™      E 

3            «MJ 

g  pfi 

s   §1 

o       aj^q 

=             ^    * 

a  •« 

o     c5 

o       o  V 

•.        '5õ 

>       efe 
o     ti 

t      C73 

O      o 

O       n 

3          d 

'J       9 

3       to 

5   » 

2     P 

s     £ 

5    o 

(D 

5    o 

III  —  CONCEDIDAS  PELA  UNIÃO 
III  —  CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENT 


28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 


Tocantins  —  Alcobaça  a  B.  Branco  e  ramal.   . 

Caxias  a  Cajazeiras 

|  Victoria  a  Cachoeira  Escura. 


Victoria    a 
.Minas. 


Leopoldina 
Railway. 


I  Curralinho  a  Diamantina 

Central  de  Macahé  .   .   . 


:orocabana. 


v  Prolong.  da  Barão  de  Araruaraa.   ... 
\  Santo  Eduardo  ao  Cach.  do  Itapemirim 

(  Capão  Bonito  a  Bartira 

\  Tatuhy  a  Itararé 


Mogyana  —  Jaguára  a  Araguary  

Noroeste  —  Bauru  a  Itapura 

Itararé  ao  Uruguay , 

Linha   de  S.  Francisco  a  Canoinhas 

Jaguariahyva  a  S.  José 

Serrinha  a  Nova  Restinga 

Quarabiro  a  Itaquy ,.   .   . 


S.    Paulo-Rio 
Grande. 


Tons. 

Tons. 

Tons. 

Tons. 

10,8 

- 

- 

'- 

121,3 

U,S 

0,3 

- 

364,7 

1,3 

9,6 

— 

10»,3 

- 

29,2 

72,7 

122,2 

- 

- 

1,6 

997,9 

1,5 

8,B 

9,0 

705,4 

6,4 

3,1 

41,9 

1.590,0 

1,8 

27,5 

142,1 

1.223,5 

169,3 

22.6 

128,1 
81,0 

1.100,0 

3; 

,0 

1.006,0 

7,0 

15,0 

3,0 

1.320,0 

726.P 

65,0 

1.344,0 

763,(1 

170,0 

21,0 

2.051,0 

67,7 

- 

1,6 

154,0 

707,0 

260,0 

73,0 

41,0 

115,3 

14,7 

1,9 

Tons. 

10,8 

133,4 

375,5 

206,2 

123,8 

1.011,0 

756,8 

1,761,1 

1.543,5 

1.219,0 

1.031,0 

3.455,0 

3.011,0 

223,3 

l.'081,0 

131,9 


Tons. 

3J5 

8.3S5 

27.979 

13.364 

4.948 

36.616 

3í  296 

159.408 

169.623 

6J.851 

153.677 

229.494 

69.675 

2.711 

31.322 

7.579 


Tons. 

Tons. 

92  í 

21 

115 

1.739 

— 

4.270 

42 

74 

41;i 

219 

110 

2.990 

32.92" 

3.078 

1.647 


2.663 
176.524 
20.167 

11.391 
1.453 


1.815 

17.30-1 

3.310 

85 

3.257 

187 


IV  —  CONCEDIDAS  PELA  UNIÃO 
IV  —  CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENT 


41 
45 
46 

47 
IS 
43 
50 
51 
52 
53 
Si 
55 
55 


Leopoldina 
Railway. 


Mogyana, 


4.117,0 

10.673,0 

919,4 

2.123,7 

812,7 

21.241,8 


137,1 

37.058,0 

26.344,0 

4.039,0 

562,0 


25,0 
(a) 

7,8 
2,9 


157,0 


10,0 

(a) 
1,6 
3,3 
5,0 


6,0 
42,1 
52,4 


Recife  a  Limoeiro  e  Timbauba 

Centro  e  ramal  de  Leopoldina 

Sumidouro 

Carangola  e  ramaes 

Victoria  —  E.  Feliz  e  ramal 

Norte— Praia  F  ormosa  ao  Entroncamento 

Corcovado 

Bananal. 

Rezende  a  Bocaina 

Santos  a    Jundiahy 

Paulista 

Ribeirão  Preto  a  Jaguára    e  ramal  .   .  . 

Igarapava  a  Uberaba 

(a)  Incluídas  nas  da  columna  anterior.  I 

(b)  Inclusive  13ton.l,  por  conta  da  Companhia  —  pagando,  —correspondentes  a  872  toneladas  kiloraetros. 

[e]  Inclusive  8.007ton.8  ,por  conta  Ja  Companhia  —  pagando  — ,  correspondentes  a  697.824  toneladas  kilometros 


214,0 


69,0 
33,0 


661,0 

153,0 
43,0 


4.152,0 

10.673,0 

927,0 

(b)  2.181,9 

873,0 

21.241,8 

137,1 

38.120,0 

26.314,0 

4.271,0 

638,0 

371. 

1.397. 

36. 

141. 

65. 

771. 


2.166.7 
2.353. 

169. 

20.9 


.792 

3.907 

1.291 

.015 

(a) 

(a) 

.675 

- 

120 

.091 

539 

326 

.844 

460 

229 

865 

: 

— 

763 

10.649 

13.227 

099 

- 

— 

115 

3.182 

931 

1.4 

13 
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RIDAS 

A    UM  KIL0METR0 

MERCADORIAS   TRANSPORTADAS    A 

QUALQUER   DISTANCIA 

MERCADORIAS   TRANSPORTADAS 

A  UM 

K.ILOMETRO 

BAGAGES   ET   MESSAGERIES 

MARCHANDISES  TRANSPORTÉES 

;\  TOUTE  DISTANGE 

T0NNA0B  KIL0MÉTBIQUE  DES  MARCHANDISES 

O 

101 

O 

114              -. 

O 

'•    ■ 

•3 

Por  coata 

o             CS 

Por  conta 

3  " 

•D 

o 

S 

Pour  le  compte 

3         ""  B 

Pour  le  compte 

a 

'tJ  ca 

,H  3 

©  ca 

Pagando 

s    Is 

Pagando 

o 

T3   O 

li 

o 

t3   O 

"3     2 

T3       aj 

■~      a 

<D          CO 

c3        os 

o        -» 

na      a 

O      os 

1 1 

§i3 

.     O 

Total 

s    a 

-  §» 

«.fl     —  d 

Total 

-3      a 

ç>S 

■-■   o 

Total 

?!  E 

>  ° 

m 

a 

5§ 

Payants 

O          U   U 

>             SJ-- 

a      2g 

Payants 

o     2g 

5      g-S 

2  o 

0) 

ss 

S      2  » 

o     <Sm 

>     2  3 

o     O -o 

01 

3  ° 

:3 

ffl      s 

O      „ 

°      a 

*      a 

a 

es 

O 

tt 

O          Q 

5 

°    o 
Q     M 

Q      W 

tS 

COM  GARANTIA  DE  JUROS 

FEDERAL  AVEC  GARANTiE  D'INTÉRÊTS 


Ton3. 


6.651 

74 

300 

2.282 

31.827 

13.54Í 

6.971 

482 

183.461 

176.933 

2.260 

1.708 


Tons- 

305 

9.330 

29.836 

24.2S8 

5.022 

37.032 

37.210 

194.335 

219.173 

69.469 

153.634 

608.787 

270.085 

5.065 

47.683 

9.219 


Tons. 

382,6 

9.303.S 

31.532,9 

14.414,9 

3.774,9 

10.406,2 

43.746,4 

93.137,6 

131.565,6 
79.801,0 
59.386,0 

175.893,0 
90.31S.O 
•í-1  177,0 

112.079,0 
26.578,8 


Tons. 

Tons. 

31,2 

— 

*,7 

1,6 

— 

16,4 

0,6 

lí,l 

35,0 

0,1 

6,3 

111,7 

88,5 

114,9 

31,0 


23,0 
383,0 
178,0 

208,0 
115,2 


13,0 

174,0 

1,0 

2,0 

177,0 

1,0 


Tons. 


926,5 

151,6 

1.416,7 

978,8 

3.850,0 

41.623,5 

31.050,0 

3.781,0 

1,0 

34.283,0 

7.833,0 

1.436,0 


Tons. 
383,6 
9.335,0 
32.435,7 
14.582,9 
5.191,6 
11.399,7 
47.631,5 

131.909,1 

152.819,0 
S3.616.0 
59.423,0 

210.733,0 
98.320,0 
44.179,0 

113.900,0 
26.695,0 


Tons. 

16.409 

349.773 

6.291.319 

814.124 

158.515 

300.677 

2.739.842 

13.857.586 

25.905.821 

6.279.727 

9.706.603 

39.016.292 

10.637.61S 

1.369.457 

4,818.013 

2.201.572 


Tons. 

Tons. 

3.431 

_ 

708 

510 

— 

2.248 

17 

396 

2.096 

5 

651 

24.310 

22.118 

23.350 

739 

8.508 

1.924 

103.894 

26.632 

14.753 

116 

— 

90 

9.357 

8.252 

12.532 

100 

Tons. 


183.311 

10.937 

47.472 

27.533 

230.471 

3.426.435 

1.500.930 

194.386 

282 

6.913 

715.238 

55.662 


Tons. 

10.409 

352.203 

6.47Í.848 

327.279 

205.987 

328.633 

3.023.414 

17.308.93i 

27.452.219 

0.474.852 

9.717.317 

39.153.731 

U.357.725 

1.359.547 

4.891.394 

2. 211.201 


SEM  GARANTIA  DE  JUROS 

FEDERAL  SANS  GARANTIE  DTNTÉRÈTS 


— 

376.993 

304.941,0 

197,0 

670,0 

— 

305.808,0 

13.545.913 

30.500 

21.747 

— 

13.598.160 

- 

1.397.015 

62.923,5 

(a) 

« 

- 

63.923,5 

16.657.260 

(a) 

(a) 

- 

15.657.360 

305 

37.100 

8.250,2 

— 

2,2 

5.325,5 

13.577,9 

435.906 

- 

137 

158.411 

584.457 

2.389 

(b)   144.345 

(c)245.575,6 

362,1 

2.998,4 

18.418,6 

267.354,7 

c)  12.054.364 

7.735 

52.350 

919.043 

13.033.493 

3.964 

70.497 

34.582,5 

2,9 

2,4 

3.975,1 

38.563,9 

2.442. S56 

430 

119 

311.817 

2.755.223 

- 

771.S65 

367.464,2 

— 

— 

— 

367.464,2 

4.9S0.035 

— 

— 

— 

4.940.035 

_ 

_ 

1.456,9 

— 

— 

— 

1.456,9 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1.810,4 

- 

— 

— 

1.810,4 

— 

- 

- 

- 

- 

46.303 

2.236.943 

2.533.364,0 

1.638,0 

5.636,0 

8.873,0 

2.549.501,0 

198.053.097 

16.404 

412.155 

843.250 

199.323.906 

— 

2.853.099 
185.023 

1.404.415,0 
224.255,0 

— 

— 

11.596,0 

1.404.415,0 
236.099,0 

219.918.429 
10.398.089 

— 

- 

882.616 

19.918.439 

12.726 

2MJ,0 

1S.397 

11.2J9.103 

1.925 

24.269 

43.308,0 

2 

6,0 

3.256,0 

46.590,0 

1.744.703 

1. 

L85 

123.779 

1.S69.666 
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i 

DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 

BAGAGENS  'E   ENCOMMENDAS   TRANSPORTADAS 
A    QUALQUER  DISTANCIA 

BAGAGES  ET   MESSAGERIES   TRANSPORTES 
à   TOUTE    DISTANCE 

BAGAQENS    E    KNCOMMENDAS   REFB 
TONNAGB    KILOMÉTRIQUE  DES 

Cs       « 

«      S 

°       g 

O 

Pagando 
Payants 

Por  conta 
Pour  le  compte 

Grátis,  era  serviço  da  colonização 
e  outros 

Gratuits  pour  le    erviçe  de'  la 
colonisation  et  autres 

Total 

Pagando 
Payants 

Por  conta 
Pour  le  compte 

Do  Governo  Fedoral 

;  Du  Gouvernement 
Federal 

Do  Governo  Estadoal 

Des  Gouvernements 
de*  États 

Do  Governo  Federal 

Du  Gouvernement 
Federal 

Do  Governo  Estadoal 

Des  Gouvernements 
des  États 

57 
53 
59 
60 
61 
63 
63 
64 
65 


V  —  CONCEDIDAS 
—  CONCEDES  PAR  LES 


Mossoró  —  Porto  Franco  a  Mossoró 

Nazareth  a  Toca  da  Onça  e  ramal 

Santo  Amaro  e  ramaes 

Ilhêos  a  Conquista  e  ramaes 

Maricá  —  Porto  das  Neves  a  Nilo  Peçanha.  .  . 
Rede  Sul  Mineira  —  Piranguinho  a  Paraizopolis 
Mogyana    -  Linh^  Tronco  e  ramaes 

São  Paulo     f  CamP°  LimP°  a  VarSem 

Railway      j  Rama,  df)  piracaia 


Tons. 
88, 
973,0         - 

1.347,0 
S. 092,0 

302,0 

15.975,0 

2.071,0 

620,0 


Ton 

!. 

Tons. 

6 

3 

2,5 

34,0 

3,0 

1,0 

1,0 

139,0 

(a) 

- 

2,0 

— 

2,0 

Tons. 
0,6 


6,0 

455,0 

14,0 

4,0 


Tons. 
9S.0 
973,0 

1.847,0 
8.129,0 

310,0 

16.569,0 

2.087,0 

626,0 


Tons. 
3.339 
34.991 

80.392 

184.386 

8.839 

1.491.945 

87.915 

10.145 


238 


1.674 
25 

32.001 


Tons. 
94 


167 
23 
65.683 
91 
38 


(a)  Incluídas  nas  da  columna  anterior. 
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SIDAS 

A   UM  KILOMETRO 

MEECADOBIAS  TEAHSPOETADAS  A  QUALQUEE  DISTANCIA 

MEECADOEIAS  TBANSPOETADAS 

A  UM 

KILOMETRO 

BAGAGES   ET   MESSAGERIE3 

MABCHANDISES  TRANSPORTÉES  à  TOUTE   DISTANCE 

TONNAGE  KIL0MÉTRIQUE  DE3  MABCHANDISES 

O 

o 

O 

s   „ 

■laj 

«3 

leS 

'O 

Por  conta 

Por  conta 

0 

0  8 
0  § 

-.2 

d 
o 

CD 

N                 O 

T3  Oí 
CD   t| 

Pour  le  compte 

a              a> 

Pour  le  compte 

'p 

•a  S 

S             ■?  3 

O 

•r-  cí 

-      ° 

fccs 

CO   CD 

°        ?  3 

w 

>  eS 

«3  os 

o  h 

Pagando 

ri      -tj 

42  o5       â>  _ 
■ao       on-g 

Pagando 

e3       ** 

«í           c/3 

T3          0 

CD  co 

-a  p 

0)   CD 

3      » 

:S?a 

-S    © 

Total 

.3"  3     —  a 

Total 

1     a 

«    is 

0      o*W 

O-g 

"  0 

Total 

5í  © 

o  w 

Payants 

£t<         <D  ►— I 
^        G  «3 
O         íj  =J 
3         PS 
P         a?° 

— 1         c-   tf 

00                p.» 

Payants 

^    §75 

>  0 

lá 

£.2 

B 
o 

m 

+5 

"5 

"3"° 

a      § 

S:     2  » 

cd      o  © 

tis,  eui 

ratuits 
coloni 

0    0 

0      „ 

a 

CD 

2* 

£0 

'3"Õ 
03 

è 

O 

°     Q 

O          Q 

g      e 

C5 

0       Q 
fl      H 

c5 

PELOS  ESTADOS 
GOUVERNEMENTS  DES  ÉTATS 


Tons. 

Tons. 

Tons. 

Tons. 

Tons. 

Tons 

Tons. 

Tons. 

Tons. 

Tons. 

Tons. 

Tons. 

23 

3.694 

11.173,9 

19,3 

— 

1.867,8 

13.061,0 

421.144 

737 

— 

714.398 

492.269 

57 

- 

34.991 

45.757,0 

- 

— 

- 

45.757,0 

5.189.167 

— 

- 

- 

5.189.167 

58 

— 

- 

41.881,7 

- 

- 

- 

41.881,7 

— 

- 

- 

— 

— 

59 

- 

80.393 

34.489.3 

— 

- 

— 

34.489,3 

1.8U3.122 

- 

— 

- 

1.803.132 

60 

— 

188.237 

19,632,0 

93,0 

76,0 

- 

19.801,0 

1.018.765 

3,167 

735 

- 

1.022.657 

61 

174 

9.066 

5.346,0 

3,0 

4,0 

10,0 

5.263,0 

143.060 

79 

110 

263 

143.512 

62 

(a) 

1.589.629 

677.493,0 

655,0 

(a) 

78.416,0 

756.564,0 

114.198.183 

.   91.189 

(a) 

4.907.621 

119.196.993 

63 

273 

88.279 

173.962,0 

— 

57,0 

263,i) 

174.281,0 

5.773.830 

- 

1.734 

9.885 

5.785.449 

64 

103 

10.286 

51.644,0 

— 

1,0 

66,0 

51.711,0 

825.346 

— 

22 

1.393 

826.761 

65 

-        SET23   1936      i- 
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NUMERO  E  PERCURSO  DOS 
NOMBRE  ET  PARCOURS  DES 


NUMERO  DE  TRENS  DURANTE  0  ANNO 

PERCURSO   KILOMETRICO 

DOS  TRENS 

NOMBRE  DES  TBAINS  PENDANT 

c/année 

PABCOURS  KILOMÉTRIQOE 

DES   TBAINS 

El     W 

DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 

S  s 

o 
lol 

o 
is) 

e  o 

c 

iyj 

CQ 

_    o 

DÉSIGNATION  DES  CHEMINS 

EB 

O 

o 

2   a 

DE  FER 

09 

a 

?.s 

ea 

to 
o 

CO 

CD 

ce 

■5* 

o3 

a  s 

is 

s 

cã 

co 

p 
o 
tio 
a 

t^ 

o 

o        V 

X        « 

03        T3 

tc     a 

t.         o3 
03       J3 

73 

o 

te 

«D 

60 

3 

■ 
■ 

3 

«I 

>, 

o 

co        tn 

s  s 

09           M 

"2 

o 

CD  2 
CO   „ 

l§ 

•  H 

60 

a. 

> 

o" 

00 

o3 

pq 

a. 

í> 

3 

CD    O 

e 

«a 

CO 

o3 
J 

Rede 

Ceará-Pi 

auhy 


Sobral  . 
Baturité. 


Central    |  Su>>arbios 
do  Brasilj  Interior.   . 


Oeste  de  Minas  .  . 
Rio  do  Ouro.  .  .  . 
Itapura  a  CoruLcbá. 


7 

521 

327 

855 

393 

3.9S3 

1.113 

2.283 

7.379 

740 

156.862 

35.746 

53.857 

246.465 

1.022 

15.30Í 

5.173 

21.505 

7.050 

Í.45S 

1.456 

614 

5.526 

1.551 

— 

— 

— 

— 

— 

Great- 
Western 


Madeira  -  Mamoré 

Central  do  Rio  Grande  do  Norte 

Rede  Norte 

»      Central 

r     Sul 

Total  das  3  redes.  .  . 
Paulo  Affonso  .... 
S.  Francisco  e  ramaes 


Rede 
Babiana  ' 


Centrnl   da  Babia  e   ra- 
maes   


Babia  e  Minas 

Prolongamento  da  Maricá 

Therezopolis 

Í  Cruzeiro  a  Tuyutty  e  ra- 
maes 
Tuyuty  a  S.  Sebastião  e 
ramal  (b) 

í  Formiga  a  Catiâra  .  . 

\  Araguary  a  Catalão   . 

Parma 

Santa  Catbarina 

D.  Tbereza  Cbristina 

Viação  Férrea  do  Rio  G.  do  Sul. 
Itaquy  a  S.  Borja 


Goyai. 


2.685 

364 

96 

3.146 

453 

16 

378 

221 

615 

199 

813 

5.607 

9.413 

15.833 

2.365 

6.269 

1.506 

3.910 

11.685 

1.062 

1.143 

4.814 

12.574 

18.521 

2.605 

8.225 

11.927 

25.897 

46.039 

6.032 

1 

267 

151 

422 

61 

63 

6.382 

3.084 

9.529 

2.913 

61 

1.158 

904 

2.123 

1.200 

- 

144 

333 

477 

184 

- 

481 

79 

560 

286 

365 

- 

313 

678 

— 

2.85S 

8.048 

6.75S 

17.061 

4.881 

745 

1.360 

498 

2.603 

1.114 

- 

320 

197 

517 

549 

4 

939 

180 

1.123 

371 

1.508 

8.103 

7.450 

11.061 

472 

10 

836 

36 

882 

862 

16 

918 

87 

1.021 

136 

8.361 

5.035 

17.127 

30.523 

4.303 

6 

312 

32 

350 

21 

(a)  Inclusive  1.718.005  dos  trens  de  subúrbios. 

(b)  O  trafego  desta  linha  está  a  cargo  da  Companhia  Mogyana. 


21.516 

770 

9.140 

106.803 

131.875 

247.821 

58 

3.955 

2.346 


24.272 

299.496 

72.074 

S32 

187.900 

506 

1.307 

1.586.572 

638 


I  —  ADMINISTRADAS 
I  —  EXPLOITÉS  PAR  LE 


629 

106.313 

)  6.663.017 

121.730 

74.170 

— 

103.703 
109.300 

2.210.939 

1.002.133 
56.326 


43.522 
154.652 

3.676.229 

4S8.077 
19.027 


147.854 

49.247 

370.265 

28.365 

2.555.185 

9S9.522 

1.614.940 

358.216 

149.523 

32.938 

— 

— 

II  —  ARRENDADAS 
II  —  AFFERMÉS  PAR  LE 


66.Í48 

24.793 

48.786 

19.909 

350.109 

439.126 

130.978 

145.071 

294.716 

554.437 

775.^03 

1.138.63Í 

23.954 

10.341 

550.131 

412.452 

102.938 

40.511 

54.182 

77.630 

31.090 

3.925 

- 

18.814 

835.830 

368.630 

95.092 

34.211 

67.175 

20.321 

80.205 

14.358 

77.231 

442.286 

58.018 
61.085 

950 
| 
2.875 

336.751 

2.213.814 

38.486 

3.96S 

112.563 

84.260 

69.465 

37.478 

79S.375 

121.657 

382.855 

67.338 

931.028 

99.3S4 

2.162.25S 

288.429 

34.353 

4.730 

966.538 

254.527 

145.845 

46.201 

131.312 

14.360 

35.015 

15.133 

43.086 

— 

1.504.006 

215.223 

201.377 

62.767 

87.496 

52.316 

94.795 

34.707 

707.417 

17.934 

59.474 

2.928 

65.267 

4.515 

4.137.167 

325.799 

43.092 

2.930 
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TRE\'S  E  DAS  LOCOMOTIVAS 
TRAINS  ET  DES  LOCOMOTIVES 


Quadro  n.  17 
Tableau  n.  17 


NUMERO  DE  TRENS,  POE  DIA,  REFERIDOS 
'  Á  EXTENSÃO  MÉDIA 


NOMBRE    DES    TRAINS-KLMS. ,    PAR    JOUR, 
RAPPORTÉS   à    LA    LONGUEUE  MOYENNE 


d 
CL, 


s   s 


LOCOMOTIVAS   EM   SERVIÇO,     NUMERO   MÉDIO 
E   PERCURSO 

LOCOMOTIVES  EN   SERVICE,    NOMBRE  MOYEN 
ET  PAECOURS 


Trafego 
Trafic 


Z     Z 


Lastro  e  outros 
Ballast 


s    a 
z    z 


ca 


PERCURSO  ANNUAL  MÉDIO 
DE  UMA  LOCOMOTIVA 


PARCOURS  ANNUEL  MOTEN 
d'une  LOCOMOTIVE 


a 
I 


s    a 


J       25 


LOCOMOTIVAS   QUE   PERCORREM 


NOMBRE    DE    LOCOMOTIVES 
QUI  ONT  PARCOURU 


â  I 


<!   o 

S 


cfl 

O 

o 

i2 

a 

H 

o 

O 

a> 

H 

- 1 

3/ 

H 

.5 

o 
o 

.3 

o 

o 

o 

o 

^3 

s 

o 

o 

o 

CO 

rt 

o 
o 
o 

•O 

o 

o 
o 

O 

o 

o 

o 

© 

o 

j> 

w 

© 

o 

£ 

£ 

o 

a 

d 

^ 

a 

■W 

a 

w 

PELA  UNIÃO 
GOUVERNEMENT  FEDERAL 


0,005 

0,8 

0,4 

1,2 

0,4 

5,9 

0,6 

0,7 

0,9 

2  2 

0,2 

17,6 

313,8 
5,9 

},v 

4,4 

Í313,5 
\  13,0 

}- 

- 

0,2 

1.8 

0,9 

2,9 

0,6 

— 

2,2 

1,7 

0,6 

4,5 

1,0 

- 

- 

- 

- 

— 

— 

— 

PELA  UNIÃO 
GOUVERNEMENT  FEDERAL 


0,1 

0,5 

0,2 

0,8 

0.3 

7,0 

0,01 

0,9 

0,4 

1,3 

0,3 

1,6 

0,04 

1,5 

1,9 

3,5 

0,5 

— 

1,1 

1,3 

1,5 

3,9 

0,7 

'  — 

0,6 

1,3 

2,5 

4,4 

0,5 

— 

0,4 

1,4 

2,1 

3,9 

0,5 

— 

0,001 

0,6 

0,2 

0,8 

0,1 

— 

0,01 

1,5 

1,1 

2,6 

0,7 

25,7 

0,02 

0,9 

0,3 

1,3 

0,4 

8,5 

- 

0,4 

0,5 

0,9 

0,1 

6,0 

- 

1,3 

0,2 

1,5 

0,6 

6,0 

2,0 

— 

1,6 

3,6 

- 

7,0 

0,8 

2,2 

1,0 

4,0 

0,5 

65,0 

1,0 

1,3 

0,4 

3,7 

0,8 

5,8 

- 

0,8 

0,3 

1.1 

0,6 

1,1 

0,003 

0,9 

0,2 

1,1 

0,4 

- 

1,3 

0,5 

3,0 

4,S 

0,1 

19,2 

0,0^ 

?,3 

0,04 

2,3 

0,1 

2,5 

0,03 

1,4 

0,07 

1,5 

0,1 

4,0 

2,0 

0,4 

2,8 

5,2 

0,4 

97,7 

0,01 

0,8 

0,09 

0,9 

0,1 

3,0 

167.392 
390.124 

13.963.779 

2.250.229 
163.603 


112.563 

69.465 

939.233 

568.183 

1.559.089 

3.066.505 

43.347 

966.538 

145.845 

131.81a 

40.349 

43.086 

1.665.751 

208.548 
87.496 

1.046.007 
59.474 
97.502 

5.369.212 
48.389 


1,8 
3,9 


5,0 
0,5 


19,4 

13,1 
1,4 
1,0 


6,0 

1,3 

0,6 

0,4 
0,3 
1,0 
4,3 


50.256 
31.683 

2.115.670 

358.216 
32.938 


104.424 
21.260 
268.171 
171.309 
278.320 
717.800 
12.130 
435.910 

151.229 
14.360 
16.646 

209.387 

63.767 
52.316 

27.653 

6.287 

19.001 

325.799 

2.930 


28.372 
23.166 


16.080 
43.416 


37.608 

17.158 

21.969 

6.725 

6.155 

25.627 

35.956 
79.542 

54.536 
23.790 
24.376 
54.956 
16.130 


27.920 
10.936 


42.250 


22.469 

12.498 

9.903 

16.646 


34.898 

46.330 
87.193 

69.132 
20.956 
19.001 
75.767 


S 

(  B.L.  20 

\  B.E.  10 

20 

3 


7 

2 

— 

15 

5 

- 

67 

133 

97 

72 

52 

1 

57 

29 

o 

10 

- 

- 

— 

— 

- 

4 

6 

2 

— 

8 

3 

- 

- 

35 

3í 

10 

1 

65 

17 

10 

- 

54 

49 

10 

- 

154 

100 

30 

1 

4 

- 

- 

10 

31 

IS 

— 

5 

13 

- 

- 

6 

1 

- 

9 

38 

34 

- 

17 

12 

1 

— 

2 

7 

4 

— 

14 

10 
3 
6 

10 

6 

1 

— 

— 

9 

52 

108 

11 

2 

- 

1 

— 

-  1S2 


NUMEB0 

DE   TRENS   DURANTE    0 

XNNO 

PERCURSO   KILOMETRICO 

DOS  TRENS 

NOMBRE  DES  TR.UNS  PENDANT   I/aNNÉB 

PARCOURS   KIL0M1ÍTHIQUE 

DES  TRAINS 

DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 

O 
ld 

o 
>d 

a 

K    "q 

m 

ao 

O 

DÉSIGNATION  DES  CHEMINS 

.. 

O 

o 

i   K 

DE  FER 

CO 
O 
u 

5 
to 

O 

"3 

to 
O 

O 

GQ         — « 

"5 

sã 

d 

BB 

O 

bO 

to 

O 

50 

05           & 

O        o 

5 

01 

CO          •-« 

rt    13 
S?      3 

*õs 

d 

d 

E 

d     Ja 

a> 

cã 

ed 

o 

s  s 

>> 

>s 

S 

o     g 

c-1 

+* 

CA 

>* 

s  s 

O        g 

H 

a. 

► 

d 
3 

(D   © 
u 
O 
u 

d 

d 
"ti 

m 

cu 

> 

d 

3 

u 

o 

/} 

a 
J 

_d 
"d 

Tocantins-Alcobaça  a  Breu  Branco 
e  ramal , 


Caxias  a  Cajazeiras 


Victoria  a 
Minas 


Victoria  a  Cachoeira 
Escura  


Curralinho    a 
mantina.  .   . 


Dia- 


dina    1 


Central  de  Macabé. 


Leopoldina    prolongamento  da  Ba- 
Railway  ra0  de  Araruama. 

IS.    Ed.    ao  Cachoeiro 
'       do  Itapemirim.  .  . 

I  Capão  Bonito  a  Bar- 
tyra 


Sorocabana 
Railway 

[  Tatuhy  a  Itararé  .   . 

Mogyana  —  Jaguára  a  Araguary 

Noroeste  —  Bauru  a  Itapura  .... 

Itararé  ao  Uruguay. 

S.  Francisco   a    Ca- 
noinhas 


S.  Paulo-Rio 
Grande 


Jaguariahyva  a  São 
José 


Serrinha    a 
Restinga  . 


Nova 


Quarahim  a  Itaquy 


Recife  a  Limoeiro  e  Timbaúba  .   .   . 

Centro  e  ramal  de 
Leopoldina  .... 

Sumidouro  .... 

Leopoldina    I  Carangola  e  ramaes. 
Railway     \  Victoria  _  g    ^ 
e  ramal  .   . 

Norte  —  Praia  For- 
mosa a  Entronca- 
mento.  .  .   . 


Corcovado 

Banan»l '.  J  .  , 

Rezehde  a  Bocaina 

(a)  Sendo  2S.908  de  subúrbios  com  o 

(b)  Sendo  531.834  em  subúrbios. 


III  —  CONCEDIDAS  PELA  UNIÃO 
III— CONCEDES  PA.fi  LE  GOUVERNEMENT 


— 

— 

— 

— 

— 

18 

312 

54 

384 

80 

1 

1.035 

830 

1.266 

824 

— 

313 

48 

381 

456 

2 

318 

113 

431 

552 

- 

732 

10 

74;! 

26 

311 

738 

984 

1.927 

299 

1.048 

732 

1.5S3 

3.361 

338 

1.449 

896 

2.931 

4.726 

139 

1.474 

313 

2.607 

4.394 

774 

- 

626 

1.209 

1.835 

71; 

1.046 

688 

5.402 

7.076 

1.898 

339 

908 

544 

1.791 

911 

2 

318 

433 

797 

152 

748 

9 

1.729 

2.486 

54 

12 

626 

851 

889 

69 

1.180 
154 


19.621 

227.053 
346.619 
182.321 

257.101 

68.537 

58 

33.287 
824 


— 

— 

24.336 

1.862 

221.6  7 

63.923 

46.324 

2.398 

13.469 

2.913 

37.332 

270 

68.076 

64.453 

97.234 

239.303 

13.699 

364.909 

56.027 

294.434 

136.781 

173.237 

1*8.069 

802. 1)43 

123.808 

33  938 

16.512 

21.511 

40  J 

41.091 

54.875 

19.987 

— 

— 

27.373 

1.276 

285.684 

91.872 

48.722 

25.557 

16.463 

4.613 

37.602 

557 

158.150 

4.427 

553.600 

31.347 

724.227 

16.391 

532.732 

36.249 

310.018 

83.363 

1.257.221 

83.692 

226.311 

44.855 

33.141 

7.169 

74.730 

8.458 

75.6S6 

.636 
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IV  —  CONCEDIDAS  PELA  UNIÃO 
CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENT 


83 

8.704 

6.3  9 

9.126 

907 

1.501 

4.084 

877 

6.465 

4.330 

1 

738 

48 

781 

184 

813 

2.826 

5.481 

8.520 

9.054 

833 

1.040 

1.084 

2.357 

1.710 

(a) 34.004 

— 

3  3S5 

37.339 

4.304 

5.122 

- 

- 

5.122 

40 

— 

586 

37 

563 

8 

-  j 

314 

16 

330 

15 

1.565 

230.032 

72 

14.879 

34.659 

(a) 

635.321 

15.612 

— 

167.613 

270.760 

217.393 

36.048 

67.344 

3.614 

191.043 

167.555 

80.414 

33.5J7 

- 

53.564 

14.728 

1.472 

12.136 

1.007 

439.933 

17.018 

183.473 

36.152 

71.030 

5.016 

376.477 

50.925 

154.580 

24.560 

733.88. 

31.460 

15.648 

109 

16.800 

436 

13.193 

814 

percurso  de  442.696  kms. 
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NUMERO   DE   TRENS.    POR   DIA,    REFERIDOS 
A  EXTENSÃO   MÉDIA 


NOMBRE   DES   TBAINS-KLMS . ,    PAR   JOUR, 
RAPPORTÉS  à.    LA  LONGUEUR  MOYENNE 


a   s 


LOCOMOTIVAS   EM   SERVIÇO,     NUMERO   MÉDIO 
E   PERCURSO 


LOCOMOTIVES  EN  SERVICE,  NOMBRE  MOYEN 
ET  PARCOURS 


Trafego 
Trafic 
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Ballast 
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-       Oh 


PERCURSO    ANNUAL  MÉDIO 
DE  UMA  LOCOMOTIVA 


PARCOUR3   ANNUEL   MOYKN 
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a 
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LOCOMOTIVAS  QUE  PERCORRERAM 


NOMBRE   DE   LOCOMOTIVES 
QUI  ONT   PARCOURU 
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o 
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o 
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f£ 

© 

a 

a 
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W 

a 

w 
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COM  GARANTIA  DE  JUROS 

FEDERAL  AVEC  GARANTIE  D'INTÉRÊTS 




— 

— 

— 

— 

_ 

0,04 

0,8 

0,06 

0,9 

0,04 

3,0 

0,001 

1.4 

0,4 

1,8 

0,6 

11,0 

— 

0,9 

0,04 

0,9 

0,5 

3,0 

0,005 

0,8 

0,2 

1,0 

0,3 

— 

- 

2,0 

0,01 

2,0 

0,03 

- 

0.Ô 

2,0 

1,9 

4,5 

0,1 

- 

1.7 

0,7 

1,8 

4.2 

0,2 

- 

3,8 

0,1 

4,0 

7,9 

0,2 

- 

1,8 

0,5 

2,9 

5,2 

0,3 

11,3 

— 

0,8 

1,1 

1,9 

0,5 

12,0 

0,8 

0,6 

2,5 

3,9 

0,3 

24,2 

0,6 

1,0 

0,3 

1,9 

0,4 

7,0 

0,003 

0,9 

1,1 

2,0 

0,4 

2,6 

3,0 

0,02 

2,5 

4,5 

1,5 

3,2 

0,01 

0,8 

0.3 

1,1 

'    0,1 

— 

_ 

— 

30.139 

3,0 

307.953 

4,0 

51.657 

1,0 

16.463 

— 

37.602 

- 

563.600 

724.227 

- 

540.443 

0,6 

310.013 

3,0 

1.501.013 

- 

326.935 

3,0 

54.420 

0,1 

82.005 

0,4 

75.686 

— 

SEM  GARANTIA  DE  JUROS 

FEDERAL  SANS  GARANTIE  DTNTÉRÈTS 


0,02 

1,6 

0,002 

0,2 

0,3 

40,7 
11,2 


1,7 

2,7 

4,5 

0,4 

— 

1,5 

0,3 

3,4 

0,3 

— 

3,0 

0,1 

2.1 

0,1 

3,1 

2,3 

2,0 

4,5 

0,6 

- 

0,7 

0,3 

1,3 

0,2 

6,4 



3,2 

43,9 

1,9 

— 

— 

— 

11,2 

0,1 

- 

1,4 

0,1 

1,5 

0,04 

- 

0,8 

0,1 

0,9 

0,1 

- 

518.530 

516.823 

36.917 

433.127 

193.561 

(b) 897.589 
15.642 
16.200 
13.193 


2,0 


5,3 


1.404 
91.872 

35.557 

14.647 

3.788 


195.047 
224.301 

33.588 
106.381 

55.375 

50.036 

3.472 

2.555 
5.666 


136.525 

51.306 

8.916 

91.866 

34.393 

43.649 
109 
436 
814 


10.046 
27.997 
17.219 


47.S27 
25.S35 
61.948 

46.705 

20.931 

25.636 


41.3S9 


31.025 


468 
22.968 
25.557 


47.647 
35.460 


16.679 

34.720 

6.387 


4.473 


6.489 


41 


44 


2 

- 

- 

13 
4 

4 

— 

133 

602 

402 

601 

112 

505 

10 

10 

- 

7 

7 

- 

7 
4 

8 

11 

4 

- 

- 

76 

20 

44 

6 

10 

7 


26 


60 


6145 


20 


f 
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NDMEKO  DE  TRENS   DURANTE   0  ANHO 

PEROUESO   KILOMBTEICO   DOS    TRENS 

í 

g  g 

NOMBRE  DES  TRAINS  PENDANT  i/aNNÉE 

PARCOUBS  KILOMÉTRIQUE    DES  TRAINS 

l 

DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
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T3 
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O 
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S 

"3 

O 
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DO 

3 

a 

cã 

►a 

53 

Santos  a  0 

18.5S0 
31.864 

19.045 

16.899 
36.357 

35.479 

87.266 

7.854 

882. 18S 
1.816.562 

1.733.444 

1.161.716 
1.779.302 

2.043.904 
5.329.308 

26.1201 
313.481 

54 

55 

í  Ribeirão  Preto  a  Ja- 

guára  e  ramal.   .   . 
Mogyana.  .  i 

1  Igarapava    a     Ube- 

2.533 

738 

3.9S8 

7.253 

2 

059 

329.610 

56.364 

359.730 

745.704 

93.719 

56 

735 

— 

1.724 

2.459 

384 

34.545 

— 

77.519 

112.064 

13.735 

Y  _  CONCEDIDAS 
V  _  CONCEDES  PAR  LEíl 


57 

Mossoró  —  Porto  Franco  a  Mossoró 

5 

326 

131 

462 

111 

190 

12.388 

3.654 

16.23á 

2.65Í 

58 

Nazareth  a  Toca  da  Onça  o  ramal.  . 

12 

1.123 

931 

2.066 

763 

720 

H0.95S 

64.043 

175  721 

40.841 

59 

— 

344 

522 

866 

377 

- 

27.776 

22.070 

49.846 

13  613 

60 

52 

1.242 

498 

1.792 

464 

2.9S1 

55.172 

28.141 

86.Í94 

15.530 

61 

Maricá  —  Porto  das  Neves  a  Nilo 

37 

1.050 
732 

89 
2 

1.176 

734 

275 
131 

1.143 

60.730 
37  964 

6.476 
104 

63.  349 
38.068 

17  218  i 
5.300 

62 

Rede  Sul  Mineira  —  Piranguinho  a 

63 

Mogyana  —  Linha  Tronco  e  ramaes 

— 

— 

64 
65 

í  Campo  Limpo  a  Var- 

Railway      | 

(  Ramal  de  Piracaia.  . 

13 

10 

1.772 

i.4<>4 

3.161 
314 

4.946 
1.788 

- 

353 
83 

106.952 
44.652 

116.431 
4.796 

223.736 
49.5:U 

3  619 
1.S69  ' 
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NUMERO    DE   TBBNS,   POB   DIA,    EEFEBID03 

LOCOMOTIVAS 

EM    SERVIÇO,     NUMERO   MÉDIO 

PERCURSO   ANNUVL  MÉDIO 

Á  EXTENSÃO  MÉDIA 

E   PERCURSO 

DE  UMA  LOCOMOTIVA 
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LOCOMOTIVES 

EN    SERVICE,   NOMBRE   MOTEN 
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32,7 

40,0 

0,5 

99,9 

3.798.097 



26.120 

38.019 

_ 

4 

40 

4S 

20 

53 

4,0 

3,S 

3,9 

11,7 

0,7 

- 

5.329.308 

- 

2.659.81)3 

- 

- 

4 

22 

60 

81 

54 

3,3 

0,6 

3,7 

7,6 

0:9 

13,5 

753.174 

1,8 

86.249 

55.791 

47.916 

68 

35 

3 

- 

55 

2,0 

— 

4,4 

6,4 

0,8 

8,5 

113.051 

0,4 

12.748 

13.300 

31.870 

64 

— 

— 



56 

ELOS  ESTADOS 
OUVERNEMENTS  DES  ÉTATS 


0,01 

0,9 

0,3 

1,2 

0,2 

1,3 

16.232 

0,3 

4.067 

12.486 

13.557 

1 

1 

- 

- 

57 

0,01 

M 

0,8 

2,2 

0,5 

- 

- 

- 

- 

— 

- 

— 

— 

- 

- 

58 

- 

0,9 

0,7 

1,6 

0,4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

- 

- 

59 

0,1 

1,8 

0.9 

8,8 

0,5 

- 

— 

-      ■ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

60 

0,1 

2,5 

0,3 

3,9 

0,7 

- 

68.349 

- 

31.414 

- 

- 

- 

1 

2 

- 

6k. 

— 

2,0 

0,01 

2,0 

0,3 

— 

38.068 

— 

5.3'I0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

62 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

— 

- 

- 

- 

38 

79 

53 

20 

63 

0,01 

3,8 

4,1 

7,9 

0,1 

7,3 

362.629 

— 

3.619 
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— 

— 

1 

4 

3 

64 

0,01 

4,0 

0,4 
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0,2 

3,1 

80.984 

— 
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— 
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— 
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PERCURSO  DOS  VEHICULOS  E  CONSUMt 


PARCOURS  DES  VÉHICULES  ET  CONSOMMATIO]JE' 


DESIGNAÇÃO  D.\S  ESTRADAS 

DÉSIGNATIOX  DES  CHEMINS 
DE  FER 


PERCURSO   KILOMETRICO   DOS   VEHICULOS 
PARCOURS   KILOMÉTRIQUE   DES   VÉHICULES 


■ 
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*S 
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^s 

■°s 
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o 

ffi 
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<o  a 
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«3  b 


NUMRRO    MÉDIO 

OB     VEHICULOS    POR 

TREM-KILOMETRO 

EM    SERVIÇO 

NOMBRE    MOTEN 

DE     VÉHICULES    PAR 

TRAIN   KILOMÈTRE 

AU   SERVICE 


» J     38 

Í3  Is 


CONSUl 

LOCOM 

CONSOMMATIOÍ   ' 

LO(   <"■  ' 


Carvão 

Charbon 


til 


V' 


I  -  ADMINISTRADA!  IA  1 


I  —  EXPLOITÉS  PAR  LI 


Rede       f  Sobral   . 
Ceará-Pi  > 
auhy       (  Baturité 

Central  do  Brasil.  . 

Rio  do  Ouro 

Oeste  de  Minas  .  .  . 

Itapura  a  Corumbá.   . 


252.241 

633.167 

112.102 

163.703 

710.231 

1.S18.635 

152.330 

273.347 

(a)  70.604.202 

95.904.394 

30.099.102 

26.140.153 

248.427 

226.626 

140.700 

26.250 

2.395.711 

3.292.286 

1.923.927 

1.700.516 

— 

— 

— 

— 

1.166.218 

2.984.593 

222.747.851 

642.003 

9.312.440 


230.844 
182.081 

53.919 
2.4SS.465 


7,9 
8,i 
17,7 

4,3 

5,8 


5,7 
6,4 

1,6 
6,9 


Kilogrs. 
0,200 
0,020 

(b)   16,633 

0,042 


Kl 

■o 
$001), 
$00j  1,1" 
i$29  ' 

W  ¥■ 


II  -  ARRENDADA!  li  1 


•  II  —  AFFERMÉS  PAR  LI 


Madeira  -  Mamoré 

Central  do   Rio  Grande  do  Nort? 
Rede  Norte  .  .  . 
»      Central . 
>      Sul  ...   . 
Total  das  3  Redes 
Paulo  Affonso    . 
S.  Francisco  e  ramaes 


Great- 
Western 


Rede 
Bahiana  ' 


Central  da  Bahia  e  ra- 
maes       


Bahia  e  Minas 
Prolongamento  da  Maricá  . 
Therezopolis , 


I  Cruzeiro  a  Tuyuty  e  ra- 
ma6,> 
Tuyuty  a  S.   Sebastião  e 
ramal  (d; 


Goyaz. 


Paraná 


í  Formiga  a  Catiára  .  . 
I  Araguary  a  Catalão.  . 


176  870 

601.115 

115.247 

34.013 

112.462 

319.793 

61.412 

43.504 

1.393.577 

5.168.033 

333.235 

319.339 

1.309.929 

2.861.613 

235.S05 

161.809 

1.919.455 

5.736.850 

508.772 

467.510 

4.652.961 

13.S16.531 

1.032.862 

948.703 

26.394 

235.162 

18.534, 

19.321 

1.742.293 

4.227.524 

693.300 

1.689.036 

238.047 

761.577 

138.4S7 

91.093 

109.394 

503.173 

56.326 

7.699 

46.642 

124.340 

14.274 

3.968 

64.400 

18.814 

- 

- 

2.230.501 

2.537.467 

1.075.706 

4.219.255 

316.265 

704.932 

14S.476 

41.922 

143.577 

192.462 

71.336 

146.133 

155.883 

179.845 

81.217 

116.210 

639.700 

5.279.743 

326.977 

91.9S4 

927.245 

537.171 

7.219.239 

4.569.136 

8.712.537 

20.501.062 

349.414 

8.357.153 

1.279.204 

676.592 

139.224 

33.214 

10.062.929 

1.214.595 
553.513 
533.155 

6.333.409 


560.506 
279.745 
591. 65S 
643.553 
467. 1S3 

1  702.399 
36.160 

1  797.0J2 

385.828 
61.217 
70.745 

936.842 

125.264 

115.324 

56.674 

53.301 


8,2 
7,7 
9,0 

11,9 
8,9 
9,5 

10,2 
8,6 

8,8 
5,1 
5,4 
1,9 

6,7 

6,0 
6,4 
5,6 
8,9 


6,6 
7,5 
4,9 
9,5 
4.7 
5,9 
7,6 
7,1 

4,3 

4,7 


*,* 

2,0 
2,2 
1,6 
3,3 


2,445 
0,036 
6,686 
6,686 
6,6S6 
6,636 

0,261 


1,555 


0,606 


12,900 


$66M 


ia)  Sendo  22.884  303  nos  trens  de  subúrbios. 

(b)  Inclusive  3kgs.no  de  óleo  combustível  reduzidos  ao  seu  equivalente  em  carvão. 

(c)  A  quantidade  de  lenha  indicada  em  peso  corresponde  ao  seu  equivalente  em  carvão  mineral. 

(d)  O  trafego  desta  linha  está  a  cargo  da  Mogyana. 
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Quadro  n.  18 
Tableau  n.  18 


combustível  por 
a-kilometro  . 


COMBUSTIBLE  P.VR 
TIVE-KILOMÈTRE 


Lenha 
Bois 


í   2 


Total 


CONSUMO    DE   LUBRIFICANTES    E    ESTOPA 
CONSOMMATION   DE    LUBRIFIANTS 


Por  locomotiva-kilometro 
Par  locomotiva  kilomètre 


Graxa 
Graisss 


9) 

T3 

— 

'£ 

',t 

n 

a 

<â 

13 

3 

3 

O1 

Q> 

Óleos 
Huiles 


a 


Estopa 
Déchets 


>     > 


Total 


Por  1.000  vebiculos-kilometro 
Par  1.000  véhicules  kilomètre 


Graxa 
Graisse 


Óleos 
Huiles 


Estopa 
Déchets 


Total 


2    e 
S    o 


)!  SLA  UNIÃO 

I  HJYERNEMENT  FEDERAL 


4 


o?rs. 

Grs. 

Réis 

Millilit. 

Réis 

Grs. 

Réis 

Réis 

Kilogrs. 

Litros 

Kilogrs. 

Réis 

>,300 

$034 

$091 

0,100 

0,050 

41,270 

20,600 

1,400 

0,900 

21,550 

0,091 

$052 

2,934 

1$165 

0,168 

$125 

1$342 

1,3 

1,090 

$192 

'  $193 

4,000 

5,000 

36,071 

30,000 

7,000 

6,000 

41,071 

0,040 

$025 

1,361 

$545 

0,652 

$454 

1$024 

1,0 

),013 

$053 

i$349 

0,014 

0,009 

55,163 

22,000 

6,255 

6,601 

23,601 

0,001 

$001 

3,932 

1$585 

0,452 

$476 

2$062 

2,1 

as 

),U87 

$200 

$205 

6,000 

7,000 

34,000 

17,000 

5,000 

4,000 

28,000 

0,553 

$567 

1,615 

$81S 

0,349 

$271 

1$657 

1,6 

- 

— 

— 

- 

- 

— 

— 

- 

— 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LA  UNIÃO 
EVERNEMENT  FEDERAL 


í 

•,641 

$374 

$619 

1,000 

1,000 

26,000 

19,000 

18,000 

5,000 

25,000 

0,141 

$128 

0,788 

$560 

1,802 

$56  i 

1$252 

1,3 

p 

— 

- 

$001 

13,000 

0,900 

55,000 

37,000 

82,000 

6,000 

14,000 

0,265 

$134 

0,669 

l$400 

0,309 

$244 

$828 

0,8 

í 

,461 

$222 

$565 

- 

— 

27,000 

11,000 

2,000 

2,000 

13,000 

- 

- 

0,846 

$299 

0,128 

$038 

$387 

0,4 

i: 

,461 

$222 

$565 

- 

- 

27,000 

11,000 

2,000 

2,000 

13,000 

- 

— 

0,846 

$299 

0,128 

$033 

$337 

0,4 

,461 

$222 

$565 

1,000 

0,010 

27,000 

11,000 

2,000 

2,000 

13,000 

— 

- 

0,846 

$299 

0,128 

$03S 

$387 

0,4 

, 

,461 

$222 

$565 

1,000 

0,010 

27,000 

11,000 

2,000 

2,000 

13,000 

- 

- 

0,846 

$299 

0,12S 

$038 

$387 

0,4 

- 

.711 

$209 

$209 

4*000 

3,000 

42,000 

23,000 

5,000 

4,000 

30,000 

0,560 

$463 

1,395 

$620 

0,078 

$057 

1$140 

1,1 

jl 

,147 

$273 

$237 

1,000 

1,000 

47,000 

23,000 

5,000 

3,000 

32,000 

0,196 

$235 

4,448 

2$157 

0,605 

$343 

2$735 

2,7 

. 

,721 

$247 

$247 

1,000 

1,000 

46,000 

31,000 

61,000 

3,000 

35,000 

0,180 

$052 

1,773 

1$065 

0,436 

$239 

1$356 

1,4 

. 

,080 

$517 

$517 

- 

- 

131,000 

91,000 

12,000 

6,000 

97,000 

- 

- 

1,642 

1$113 

0,153 

$427 

1$540 

1,5 

0 

13 

,110 

$292 

$442 

— 

— 

40,000 

25,000 

7,000 

6,000 

31,000 

— 

— 

0,442 

$361 

1,350 

$691 

1$052 

1,1 

? 

13 

,099 

$304 

$361 

- 

- 

26,000 

17,000 

6,000 

5,000 

22,000 

- 

- 

2,127 

1$447 

0,176 

$145 

1$592 

1,6 

13 

,100 

$33S 

$338 

0,100 

0,090 

23,000 

12,000 

7,000 

4,000 

16,090 

0,333 

$222 

1,647 

$840 

0,183 

$104 

1$166 

1,2 

- 

,3C0 

$224 

$224 

8,000 

9,000 

24,000 

19,000 

3,000 

4,000 

32,000 

0,277 

$309 

0,575 

$338 

0.213 

$273 

$920 

0,9 

i 

,500 

$30í 

$969 

— 

— 

11,000 

61,000 

0,200 

0,190 

61,160 

— 

— 

o,3:o 

1$000 

— 

— 

1$000 

1,0 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 

DÉSIGNATION  DES  CHEMINS 
DE  FER 


PBBCUBSO  KILOMBTRICO  DOS   VEHICtJLOS 
PiBCOORS    KILOMÉTBIQUE   DES    VÉHICULES 


11® 
ai  9 
Mg 


■5     s 


ts  o 


NUMEBO   MÉDIO 

DE     VEHIOULOS    POE 

TRBM-KILOMETEO 

BM  IERVIÇO 

NOMBBB    MOTES 

DE     VÉHICULES    PAR 

TRAIN  KILOMÈTEE 

AU  SERVICE 


o  o 

gj 

Á  u 

o 

Q 


05  " 

Is 

n 


CONSOUCI  " 
LOCC 


CONSOMMATHW'1 
L0C( 


Carvão 

Charbon 


27 


Santa  Catharina 

D.  Thereza  Christina 

Viação  Férrea  do  Rio  Grande  do  Sul 
Itaquy  a  S.  Borja 


53.564 

116.807 

5.921.016 

65.253 


56.157 

505.317 

32.53i.09J 

107.491 


41.432 

67.964 

1.334.931 

35.857 


5S.674 

87.73) 

3.007.323 

34.770 


215.827 

777.833 

33 

.234.420 

246.:. 

70 

78.635 

3,6 

23.0^7 

11.9 

3.436.239 

3,0 

1.984 

5,7 

26,9 
4,S 

10,5 
0,7 


Kilogrs. 

(eL 

10,000 
5,328 


$05S 
$31: 


v 


III  —  CONCEDIDAS  PELA  UNIÃO 
III— CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENT 


28 

29 
30 
31 
32 
33 

34 

35 
36 
37 
33 
39 
40 
41 
42 
43 


Tocantins  —  Alcobaça  a  B.  Branco    e 
ramal 


Caxias  a  Cajazeiras 

iria  a  Cach.  Escu.-a 
•ralinho  a  Diamantina 
Central  de  Macahé.   .   . 


Victoriaí  Victoria 
a  Minas    \  CurralÍD 


Leopol- 
dina 
Railway 


Prolongamento     a  Barão 
de  Araruaraa  .   .   . 


Santo    Eduardo     ao    Ca- 
choeira do  Itapemirim 


g  |  Ca  pão  Bonito  a  Barty  ra 

bana      |  Tatuhy  a  Itararé.  .   .   . 


Mogyana  —  Jaguara  a  Araguary.  . 
Noroeste  —  Bauru  a  Itapura.  .   .   . 

Itararé  ao  Uruguay  .  . 

S.Francisco  a  Canoinhas 

Jaguariahyva  a  S.  José. 

Serrinha  a  N.  Restinga . 
Quarahim  a  Itaquy 


S.  Paulo 

Rio 

Grande 


23.103 

265.891 

57.082 

14.137 

39.084 


91.305 

1.182.703 

73.341 

25.563 

51.218 


134.703 

451. 0S2 

943.812 

1.921.552 

839.079 

3.570.751 

330.433 

2.035.531 

67S.352 

1.721.225 

.362.033 

6.032.192 

397. 53 S 

1.322.743 

19.215 

136.0H7 

Ss.091 

551.96" 

110.102 

293.433 

24.336 

221.527 

41.711 


500 

212.521 

3.560 


13.545 


13.666 

87.604 
410.163 
467.572 
257.930 
137.550 
523.739 
197.020 
16.363 
45.374 
54.873 


44 
45 

46 

47 


Recife  a  Limoeiro  e  Timbauba. 


Leopol- 
dina 
Railway 


Centro  e   ramal   de    Leo- 
poldina  


Sumidouro 

Carangola  e  ramaes. 


698.122 

603.793 

80.149 

333.743 


3.185.105|      157.2 


1.852  519 

248.691 

2.149.935 


00 
(d)  67.344 
177.955 


19.764 

63.076 
145.33!) 
162.368 
370.930 
1S4.241 
1.419.493 
29.149 
13.702 
17.253 
76.123| 


IV 

159.695 

(b) 

67.314 
165.032 


141.303 

1.8S2.642 

179.194 

53.295 

123.732 

791.465 

3. 419. 873 

5.040.273 

3.0*4.931 

2.631.363 

9.343.567 

1.916.455 

135.792 

702.67S 

540.541 


2.310 

353.721 

52.333 

6.954 


5,3 
6,6 

3.7 


1.011 

3,4 

15.825 

5,2 

363.691 

6,1 

417.776 

6,9 

136.S47 

5,7 

301.193 

8,6 

239.372 

7,4 

320.703 

3,6 

34.751 

4,9 

17  151 

9,4 

43.461 

7,1 

1,8 
3,8 

2,0 
1,5 

1,8 


0,413 
0.06 

1,89! 

11,425 


3,6 

— 

11,3 

1,500 

27,3 

1,800 

3,3 

- 

3,6 

— 

2,7 

95,800 

7,2 

0,400 

4,8 

- 

7,0 

4,030 

8,5 

— 

$015 
$003 
$121 


$393 
$119 


i, 


$53) 
$018 


■ 

M 

1,1 

ai 


IV  —  CONCEDIDAS  PELA  UNIÃO 
CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENT 


*U 


4.200.183 

2.456.313 

463.521 
2.827.675 


243.954 

9,5 

102.625 

5,1 

30.124 

6,5 

257.062 

7,5 

5,2 

2,8 
6,0 
5,0 


6,638 

3,796 
1,004 
1,897 


$343 


$065 


(a)  A  quantidade  de  lenha  indicada  em  peso  corresponde  ao  equivalente  em  carvão  mineral. 

(b)  Incluído  no  dos  vagões  e  mercadorias 

(c)  Inclusive  26.036  kg»,  de  óleo  combustivel  reduzidos  ao  seu  equivalente  em  carvão  mineral. 

(d)  Vagões  de  bagagens  e  animaes. 
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COMBUSTÍVEL  POR 

nVA-KILOMETRO 

CONSUMO    DE   LUBRIFICANTES 

R   ESTOPA 

COMBUSTIBLE  PAR 

CONSOMMATION    DE   LUBRIFIANTS 

rivB-KILOMÈTBE 

Por  locoraotiva-líilometro 

Por  1.000  vehiculos-kilomet 

-o 

2    u 

Lenha 
Bois 

Par  locomotiva  kilomètre 

Par  1.000  véhiculeB  kilomèt 

'9 

5    tf 
ta    o 
o     £ 

Graxa 

Óleos 

Estopa 

Graxa 

Óleos 

Estopa 

o 

(D 

Q     w 

-■3 

Si 

«    *K» 

Graisse 

Huiles 

Dé=hets 

Graisse 

Huiles 

Déchets 

p 

o 

3     3 

Total 

3 

_o 

© 

© 

© 

Total 

o 

© 

"O 

Total 

_o 

V 

•a) 

•o 

•O         ■© 

"2    ■« 

1     ■" 

"2         -D 

3 

o 

i     g 

•a 

a 

o 

3 
© 

y    '-£ 

2      3 

•^3         ■  -* 

o 

3 

^3       -^ 

'-3        3 

o 
ri 

3 
© 

^     -j3 

5     § 

"■3        3 

o 

3 

ai 

■Tl 

-a 

s 

rf      a 

c 

fl        c3 

*     "3 

3       a 

ri 

ca     ca 

3       ri 

«      "ri 

3       ri 

d 

o9 

> 

> 

O 

>     > 

ri 

3 

Cf 

3 

> 

Í> 

=-   p- 

ri        3 

S> 

!> 

ri        3 

3       o1 

> 

d       3 
3       O1 

a 

>      > 

ri       3 

> 

u 
o 

cu 

1g  s. 
a) 

Grs. 

Réis 

Mililit. 

Réis 

Grs. 

Réis 

Réis 

Kilogs. 

Litros 

Kilog. 

Réis 

),O50 

$117 

$117 

0,800 

0,390 

27,000 

11,000 

3,000 

2,000 

13,390 

- 

- 

2,848 

1$016 

- 

- 

1$016 

1,0 

24 

5,75.) 

$121 

$1S0 

0,400 

0,290 

70,000 

10,000 

1,000 

1,000 

11,290 

- 

- 

0,800 

$366 

0,030 

$041 

$407 

0,4 

25 

),07>> 

$35õ 

$668 

- 

- 

19,000 

11,405 

2,000 

1,716 

13,121 

— 

- 

0,524 

$236 

0,135 

$096 

$332 

0,3 

28 

5,700 

$340 

$340 

- 

— 

22,000 

3,000 

2,000 

1,000 

9,000 

— 

- 

2,106 

$325 

— 

- 

$S25 

0,8 

27 

m  garantia.  de  juros 

:déral  avec  garantie  d'intérèts 


n3 

),01S 

i,0Jú 

',200 

n3 

1,02o 

as 

),012 


a3 

I,U70 

ai 

I,u90 

03 

',100 

0.3 

1,034 
a3 
,114 


,.091 

3 

,103 

13 

,307 
,500 




— 

— 



— 

— 









— 

_ 

— 

_ 

— 

— 

— 

$J50 

$050 

- 

— 

29,000 

19,000 

8,000 

3,000 

22,000 

0,677 

$496 

0,530 

$415 

1,091 

$436 

1$347 

1,3 

$190 

$205 

- 

- 

29,000 

16,000 

4,000 

5,000 

21,000 

- 

- 

2.,  137 

1$031 

0,230 

$256 

1$337 

1,3 

$129 

$132 

- 

- 

33,000 

22,005 

4,000 

3,000 

25,000 

- 

- 

2,319 

13313 

0,293 

$295 

1$513 

1,6 

$103 

$224 

— 

- 

17,000 

3,475 

4,000 

1,895 

10,370 

- 

- 

6,490 

2$317 

3,506 

1$164 

3$431 

3,5 

$052 

$815 

4 

- 

17,000 

7,823 

2,000 

.  0,934 

8,747 

- 

- 

4,1J0 

1$473 

1,510 

$703 

2$t76 

2,2 

$219 

$317 





11,000 

6,300 

4,300 

2,400 

8,700 





1,001 

$404 

0,226 

$115 

$519 

•  0,5 

$i67 

$336 

- 

- 

13,000 

7,700 

5,300 

2,900 

10,600 

- 

- 

1,013 

$424 

0,238 

$121 

$545 

0,5 

$333 

S-333 

0,100 

0,090 

24,000 

12,000 

7,000 

4,000 

16,090 

0,305 

$201 

1,543 

$739 

0,159 

$096 

1$036 

1,1 

$263 

$263 

- 

- 

36,000 

3í,00J 

5,000 

5,000 

39,000 

- 

- 

3,803 

2$327 

0,734 

$798 

3$725 

3,7 

$321 

$902 

- 

- 

120,000 

72,000 

30,000 

16,000 

S3,000 

— 

- 

1,750 

$940 

- 

- 

$940 

0,9 

$221 

$239 

- 

- 

9,300 

5,000 

2,000 

1,000 

6,000 

- 

- 

2,760 

1$070 

0,370 

$260 

1$330 

1,3 

$289 

$239 

- 

- 

11,000 

6,100 

1,000 

0,900 

7,000 

- 

- 

- 

- 

— 

- 

- 

- 

$343 

1$149 

- 

- 

37,000 

19,000 

6,000 

4,000 

23,000 

- 

- 

0,510 

$100 

- 

- 

$400 

0,4 

$551 

$561 

— 

- 

4S.000 

19,000 

2,000 

1,000 

20,000 

— 

- 

3,102 

1$216 

0,616 

$766 

1$932 

2,0 

M  GARANTIA  DE  JUROS 

DÉRAL  SANS  GARANTIE  DTNTÉRÊTS 


:,462 

$222 

$565 

— 

— 

27,000 

11,000 

2,000 

3,000 

13,000 

— 

— 

0,846 

$299 

0,137 

$089 

$338 

0,4 

.,012 

— 

$414 

0,100 

— 

23,000 

— 

5,00) 

— 

17,000 

0,018 

— 

1,113 

— 

0,144 

— 

$451 

0,5 

il 

),05~ 

$254 

$319 

— 

- 

16,000 

8,000 

3,000 

3,000 

10,000 

— 

— 

1,118 

$399 

0,153 

$067 

$466 

0,5 

1 

i,053 

$237 

$357 

9,170 

0,139 

29,000 

13,422 

5,400 

2,543 

16,104 

33,000 

$011 

2,349 

$350 

0,310 

$14ft 

1$007 

1,0 

—  160 


DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 

DÉSIGNATION  DES  CHEMINS 
DE  FER 


PERCURSO  KILOMETRICO  DOS  VEHICULOS 
PARCOURS  KILOMÉTRIQUE  DES  VÉHICULES 


os 

<D    P 

ME 
d  S 

is 


t/i  *r; 

O  a) 
ti)  CO 


fc-S 


»'S 

12 

«3   t* 

w  o 

riic3 

<p 

o  a 

Q 

NOMERO   MÉDIO 

DE     VEBICDLOS     POR 

TREM-KILOMETRO 

EM     SERVIÇO 

NOMBRE    MOYEN 

DE     VÉHICULES    PAR 

TRAIN   KILOMÊTRE 

AU   SERVICE 


5*       3 


O     '- 


pj 

o  "o 

Oí  *» 

o  S 

*=J 

»  Í5 

efl  rf 

■"Sr 

Q 

P 

CONSUMO  u  ; 
LOCO,  /[• 


CONSOMMATIOj» 
LOCl 


Carvão 
Charbon 


3 


a 


Victoria  a  E.  Feliz  e  ra- 
ma]  


Leopoldina 
Railway    .  Norte  _  praia   Formosa 

ao  Entroncamento.  . 


Corcovado 

Banana] 

Rezende  a  Bocaina 
Santos  a  Jundiahy. 
Paulista 


Ribeirão     Preto     a    Ja- 
guárae  ramal 

Igarapava  a  Uberaba.  . 


224.333 

(c)    3.768.842 
15.642 


15.901.465 
11.229.467 

583.557 
88.080 


410.534 
1.036.176 


41.330.515 
43.015.587 

3.182.099 
840.960 


(a)  111.763 
(d)  687.152 


3.739.923 

204.255 
35.472 


52.395 
51.520 


3.395.949 

5S6.520 
197.856 


799.075 

.546.690 
15.642 


.281.980 
,3S0.926 

556.432 

.162.36S 


119.25S 

5,2 

— 

7,5 

109 

1,0 



28,0 

- 

11,5 

130.516 

6,1 

23.376 

10,4 

4,8 


1,0 


1,4 

1,7 


Kilogrs. 
2,488 

7,574 
(e) 


6,270 
0,182 

1,130 


$156 

$484 


$352 


$049 


V  —  CONCEDIDAS 
V  —  CONCEDES  PAR  LE£ 


Mossoró  —  Porto  Franco  a  Mossoró  . 

Nazareth  a  Toca  da  Onça  e  ramal.  . 

Santo  Amaro  e  ramaes 

Ilhéos  a  Conquista  e  ramaes.   .  .   . 

Maricá  —  Po  to  das  Neves  a  Nilo  Pe 
canha 

Rede  Sul  Mineira —  Piranguinho  a  Pa- 
raizopolis 

Mogyana  —  Linha  Tronco  e  ramaes  . 

São  Paulo  (  CamP°  LimP°  a  Vargem 
Railway   j  Rama,  dg  piracaia  _  _ 


13.71S 
293.564 

59.989 
193.621 

. 84.709 

67.714 

491.996 
116.531 


51.774 
816.165 
221.687 
249.392 

250.040 

18.294 

994.365 
140.771 


8.203 
177.901 

60.000 
14.743 
38.012 

(f) 

(f) 


310.250 
25.967 


7.410 
22.415 


(f) 
(f) 


74.346 

6.953 

4,6 

1.602.880 

207.634 

9,1 

310.623 

63.386 

6,2 

503.013 

76.657 

5,8 

356.902 

61.247 

5,2 

146.435 

27.860 

3,8 

1.486.361 

— 

6,6 

257.302 

— 

5,2 

2,6 
5,1 
4,6 
4,9 

3,6 

5,2 


0,046 

1,683 

0,820 
3,700 
2,700 


$162 

$03í 
$317 
$156 


Ía)  Inclusive  78.691  vagões-kilometros  de  bagagens  e  animaes. 
bj  A  quantidade  de  lenha  indicada  em  peso  corresponde  ao  equivalente  em  carvão  mineral, 
c)  Inclusive  2.861.763  de  subúrbios, 
íd)  Inclusivo  445.054  de  subúrbios. 

(e)  Tracção  eléctrica,  tendo  sido  consumidos  171.093  kilowats. 

(f)  Incluído  no  dos  vagões  de  mercadorias. 
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E   COMBUSTÍVEL  por 
IOTIVA-KILOMKTRO 


8  COMBU3TIBLB   PAR 
iOTIVE-KILOMÈTBB 


CONSUMO  DE   LUBRIFICANTES  E  ESTOPA 
CONSOJIM^TIOft  DE  LUBR1FIANTS 


Leuba 
Bois 


Total 


Por  locomotiva-liilometro 
Par  locomotiva  kilomêtra 


| 


Graxa 
Graisse 


>     > 


Óleos 
Iluiles 


Estopa 
Déchets 


>    > 


Total 


Por  t..  000  vehiculos-liilometro 
Par  1.000  véhicules  kilomêtra 


Graxa 
Graisse 


u      u 


Óleos 
Iiailos 


<y 


"3    -I 
>     - 


Estopa 
Dáchet3 


3     3 


r-5  « 


Total 


g    a 


w 

IDA 

LE 


ilogrs. 
(b) 
m3 
0,052 

m3 
0,015 


m3 
0,040 


EQ3 

0,070 

ma 

0,101 

ma      | 

o.iooj 

ma 

o.iool 


Grs. 

Réis 

Mililit. 

Réis 

Grs. 

Réis 

■ 

$228 

$384 

- 

- 

11,000 

11,000 

4,000 

2,000 

13,000 

$069 

$553 

- 

-. 

29,053 

13,511 

6,246 

23,933 

42,494 

$121 

$121 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

$293 

$650 

— 

— 

.41,000 

16,000 

— 

— 

16,000 

$360 

$366 

— 

— 

23,000 

20,000 

7,000 

5,000 

25,000 

$341 

$390 

0,100 

0,090 

24,000 

12,000 

7,000 

4,000 

16,100 

$338 

$338 

0,100 

0,090 

24,000 

12,000 

7,000 

4,000 

16,090 

líilogrs. 
0,014 


0,309 
0,189 


Litros 

Kilogrs. 

Réis 

$007 

0,311 

$109 

0,160 

$074 

$190 

0,2 

0,505 

$181 

0,068 

$031 

$212 

0,2 

0,537 

$174 

— 

- 

$174 

0,2 

0,451 

$318 

0,001 

$001 

$319 

0,3 

$20i 

1,538 

$735 

0,175 

$096 

1$0S5 

1,1 

$119 

0,905 

$460 

0,102 

$056 

$635 

0,6 

ELOS  ESTADOS 
OUVERNEMENTS  DES  ÉTATS 


ra  i 

0,0S3 
ma 
0,146 


ma 
0,103 

tíj     ma 
0,107 


ma 

0,091 

m3 

0,094 

ma 

0,038 

ma 

0,022 


$122 

$320 

$200 

$287 

$291 
$302 
$116 


$122 

$326 

$200 

$149 

$291 
$333 
$333 

$221 


1,3301 


0,137 


1,317 

26,701 

tã.OOS 

5,715 

8,000 

24,325 

3,094 

2$362 

— 

0,339 

$161 

3$323 

3,3 

_^ 

41,488 

25,810 

0,041 

7,547 

33,357 

— 

— • 

0,524 

$422 

1,387 

$706 

1^123 

1,1 

- 

20,015 

14,804 

.  5,465 

4,349 

19,153 

— 

- 

2,635 

1$9S6 

0,211 

$233 

2$219 

2,2 

0,088 

21,125 

10,917 

6,423 

3,572 

11,577 

- 

- 

-. 

- 

- 

- 

•    - 

- 

- 

33; 000 

16,000 

- 

- 

16,000 

- 

- 

0,964 

$307 

- 

- 

$307 

0,3 

— 

23,000 

10,000 

— 

— 

10,000 

— 

— 

1,263 

$376 

— 

— 

$376 

0,4 

6115 


—  162  — 


DETALHE  DO  PERCURSO  DOS  VEH1 
DÉTAIL  DU  PARCOURS  DES  VÉHI 


Cl 


DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 

DÉSIGNATIOX  DES  CHEMJXS 
DE  FEB 


CARROS    DE    Ia    CLASSE 
VOITVRES   DE    1«    CL\>*E 


O  "p. 


Ifí  05 

O   O 


C.RROS  DB    2a   CLASSE 

VOITTRES    DE    2«   CLASSE 


to        ,2 


C.      ft, 


«a 

0. 


CARROS    M1XT0S 

YOITURES  MIXTES 


t«  .2 


O  O 
■C  T3 
— 'Õ 


õfc 
■*»  c 


I  —  ADMINISTRADAS  pfl 
I  — EXPLOITÉS  PAR  LÈ(0( 


Rede  í  Sobral  . 

Ceará-Pi-     ' 

auhy  |  Baturité 

Central  do  Brasil.   .   . 

Rio  do  Ouro 

Oeste  de  Minas.  .   .   . 

Itapura  a  Corumbá  .  . 


Klms. 

127.766! 

362.691 

70.604.202 

59.808 

1.102.233 


L.   Klms. 

4.3S8.392 

15.373.098 

1.314.63Í.040 

2.571.744 

27.555.825 


Klms. 

475.098 

1.450.764 

283.477.228 

239.232 
4.408.932 


Klms. 
124.475 
301.682 
(a) 

107.398 
1.028.091 


L.   Klms. 

Klms. 

Klms. 

L.   Klms. 

Klms. 

6.997.230 

466.482 

- 

— 

14.7S2.41S 

1.206.728 

75.90S 

3.036.320 

303.632 

(b)7õl. 552.994 

(a) 

W 

- 

(a) 

. 

6.473.880 

431.592 

80.721 

4.197.492 

322.884 

39.067.458 

4.112.364 

265.387 

6.445.902 

1.061.548 

- 

-    • 

- 

- 

- 

II  —  ARRENDADAS 
II— -AFFERMÉS  PAR  LEt 


Madeira  -  Ma 
Central  do  R 

io  Grande  do  Norte 

Rede   Norte  .   .  . 

»      Central.  .   . 

Grcal-\\>-- 
tern. 

»      Sul 

Tolal  das  3  Rides 

t  Paulo  Affonsn  .    .  , 

Rede 

Bahiana 


S.  Francisco   e  ra- 
mães 


Central  da  Bahia  e 
ramaes 


Bahia  e  Mins 
Prolongamento  da  Maricá  . 
Therezopolis 


Rede 
Sul-Mineira 


Goyaz.  . 


J  Cruzeiro  a  Tuyuty  e 
ramaes 

.  |  Tuyuty  a  S.  Sebas- 
{     tião  e  ramal.  .  . 


Formiga  a  Catiára. 


J 

l  Araguary  a  Catalão 


Paraná. 


(a)  Incluído  no  anterior. 

(b)  Nos  trens  de  subúrbios. 

(c)  Inclusive  carros  de  passageiros 


c)       72.320 

50.164 

7S3.946 

736.S78 

1.082.049 

2.602.S73 

12.951 

(c)     866.378 

(c)  107.002 
54.69 
12.564 
64.400 

1.073.073 

127.364 

53.214 

155.8S3 

316.100 

especiaes . 


4.019.904 

2.006.560 

32.925.732 

32.422.632 

37.871.715 

103.820.079 

621.648 

31.071.960 

4.276.240 

1.S59.681 

625.952 

32.714.432 

4.998.46S 
2.123.560 
7.307.603 
10.249.535 


(c)     291. 2S0 

200.656 

3.135.784 

2.947.512 

4.323.196 

10.111.492 

51.304 

(c) 3.465.512 

(c)     423.008 
218.788 

50.256 


4.291.144 

509.456 

212.856 

623.532 

1.264.400 


81.96S 

41.355 

609.631 

573.051 

867.406 

2.050.088 

13.443 

829.621 

105.729 

54.697 

15.643 

(a) 

872.380 

127.450 
63.020 
(a) 
278.600 


6.307.9*4 

327.852 

22.037 

1.325.220 

1.654.200 

165.42.0 

20.943 

837.720 

32.920.074 

2.433  524 

- 

- 

34.383.060 

2.202.204 

— 

— 

45.972.518 

3.469.624 

— 

-: 

113.275.652 

8.200.352 

— 

- 

672.150 

53.77a 

- 

■    - 

45.6S9.155 

3.318.484 

46.294 

2.222.112 

5.074.992 

442.916 

25.316 

911.376 

1.859.6S1 

21S.78S 

— 

— 

761.642 

62  572 

13.435 

S72.195 

— 

- 

(a) 

— 

44.733.116 

3.439.520 

235.048 

13.537.633 

7.427.280 

509.800 

61.451 

2.396.5S9 

3.024.960 

252.080 

32.343 

1.423.092 

(a) 

(a) 

(a) 

(a) 

15.673.857 

1.114.400 

45.000 

2.117.388 

SS.34» 

S3.779 


185.176 
101.864 

73.740 

1.140.192 

245.804- 
129.37* 

(a) 
130.000 
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3UL0S 

EM  SERVIÇO  DO  TRAFEGO 

Quadro 

n.  19 

3ULES 

m  SERVICE  DE  L'EXPLOITATION 

Tableau  n.  /P 

VAGÕES  DE  LASTRO  E  OUTROS 

VAGÕES  DE    MERCADORIAS 

VAGÕES  DE  BAGAGEM  E  ENCOMMENDAS 

VAGÕES  DE  ANIMAES 

EM  SERVIÇO 
NÃO  REMUNERADO 

WAGONS  ã  MABGHANDÍSES 

FOURGONS 

W\G0NS   à    ANIMAUX 

WAGON 

GR  VTUITS 

3 « 

Cfl 

W                -2 

«         5 

«         2 

«  fc 

«* 

T3               i 

§  a 

^3               O 

«    2 

T3                O 

m 

3 

o*         £ 

§    B 

3   S? 

«3               «3 

S     .2 

*   ■? 

ri            g     . 

M 

© 

*         S 

8     .2 

M      Q 

"3      "rf 
°       S 
o       ta 

das  tone 
cidade 

il  des  cL 
limites 

CD           OT 
00           * 

O       cn 
-O       © 

t      t3 

"03      "rf 
o      o 

O         00 

das  tone 
morto 

es  poids 

m           © 
O          CO 

»o       © 

03        — i 

O 

o 

o 

GO 

das  tone 
morto 

es  poids 

© 

O 
13 

O 
BQ 

'a 

"3 
O 

O 

"ri 
o 

09 

das  tone 
morto 

es  poids 

O            GO 
00          c 

o       m 

•O       © 

—      ^ 

a 
o 

2  « 

3  a 
?    a 

■£     rt 

—  O 

**          d 

—  o      w 

CS. 

CO 

—  o     ^ 

•2       ri 

«^ 

-i-s    O           03 

+3 

o 

o      £ 

3»     »g 

°     « 

=  <*  .  Õ 

°         r/> 

ti 

5a    ■§ 

O 

O 

© 

2  °*     o 

o      *" 

©        c3 

Oh         0. 

o  o      s  5 

í^9        <=  60 

a    s 

3)         «3 

CU     cu 

8-S    s 

S     '3 

© 

cu 

cl 
O. 

»u    g 

w 
u 

B 

CD 

CU 

ri 

%%  g 

5     g 

s     3 

3             h 

5Í       o 

3             S 

2     I 

3             s 

o 

o 

a          g 

o      o 

0. 

a-   5 

2        1 

^            O, 

g             P 

© 
CU 

Cui 

9          8 

?ELA  UNIÃO 
J0UVERNEMENT  FEDERAL 


Klms. 

638.167 

1.S18.635 

95.004.39i 

226.626 

3.293.286 

- 

T.  Klms. 

6.827.367 

23.583. S57 

2.92S.081.503 

3.816.155 

39.507.432 


Klms. 

2.532.486 

7.274.510 

35i.846.25S 

936. 50i 

13.169.144 


Klms. 

112.102 

152.330 

30.099.102 

140.700 

1.923.927 

— 

T.    Klms. 

1.002.414 

1.153.138 

434.390.240 

731.640 

16.353.379 


Klms. 

444.670 

609.320 

US  891.453 

562.800 

7.695.708 


Klms. 

183.708 

273.347 

26.140.153 

26.250 

1.700.516 


T.   Klms. 

901.005 

2.186.776 

345.076.160 

143.312 

11.903.612 


Klms. 

560.742 

1.093.388 

101.299.210 

105.000 

6.802.064 


Klms. 
280.844 
182.081 

53.919 

2.488.465 


T.  Klms. 
1.750.759 
1.500.931 

383.957 
17.419.255 


Klms. 
1.053.706 
728.324 

215.676 
9.953,860 


PELA  UNIÃO 
rOUVERNEMENT  FEDERAL 


601.115 

10.923.S72 

2.404  460 

115.247 

1.833.465 

460. 9S8 

34.013 

313.464 

133.052 

560.506 

i. 761.308 

2.242.024 

319.793 

5.586.377 

1.379.172 

61.412 

552.708 

215.613 

43.504 

31S.032 

174.016 

279.745 

1.267. 444 

1.118.904 

5.163.033 

63.732.639 

20.672.152 

333.285 

4.545.239 

1.353.140 

319.389 

2.237.722 

1.277.556 

591. 65S 

4.075.163 

2.366.632 

2.861.643 

40.407.146 

ít.413.572 

235.805 

2.579.382 

9Í3.220 

161.809 

.    1.306.441 

647.236 

613.558 

4.293.7S7 

2.574.232 

5.786.850 

79.930.651 

23.147.400 

508.772 

7.70S.20S 

2.035.088 

437.510 

3.120.352 

1.870. 040 

467.183 

3. 486.241 

1.S6S.744 

13.810.531 

183.100.436 

55.266,124 

1.082.862 

li.S32.S29 

4.331.448 

94S.708 

6.664.515 

3.79Í.332 

1.702.399 

11.860.194 

6.809.608 

•     285.162 

1.187.112 

570.321 

1S.53Í 

43.335 

37.063 

19.32Í 

47.814 

38.643 

36.160 

95.055 

72.320 

4.227. 524 

77.200.812 

1S.910.098 

698.300 

S.Í5S.532 

2.793.200 

1.689.036 

IS.355.S09 

6.756.11Í 

1.797.0Q2 

16.630.55i 

7.188.003 

761.577 

11.613.703 

3.043.308 

18S.4S7 

2.369.330 

753.943 

91.093 

1.125.121 

334.372 

3SD.828 

3.662.038 

1.513.312 

503.173 

10.323.386 

2.012  692 

56.326 

303.465 

225.304 

7.699 

37.712 

30.795 

61.217 

— 

214.868 

'    124.310 

1.865.100 

497.360 

li. 274 

146.620 

57.096 

3.96S 

38.092 

15.872 

70.745 

534.5S2 

232.980 

18.814 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

- 

- 

2.537.167 

35.701 .75i 

10.146.934 

1.075.706 

6.061'.076 

4.277.S52 

1.219.255 

31.529,332 

16.7S3.ili 

936.842 

8.223.392 

3.727.168 

704.932 

8.459.181 

2.819.728 

148.476 

1,336.284 

593.904 

41.922 

404.298 

179.688 

125.261 

751. 58 í 

501.056 

192.462 

3.612.319 

769.818 

71.336 

96S.0Í7 

235. 3ii 

146.138 

1.037.898 

534.552 

115.321 

1.064.751 

461.296 

179.845 

3.593.900 

719.380 

81.217 

836.535 

321.858 

116.210 

1.103.995 

461.810 

56.674 

- 

226.696 

5.279.748 

125.251.762 

21  118.992 

326.977 

5.053.000 

1.307.903 

9i.98i 

1.143.186 

367.936 

53.301 

342.692 

116.602 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 

DÉSIGNATION  DES  CHEMINS 
DE  FER 


ÇAliKOS  DE  la  CLASSE 
VOITUKES  DE  l»  CLiSSE 


u 

8 

ta 

«8 

00 

S 

■c2 

_  o 

«2 

êd 

o 

sê 

c 

V 

•3 
CU 

00 

5 

CARROS  DE    2»  CLASSE 
V0IT0EBS  DE    2«  CLASSE 


«3 

IS 


PU 


V.     ífí 

O   O 


_  o 


CARROS   MIXTOS 

V0ITUEE3   MIXTB3 


09 

■3« 


34 
25 

r  Be 

27 


23 

29 
30 

31 

32 
33 

31 

35 

33 
37 
33 

39 

■10 

11 

42 
43 


14 

45 

46 
47 


Santa  Catbaiina  .  .  • 
D.  Thereza  Christina 


Viação  Férrea  do  Rio  Grande  do 
Sul ,   . 


Itaquy  a  S.  Eorja. 


Tocantins  —  Alcobaça  a  B.  Branco  e 
ramal 


Caxias  a  Cajazeiras. 


Victoria  a  M 
nas. 


Leopoldina 
Railway 


Sorocabana 


,1 


Victoria  a  Cachoeira 
Escura .   


Curralinho    a    Dia- 
mantina   


Central  de  Macabé 

Prolongamento  da 
Barão  de  Ara- 
ruama 


S.  Eduardo  ao  Cacb 
do  Itapeinirim  .   , 

Capão  Bonito  a  Ba- 
tvra 


[  Tatuby  a  Itararé.  . 
Mogyana  —  Jaguára  a  Araguary  . 
Noroeste  —  Bauru  a  Itapura,  .  .  . 
Itararé  aoUruguay. 


S.  Paulo-Rio 
Grande. 


S.  Francisco  a  Ca- 
noinbas 


Jaguariabyva  a  São 
José , 


Serrinha  a    No  v  a| 
Restintra.   .  ..  i.  J 


Duarabim  a  Ilaquy 


BLecife  a  Limoeiro  e  Timbaúba  . 


Leopoldina 
Railwayi 


Centro   e   ramal   de 
Leopoldina   .... 

Sumidouro 


Carangola  e  rams.es 


Klms. 


3.973.513 


2.640 

3.212 

4.120 
(a)  86 


1Í6.627 

357.091 
479.231 
141.931 
221.793 
838.168 

194.829 

53 

49.382 


405.14S 

603.799 

95.992 


(a)  Inclusive  carros  de  pissagoirc-s  especiaes. 

(b)  Incluído  nos  de  1»  classe. 

(cj  Inclusive  bagagens  o  animaes. 

(d)  Bagagens  e  animaes, 

(e)  Vagõss  de  bagagens  e  animaos. 


L.  Klms. 


Klms. 


113.226.468     15. 911.052 


Klms. 

53.794 
1.786.434 


L.  Klms. 

2.582  112 
37  091.095 


Klms. 

Klms. 

- 

59.565 

.215.176 

63.013 

7.115.936 

156.019 

—    • 

65.258 

L.    Klms 
2.978.190 
2.391.491 

6.552.798 
2.101.128 


Klms. 
323.256 

252.052 

621.076 
261.032 


III 


III  —  CONCEDIDAS  PELA  UNIÃO 
CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENT 


8! 


105. 600 

87.366 

93.880 
S60 


4.315.019 

12.141.196 

16.293.854 

4.633.322 

8.518.056 

23.263.378 

6.703.952 

1.590 

1.507.851 


10.560 

12.S48 

16.180 
34-1 


465.508 

1.423.376 

1.916.924 

567.736 

837.172 

3.352.672 

77C.316 

812 

197.523 


1.036 
5.57S 
2.19; 


68.076 

585. 71S 
323.372 
141.932 
456.559 
520.905 

200.956 

2.414 

36.629 


31.0S0 
27S.900 
153.440 


3.403.S00 

32.856.208 
13.383.832 
8.116.192 
30.716.596 
29.236.713 

11.286.710 

117.132 

2.055.541 


_ 

— 

4.144 

21  492 

22.312 

257.101 

8.768 

50.770 

— 

14  101 

- 

39.0S4 

272.304 

- 

2.346.872 

— 

1.313.438 

31.476 

579.728 

93.617 

1.826.236 

— 

2.083.620 

3.015 

303.  -324 

1.753 

9.656 

16.74S 

116.516 

8.080 

— 

110.102 

1. 313.632 

9.512.737 

2. 030. SOO 
662.747 

1.836.948 


1.227.564 

3.557.416 

135.869 

79.562 

811.578 


97.968 

1.03S.101 

203.0SO 
56.404 

156.336 


125.904 
374.468 

12.060 

7.012 

66.993 

8.330  | 
440.40 


16.374.557 

1.620.592 

292.974 

- 

2.415.196 

PO 

3.551.701 

3S3.968 

51.972 

IV  —  CONCEDIDAS  PELA  UNIÃO  | 
IV  —  CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENT 

15.615.286 


3.118.320 


1.171.896 

— 

— 

— 

(») 

(b) 

— 

(b) 

— 

80.1Í9 

4.007.450 

320.598 

207.833 

185.779 

8.917.392 

713.116 
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VAGÕES  DE   LASTRO  E  OUTROS 

VAGÕES  DE  MERCADORIAS 

vagões  de 

BAGACEM  E   ENCOMMENDAS 

VAGÕES  DE   AMIMABS 

ESI  SERVIÇO 
NÃO  REMUNERADO 

WAGONS   A   MARCHANDISES 

F0UBGON3 

WAGONS  à  AKIMAUX 

WAGONS  à  BALLAST  I 

:t  D1VERS 

GRATUIT3 
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o        O 
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fc  £ 

s      g 

e.       cu 
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"               kl 

■^            CL 

<D        d< 
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£4                      '-> 

to             «- 
CU          ,? 

Cu       ri 
*     CU 

?  

Klms. 

T.   Klms. 

Klms. 

Klms. 

T.   Klms. 

Klms. 

Klms. 

T.  Klms. 

Klms. 

KIdis. 

T.   Klms. 

Klms. 

56.15 

7|             561.574 

112.314 

41.432 

269.307 

82.864 

58.674 

287.503 

.117,348 

78.685 

376.314 

16Í.759 

24 

{          505.33 

7           3.031.922 

1.010.674 

67.964 

237. S74 

135.928 

87.780 

307.230 

175.560 

23.057 

174.368 

46.114 

25 

i    22.521.09 

B       357. 364.656 

90.0S4.360 

1.834.991 

20.6S0.551 

7.339.964 

3.007.323 

35.451.857 

12.029.292 

3.436.293 

30.610.785 

12.988. 62S 

26 

j           107.49 

1           1.074.094 

439.964 

3S.S57 

352.983 

155.428 

34.770 

347.700 

139.080 

1.98S 

- 

7.936 

27 

lOM  GARANTIA  DE  JUROS 

FEDERAL  AVEC  GARANTIE  D'INTÉRÈTS 


91.305 

1.182.703 

73.841 
25.583 

51.218 

454.032 

1.920.562 
3.570.75Í 
2.035.531 
1.721.225 
6.032.192 

1.322.748 

136.007 

551.960 


730.440 

33.576.807 

1.476.820 
420.813 

738.900 


45.17I.61S 
83.984.134 
24.426.372 
25.758.619 
111. 174.444 

33.728. 21S 

3.174.906 

13.233.9S6 


299.138  2.496.340 


365.220 

1.730.812 

295.364 
102.252 

204.872 

1.816.328 

7.682  24S 

14.283.016 

S. 142. 125 

6.8S1.900 

2i.12S.768 

5.290.992 

544.028 

2.207.840J 
1.055.732! 


24.336 

221.527 

44.711 
(d)       13.545 

(d)       18.666 

87.604 

410.169 
467.572 
257.930 
137.550 
528.789 

197.020 

16.868 

45.374 
54.S73 


146.016 

1.423.849 

402.33',! 
112.421 

154.928 


4.366.670 
4.319.335 
2.321.910 
1.338.774 
8.759.212 

2.962.216 

156.416 

732.634 
3S4.1U 


97.314 

SS6.108 

178.84 
54.180 

74.664 

350.416 

.640.676 
.870.388 
.031.960 
550.300 
:.115  156 

788  080 

67.473 

181.496 
219.492 


_ 

.  500 

213.521 

3.560 

19.764 

6S.076 

145.330 

162.863 

370. 9S0 

144.241 

1.419.493 

29.149 

13.702 

17.253 

76.128 

3.000 

1  413.264 

42.293 

150.206 


1.162.640 
2.037.709 
3.338.820 
1.399.138 
1S.704.905 

36 í. 999 

179.367 

225.297 
5S9.240 


2.000 

850.084 

14.240 

79.056 

272. 304 

581 .320 

651.472 
1.433.930 

576.964 
5.677.99Í 

116.596 

54.808 

69.012 
313.852 


2.310 

352.721 

52.333 

6.954 

1.044 

15.825 

368.691 

417.776 

136.817 

301.199 

239.372 

320.703 

34.751 

17.151 

48.464 

— 

15.291 

2.426.610 

373.723 

55  907 

9.481 

2.999.392 

o. 671. 070 

S21.032 

2.281. S38 

2.094.661 

1.765.465 

134.955 

64.174 

9.240 

1.676.094 

149.694 
27.816 


4.176   33 

63.300 

1.383.430 
1.731.790 

547.388 
1.201.795 

957. 48S 

1.282.S13 

139.004 

63.603 
193.856 


EM  GARANTIA  DE  JUROS 

ÉDÉRAL  SANS  GARANTIE.  D'INTÉRÈTS 


3.185.105 

)  1.853.519 

248.691 

2.149.935 


37.251.250 

4.016.130 
31 .981. 414 


12.740.420 

7.410.076 

991.761 
8  699.740 


157.266 


(e)       67.344 


3.343.365 


558.955 


(t)     177.965  (c)   2.176.943  (c) 


639.064 

159.695 

1.227.128 

633.780 

243.954 

1.741.766 

975.816 

— 

— 

— ' 

— 

103.625 

— 

410.500 

269.376 

67.344 

511.314 

269.376 

30.131 

24S.040 

120.496 

822  556 

165.032 

1.090.538 

553.432 

357.063 

1.963.523 

1. 028.348 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 

DÉSIGNATION   DES  CHEMINS 

DE  FER 


CABBOS  DE   Ia  CLASSE 
VOJTOBES  DE   1«  CLASSE 


O,     c* 


o!  X 


50   * 


°s2 


0< 


SM 


o. 


CAEROS  DE  3a  CLASSE 
VOITURES  DE   2«  CLASSE 


13 

*»     • 

o 

o  o 

o 

0? 

3 

ri 

W 

-^se 

O 

O   © 

CU 

O. 

;0  « 


i  es  *- 

o  ia 


CABEOS  IIIXTOS 
VOITDRES  JOXTES 


ta  » 

o» 


fi    èu 


.2 


ofci 


Leopoldina 
Railway 


Victoria  a.E.  Feliz 
e  ramal 


Norte  —  P.'aia  For- 
mosa ao  Entron- 
camento   


Corcovado  

Bananal 

Rezendo  a  Cocaína. 
Santos  a  Juudiaby  . 
Paulista 


Mogyana 


Ribeirão   Preto    a 
Jaguára  e  ramal. 

Ilgarapava    a    Ube- 
raba  


Klms. 
139.904 

a)  1.893.616 
15.642 


6.918.170 
11. 229.467 

233.994 

35.136 


L.   Klms. 
5.99Í.309 

(b)  7i.2i0.314 
1.032.372 


300.910.395 

10.515.736 
1.159.488 


Klms . 
559.616 

6.774.464 
31.284 


44.917.868 
955.976 
140.544 


Klms. 
43.919 

(c)     1.983.991 


8.157.245 

(d) 

243.693 
35.520 


L.   Klms. 
3.347.870 

la)  121.495.460 


5H.330.009 

14.621.530 
2.131.200 


Klms. 

Klms. 

195.795 

35.530 

7.947.961 

83.235 

- 

826.050 

(d) 

(d) 

974.772 

100.870 

142.080 

17.424 

L .    Klms . 
9.842.179 

(f) 


47.497.375 

3.833.060 
592.112 


Klms. 
142.120 

352.940 


(d) 

403.430 

69.636 


V  —  CONCEDIDAS  'E 
V  —  CONCEDES  PAR  LES  i( 


57 

Mossoró  -  Porto  Franco  a  Mossoró 

3.314 

138.760 

13  376 

114 

6.340 

156 

10.260 

513.000 

41.010 

53 

Nazareth  a  Tona  da  Onça  <=  ramal  . 

233.564 

- 

— 

(d) 

_ 

- 

(d) 

- 

- 

59 

59.989 

- 

- 

(J) 

- 

- 

(d) 

- 

- 

60 

Ilhéns  a  Conquista  e  ramaes  .... 

193  621 

9.681.050 

77Í.ÍS4 

m 

W) 

(d) 

(d) 

(d) 

(d) 

61 

Maricá  —  Porto  das  Neves  a  Nilo 

12.169 
1.595 

537.611 
47.922 

48.676 
6.330 

20.610 
32.267 

1.009.423 
1.330.536 

82.410 
123.068 

51.930 
33.852 

2.533.9Í2 
1.537.068 

297.720 
135.108 

62 

Rede  Sul  Mineira  —  Pirangaiaho  a 

63 

Mogyani.  —Linha  Tronco  e  ramaos 

64 
65 

[  Campo  Limpo  a  Var- 

Railway     i 

[  Ramal  de  Piracaia  . 

491.936 
116.531 

21.372.306 

5.062.107 

933  992 
233.062 

(d) 
(d) 

(<'■) 
(d) 

(d) 
(d) 

(d) 
(d) 

(d) 
(d) 

(d) 
(d) 

(a)  Inclusive      1.02S.417  de  subúrbios. 

(b)  >  42.163.774    »  » 

(c)  »  1.833.316   » 

(d)  Incluído  nos  de  li  classe. 

(ei  Inclusive  109.997.960  de  subúrbios 

(f)  Incluído  nos  dos  carros  de  la  e  2a  classe. 

(g)  Inclusive  bagagens  e  animaes. 

(Kl  Inclusive  os  vagões  de  bagagens  e  animaes. 
(i)        <■  415.051  de  subúrbios. 
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VAGÕES  DE  LASTRO   E  OUTROS 

VAGÕES  DE  MERCADORIAS 

VAGÕES   DE 

BAGAGEM   E    EKCOMMEiSDAS 

VAGÕE9    DE 

AMMAES 

EM  SERVIÇO 
MÃO  REMUNERADO 

WAG0N9   à   MARCHANDISES 

FOURGONS 

WAG0HS    à 

ANIMAUX 

WAG0NS  à  BALLAST  ET  DIVERS 

GRATUITS 
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Klms. 

410.534 

1.036.176 

) 41.380.515 

43.015.587 

3.182.099 

840.930 

T.    Klms. 
6.475.705 


721.965.845 


Klms. 
1.642.136 

4.144.704 


172.062.348 
12.728.396 
3.363.840 


Klms. 
(h      111.763 

(i)      687.152 


38.185.188 
10.091.520 

•ELOS  ESTADOS 
ÍOUVERNEMENTS  DES  ÉTA^S 


3.739.923 
204.256 
35.472 


51.774 
316.165 
224.667 
249.392 

250.040 

1S.294 

i)    994.365 
ç)    140.771 


971.1481         207.096 


2.885.715 

3.750.600 

262.472 


16.040.102 
2.270.777 


997.568 

1.000.160 

73.176 

1.988.730 
281.542 


8.208 
177.901 

60.000 
14.743 
33.012 


T.  Klms. 
937.633 


1. 83».  304 
319.248 


69.768 

458.100 
154.536 

235.090 


Klms. 

417.052 

2.748.608 

14.969.692 

817.024 

141. S88 

Klms. 
52.395 

54.520 


3.395.949 
5S6  520 
197.856 


T.  Klms 
39S.102 


32.832 

240.000 

58.972 

152.048 


310.250 
25.967 

7.410 
22.415 


5.278.680 
1.780.704 


44.850 


71.136 

1S3.803 


Klms. 
209.581 

218.080 


13.583.796 

2.346.080 

791.424 


2.584 


29.640 
89.660 


Klms. 
119.258 


109 


130.516 
23.376 


T.   Klms. 
1.001.367 


534 


783.096 
140.256 


6.953 

207.634 

63.386 

76.657 

61.247 

27.860 


91.838 


462.728 
262.813 


Klms. 
477.032 


218 


522.064 


93.504 


27.S12 

308.628 
244.988 
111.440 
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DETALHE  DO  PERCURSO  DOS  VEHJ]Cl' 
DÉTAIL  DU  PARCOURS  DES  VÉIIIlGl 


w     s 


DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CIIEMINS  DE  FER 


CABBOS  DE   1»   CLASSE 
VOITURES  DE    18   CLASSE 


B,     o, 


»  ca 
o  o 

"O  "O 


2* 


S     t 


CABEOS   DE  2»  OLASSB 
VOITURES  DE  28   CLASSE 


a,    &, 


73    tti 

oê 

"^  o 
m 


Pi 


2    Õ 


CABBOS    MISTOS 
YOITUEES   MIXTES 


bQ 

o 

Cu 

o 

»  99 

O   O 

e 

T3   ff) 

_  * 

0} 

3 

52 

■"Sj 

4 

o° 

Sft 

dl 

tu 
3 

3 

«4 

I  —  ADMINISTRADAS 
I  —  EXPLÒITÉS  PAR  LE 

Klras. 


Pi 


il 


Klms. 

L.  klms. 

Klms. 

Klms. 

L.  klms. 

Klms. 

Klms. 

L.  klms. 

1 

2 

Rede         |  Sobral ,   .   . 

Ceará-  Pi-    •] 

antay         1  Baturité 

17.871 
39.082 

437.272 
1.400.952 

46.628 
153.328 

23.498 
3.085 

791.700 
148.225 

52.780 
12.100 

— 

— 

3 

Central  do  Brasil 

- 

- 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

4 

Rio  do  Ouro    ........       

-' 

- 

— 

— 

— 

- 

— 

— 

5 

Oeste  de  Minas 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

6 

Itapura  a  Corumbá 

— 

— 

— 

— 

— 

- 

— 

— 

II  —  ARRENDADAS 
II  —  AFFERMÉS  PAR  LE 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
li 

15 

16 
17 
IS 

19 

20 

n 

n 
23 

21 
25 


Madeira-Mamoró .  .  ,  .  . 

Central  do  Rio  Graade  do  Norte  .  .  . 
Rede  Norte  ....... 

»•      Central 

»      Sul 

Total  das  3  Redes  .  .   .   . 

Pauto  Affonso 

S.  Francisco  e  ramaes.  . 


Groat-Wes 
tern 


Rede 
Bahiana 


Central   da    Bahia    e   ra- 
maes  


Babia  e  Minas. 
Prolongamento  da  Maricá.  .  . 


Cruzeiro  a  Tuyuty  e  ra- 
maes  


Rede         J       T- | 

Sul  M.neira      TuyQty  a  g    Seba3tiSo  , 

ramal  . 


Goy az . 


|  Formiga  a  Catiára.  . 
Ião  . 


I.  Araguary  a  Catalão 

Paraná  

Sauta  Catharina 

D.  Thereza  Christina 

Viação  Férrea  do  Rio  Grande  do  Sul. 

Itaquy  a  S.  Borja 

(a)  Não  foi  discriminado. 


42.126 
9.083 


38.303 
4.266 

675 
44.372 

11.812 


399.690 


210.112 

163.504 

— 

363.320 

36.332 

_ 

46 

163.280 

145.232 

4.471 

27.760 

17.061 

10.129 

29.005 

2.700 

.    - 

719.638 

177.438 

- 

448.430 

44.848 

4.114 

14.38S.S40 

1.598.760 

- 

- 

- 

- 

1.840 


215.905 
486.192 


197.472 


184! 


160 


17.884 
40.516 


16.453 


.  40 
606 

130 


3.866 


2.695 


640  640 


1.920 
21.816 

6.500 


170.101 


134.735 


160 
2.424 

520 


15.464 
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VAGÕES   DE 

MERCADORIAS 

VAGÕES  DE  BAGAGEM  E  ENCOMMENDAS 

VAGÕES   DE   ANIMAES 

VAGÕES  DE 
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UL0S  EM  SERVIÇO  NÃO  REMUNERADO 
ULES   EN   SERVICE   GRATUIT 


Quadro  n.  iç  A 
Tableau  n.  49  A 


PELA  UNIA0 
JOUVERNEMENT  FEDERAL 


Klms . 
192.293 
131.622 


T.  klms. 
1.903.701 
1.699.333 


Klms. 
76S.616 
526.48; 


Klms. 
6.431 
4.711 


T.  klms. 
50.675 
35.662 


Klms. 
23.742 
18.844 


Klms . 
40.244 
3.641 


T.  klms 
249.672 
29.128 


Klms.  Klms. 

159.872  51- 

14.564  — 


(a)2.4S8.465 


T.  klms. 
3.234 


17.419.255 


Klms. 
3.06S 


9.953.S60 


ELA  UNIÃO 
Í0UVERNEMENT  FEDERAL 


351.400 
5S.654 


1.731.427 
338.250 

45.895 
756.673 

96.132 

1.447 

2.208.497 

6145 


6.325.920 

679.285 

33.587.752 

5.659.105 

683.425 

11.182.067 

1.804.302 

14.468 

21.979.397 

— 

1.405.600 
234.616 


6.925.708 
1.353.000 

183.530 
3.013.242 

384.52S 

2.S94 
8.833.938 


248 


22.423 
31.873 

130 
1.247 


1.672 


2.232 


168.170 
202.470 

650 
7.630 


10.865 


992 


127.492 

520 
3.724 


3.344 


ÔOÍ 


2.333 


704 


136 


2.184 


449.828 
1.934 


4.824 


19.831 


9.152 


1.115 


10.702 


4.565.959 


2.412 


44.327 


7.040 


544 


4.368 

1.799.312 
7.936 


166.980 

(•) 

591.658 

(a) 

643.558 

(a) 

467.183 

(a) 

1.702.399 

(a) 

36.160 

61.217 

23.915 

134.414 

125.264 

58.301 

70.638 

23.057 

378.284 

1.275.059 

4.075.163 

4.293. 787 

3.486.244 

11.860.194 

95.055 


163.015 

1.090.450 

751.5S4 


342.692 

313.20C 

174.368 

1.787.134 


667.920 

2.366.632 
2.574.232 
1.863.744 
6.809.608 
72.320 


241.868 
95.660 

532.170 

501.056 


116.602 

141.376 

46.114 

756.568 


22 
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DESIGNAÇÃO    DAS   ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DKS  CHEMINS  DE  FER 


CARROS    DE    1»    CLASSE 
VOITCRBS   DE   le   CLASSE 


$       -2 
o       o 


o  o 


"     Pu 


CARROS    DE    2»    CLASSE 
V01TURES    DE  28   CLASSE 


u       u 

eu    cu 


ri  O 
O, O 


CARROS    MIXT08 
VOITURES   MIXTES 


a    a, 


DO   W 
O   O 

~"2 


27 

23 
29 

30 
31 
32 

33 

3Í 
35 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 


13 

41 

45 
46 

•17 
4S 

49 
50 
51 
52 
53 
51 

55 


Tocantins 
ramal.   . 


Alcobaça    a    B.   Branco  e 


Caxias  a  Cajazeiras. 


Victoria  a 
Minas 


Leopoldina 
Railway 


Victoria  a   Cachoeira  Es- 
cura  


Curralinho  a   Diamantina 

Central  de  Macahé.  . 

Prolongamonto  da    Barão 
de  Araruama.  .   .   . 


S.  Eduardo  ao    Capoeiro 
do  Itapemirim  .... 


Sorocabana 


|  Capão  Bonito  a  Bartyra. 
}  Tatuhy  a  Itararé.  .  .   . 


Mogyana  —  Jaguara  a  Araguary.  .   . 
Nor  este  —  Bauru  a  Itapura 

Itararé  ao  Uruguay  .   . 

S.  Francisco  a  Canoínbas 

Jaguariahyva  a  S.  José.    . 

Serrinha  a  Nova  líestinga 
Quarabim  a  Itaquy 


S.  Paulo-Rio 
Grande 


Klms. 

312 

19.173 
6.314 

86 

357 
3.415 


62.716 


I 


Recife  a  Limoeiro  e  Timl 


P.  klms. 

12.430 

140.08' 

151.632 

860 

3.570 


313.530 


Leopolilina 
Railwav 


Centro   e  ramal   de  Leo- 
poldina  , 


Sumidouro 

Carangola  e  ramaes.  .    . 

Victoria  a  E.  Feliz  e  ramal 

Norte —  Praia  Formosa  a 
Entroncamento 


Corcovado 

Bananal 

Rezende  a  Bocaina 
Santos  a  Jundiahy  . 
Paulista 


Ribeirão  Preto  a  Jaguara 
e  ramal 


S  .  Paulo 
Railway 

Igarapava  a  Uberaba 

(a)  Não  foi  discriminado. 

(b)  Carros  especiaes. 


(b)     2.484 
(b)   15.210 


III  —  CONCEDIDAS  PELA  UNIÃO  J! 
III  —  CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENT  í 


Klms. 

1.248 

76.692 

25.256 

344 

1.428 

13.660 


250. S64 


Klms. 

156 

10.870 
134 


P.  klms.       Klms 


4.680 

513.500 
9.330 


624 

41.030 
536 


Klms. 


468 
3.317 


P.  klms.       Klms 


26.203 

122.729 
25.040 


1.8711 

13.268 
2.504 


IV  —  CONCEDIDAS  PELA  UNIÃO 
IV —  CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENT 


0 

Li 


3.936 


60.S40 


—  171  — 


VA00E3   DE   MERCADORIAS 
■W.YQONS  à  M  VRCHANDISES 


c3 
Hl 


es  a 


S   O 
O  M 


VAGÕES  DE  BAGAGEM  E  ENCOMMENDA3 
FOURGONS 


e-,    & 


ao     "2 

«a    § 

5&    3 


VAGÕES  DE  AN1MAES 
WAGONS  à   ANIMAUX 


t»  o 

Tl     "-1 


VAGÕES  DE  LASTRO 
■WAGONS  a  BALLAST 


co  o  ' 

S  S 


S   a 
2   s 


E)M  GARANTIA  DE  JUROS 
'ÉDÉRAL  AVEC  GARANTIE  DTNTÉRÈTS 


Klms. 

1.374 

172.62; 
15.440 

6.868 

637 

9.312 

323.024 
41S.119 

73.320 


T.  klms. 

10.992 

1.713.535 
308.800 
120.035 

11.499 


1.159.556 


Klms . 


a. 4 


690.433 
61.760 
27.472 

2.743 

37.2Í3 
1.292.096 
1.672.476 

293.2S0 


Klms. 


2.310 


T.  klms. 


15.294 


Klms. 


9.240 


Klms. 


T.  klms. 


Klms. 


EM  GARANTIA  DE  JUROS 

ÉDÉRAL  SANS  GARANTIE  D'INTÉRÊTS 


102.625 
26.873 
97.493 
S3.117 


464.136 
1.462.263 
1.439.494 


410.500 
107.512 
333.972 
332.468 


Klms. 


147.339 
29.819 


3.093 

45.667 

29.657 

(a)  135.347 

155.163 

(a)  239".372 

(a) 320.703 

(a)   34.751 

(a)   17.151 

(a)   43.464 


T.  klms. 


854.566 
131.203 


309.079 

192.071 

S21.032 

1.632.636 

2.094.661 

1.765.465 

124.955 

64.174 


(a)  243.954        1.741.766 


762 
150.459 
20.931 

(a)         109 


(a) 130.516 
(a)  23.376 


1.117.910 
167.413 


534 


733.096 
140.255 


Klms. 


539.356 
59.633 


12.392 

91.334 

59.314 

547.3S3 

660.652 

957.433 

1.2S2.812 

139.004 

63.604 

193.356 


975.316        43 


3.048 

601.836 

83.724 

213 


522.064 
93.504 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


OAEEOS   DE   la   CLASSE 
VOITURES   DE   16   CLASSE 


o3 

to 

o 

«a 

.2 

CO 

CO 

03 

o 

A 

13  *B 

CD 

fQ 

«  £ 

O 

e 

o 

«J 

■Mta 

o 

CARROS   DE  2*   CLASSE 
VOITURES   DE  26   CLASSE 


ti 


o  a, 


CARROS  MIXTOS 
VOITURES  MIXTES 


te  w 

o  o 


ri 

t, 


56 

57 
53 
59 
60 

61 

62 
63 

64 


V  —  CONCEDIDA! 
V  —CONCEDES  PAR  LÊ 


Mossoró  —  Porto  Franco  a  Mossoró.  , 

Nazareth  a  Toca  da  Onça  e  ramal  .   . 

Santo  Amaro  e  ramaes 

Ilhéos  a  Conquista  e  ramaes 

Maricá  —  Porto  das  Neves    a   Nilo  Pe- 
çanba 

Rede  Sul  Mineira  —  Piranguinko  a  Pa- 
raizopolh 

Mogyana  —  Linha  Tronco  e  ramaes.  .  . 

São  Paulo     (  CamP°  LimP°  a  VarSem- 
Railway      |  Ramal  de  piracaia.   .  .  . 


Klms. 


456 


975 
1.49; 


P.  Klms 
18.240 


39.S52 
15.032 


Klms. 
1.821 


3.900 
5.968 


Klms. 


76 


P.  Klms. 
4.550 


Klms. 


304 


Klms. 


684 


132 


P.  Klms. 
34.200 


6.600 


Klms .   I 
2. 7*1 


52 


(a)  Não  foi  discriminado. 
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VAGÕES   DE   MERCADORIAS 
WAGONS  à  MAROHANDISES 


IO 

2  s 
sã* 

<^ 

3 
o 

o 

fc 

to 'a 

a 

o 

CJ 

d 

c 

fc 

VAGÕES  DE  BAGAGEM  E  ENCOMMENDAS 
FOURGONS 


a      2 


to  o 

10 

■S-fl 

3 
O 

VAGÕES   DE   ANIMAE3 
WAGONS   á   ANIMAUX 


m  "^ 


ss 


WAGOES  DE  LASTRO 
WAGONS   à   BALLAST 


ot  o 

to 

c 

f?8 

t- 

O   CM 

s-s 

Ph 

S     *= 


PELOS  ESTADOS 
GOUVERNEMENTS  DES  ÉTATS 


Klms. 

T.  klms. 

Klms. 

Klms. 

T.  klms. 

Klms. 

Klms. 

T.  klms. 

Klms. 

Klms. 

T.  klms. 

Klms. 

4.550 

81.900 

18.200 

.  "  — 

- 

— 

38 

37.050 

152 

1.149 

8.962 

4.596 

56 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

(a)  207.634 

— 

-    - 

57 

— 

— 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

(a)     63.386 

- 

- 

58 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

(a)     76.657 

- 

306.628 

59 

36.462 

546.930 

1Í5.848 

132 

1.374 

528 

- 

- 

- 

23.546 

163.467 

94.1S4 

60 

26.363 

404.504 

105.472 

- 

— 

— 

— 

— 

- 

- 

- 

- 

61 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

- 

62 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

63 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

64 
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RECEITAS 
RECETTES 

< 

BECEITA  DO  TRAFEGO 

*  a 

BECETTES  D'EXPLOITATION 

B      0 

DESIGNAÇÃO  DAS 

ESTRADAS 

3  s 

DÉSIGNATION  DES  CHI 

ÍMINS  DE  FER 

Passageiros 

Bagagens 

6 

eucoramendas 

Animaes 

Carros 

Mercadorias 

Telegrapho 
ou 

téléphone 

Armazenagem 

£  * 

Voyageurs 

Bagages 

et 

messageries 

Animaux 

Voitures 

Marchandises 

Télégraphe 

ou 
téléphone 

Magasinage 

Rede         I  Sobral  . 
Ceará-Pi-   -j 

auhy         |  Baturité. 

Central  do  Brasil  .   .   . 

Rio  do  Ouro 

Oeste  de  Minas  (b) .  .   . 

Itapura  a  Corumbá.   .   . 


121:8803000 

530:6013780 

(a) 14.690:4603000 

51:3553575 

691.0103000 


8:023$320 

58:8553140 

3.734:1633000 

15;6S3$700 

265:S52$000 


28:6493340 

29:321^360 

2.754:6463000 

1.0833600 

254:610$OOJ 


I  —  ADMINISTRADAS 
I  —  EXPLOITÉS  PAR  LH 


29:5933500 

406$000 

1:55P$400 


442:0423920 

1  188:371$540 

23.090:2513500 

126:7303300 
2.6S1:660$905 


47:028$2S0 
49:7253196 
83:0493000 
1293940 
47:5663657 


16i$700 

1:6523500 

109: 170$( 

2793100 

2:9313700 


II  —  ARRENDADAS 
II  —  AFFERMÉS  PAR  LI 


319:5633300 
S3:809$60:j 

22:560$0C0 
11:8183100 

50:9173300 
3:8033700 

3.34S:624$20:i 
170:128$300 

9:0133800 
4:OSS$500 

2:0973300 
943700 

Central  do  Rio  Grande  do  Norte     .    .   . 

1:0943500 

1.074:1923110 

302:SS3$220 

39:9313310 

- 

2.5S4:463$290 

50:0293870 

7: 1553320 

745:0753080 

153:975$870 

53:3908410 

- 

1.2SS: 1603670 

35:6343130 

3:346$800 

Great-Wes- 
tern 

1.144:5993090 

295:587J540 

52:1023370 

- 

-3.442:39P$830 

53:5133290 

7:9213790 

Total  das  3  Redes  .... 

2.963:8663260 

752:5263630 

150:4743090 

- 

7.315:0203190 

140:182$290 

18:4233910 

13:3253520 

463$030 

3603500 

- 

72:1393100 

8:9413910 

- 

S.  Francisco  e  ramaes  . 

1.064: 117$6Ú0 

90:0653311 

336:507^500 

- 

t.940:253$442 

33:0333733 

9:4653820 

Rede 

Central   da   Bania  e  ra- 

174:5663200 
40:191$300 

17:4053253 

1:057$400 

13:577$600 
1:637$300 

501:9453103 
542:1513200 

12:1663987 
8:5343500 

1313740 

573600 

2133500 

Prolongamento  da  Maricá 

21:658$000 

7:3263750 

i:103$700 

133600 

42:1613600 

4373300 

113$800 

87:99S$600 

1.255:250$70O 

218:542$495 

16:4383100 

325:525^200 

32:O14$6O0 

74:560$800 

2.570:27:$370 

390:549$185 

Rede 
Sul  Mineira 

Cruzeiro  a  Tuyuty  e  ra- 

804:5143800 
22:4403210 

- 

56:3313341 
12:9S4$131 

7:0173900 
9:610.j400 

Tuyuty  a  S.  Sebastião  do 
Paraíso  e  ramal  (c)  .   . 

[  Formiga  a  Câtiára  .   .   . 
Goyaz.  .  .   .' 

1  Araguary  a  Catalão   .   . 

86:8863095 

115:436$740 

597:0233676 

55:2S2$500 

55:5563200 

16:279$050 

19:2933010 

170:891$554 

1:0863000 

13:7213180 

26:267$400 

36:7483770 

36:9663305 

2:923$600 

4:0053730 

155$10u 

3953600 

703$920 

233200 

91$100 

209:3293660 

26S:180$120 

3.962:366$305 

54:131$800 

82:6343320 

5:094$100 
3:237$500 
5:403$402 

5343OOO 

1:0453700 

10:8S03060 

903OOO 

1433500 

D.  Thereza  Christina 

5:907|130 

Viação  Férrea  do  Rio  Grande  do  Sul   . 

3.774:8653320 

556;262$6S3 

613:7123730 

5:8073540 

S. 369:1763670 

58:30630511 

10:6S03580 

Itaquy  a  S.  I 

53:9363500 

3:7773090 

l:485$160j 



72:2633930 

1503700 

2:7263140 

(a)  Sendo  de  subúrbios  5.227:2383000. 

(bj  Na  receita  total  não  está  incluída  a  importância  de  97:0323620  relativo  á  receita  da  linha  fluvial. 

(c)  O  trafego  desta  linha  está  a  cargo  da  Companhia  Mogyana. 


FE 
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TOTAES 
TOTALES 


Quadro  n.  20 
Tableau  n.  20 


Diversas 
i   eventuaes 


Diverses 
éventuelles 


Total 


RECEITAS 
ACCESSORIAS 


RECETTES 
ACCESSOIRES 


RECEITA   TOTAL 
RECETTE    TOTAL 


<!     <! 


RELAÇÃO   POR   CENTO 
POURCENTAGE 


5  s 


K     tf 


PELA  UNIÃO 
GOUVERNEMENT  FEDERAL 


3:0393100 

22:5560580 

1.682:6210500 

109:727$055 

99:9610987 

989:0370979 


650:8290660 

1.881:0840096 

46,173.9540500 

305:4500870 
4. 04S: 2120649 


2:9660914 
5: 169$169 


379:950j233 


PELA  UNIÃO 
GOUVERNEMENT  FEDERAL 


21:7640460 
9:772$400 
90:2730230 
11:0490840 
25:8320490 
127:155 

3: 
217:3450873 

4S;1O1063O 
S59015O 

41:5! 


2:6670220 

4: 1440621 

163:2770463 

7:2360602 

18:7490522 

913:5520317 

10:8230669 


3.774 :  5450360 
284:6090800 
4.148:9780400 
2.296:63207SO 
5.022:0370800 
11.467: 


3.690:7890279 

767:894051S 

593:8920800 

73:7230900 

178:9970500 

5.060:4980673 

686:1410021 
347:2620925 
448:4S20O61 
4.947:5120685 
120:82-0702 
18O:8OS0732 
14.301:7630890 
145:1030189 


222:2040440 

24:1420070 
15:3050710 
21:6910í 
61:1390470 
790640 
45:0190356 

53:4590696 

31:7160935 

2150570 

217: 7590 138 

57:7880720 

3:0110685 

30:1100314 


653:7960574 

1.886:2530265 

46.173:9550500 

~3O5';.í5Õ0S7O 

4.428:1620882 

989:0370979 


18,64 

28,13 

31,81 

*  16,8.1 

15.67 


1,23 
3,12 
S,09 
5,14 
6,00 


4,38 
1,55 
5,97 
0,36 
5,75 


0,06 
0,13 
0,04 


67,61 
63,00 
50,01 
41,51 
60,56 


7,i9 
2,64 
0,18 
0,04 
1,07 


0,02 
0,09 
0,24 
0,09 
0,07 


0,46 
1,20 
3,64 
35,92 
2,26 


99,55 
99,73 
100,00 
100,00 
91,42 
100,00 


0,45 
0,27 


8,5S 


100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 


3.996:7500300 

8,00 

0,56 

1,27 

— 

83,78 

0,23 

0,05 

0,54 

94,44 

,  5,56 

100,00 

284:6090800 

29,45 

4,15 

1,34 

0,38 

59,78 

1,44 

0,03 

3,43 

100,00 

- 

100,00 

4.173:1200470 

25,74 

7,26 

0,96 

- 

61,93 

1,20 

0,17 

2,16 

99,42 

0,5S 

100,00 

3.311:93S049O 

32,23 

6,66 

2,53 

- 

55,72 

1,58 

0,14 

0,48 

99,34 

0,66 

100,00 

5.043:7290490 

22,70 

5,S6 

1,03 

- 

68,25 

1,06 

0,16 

0,51 

99,57 

0,43 

100,00 

11.52S:788045O 

25,71 

6,53 

1,30 

— 

63,45 

1,22 

0,16 

1,10 

99,47 

0,53 

100,00 

9S:  471 0020 

13,53 

0,47 

0,37 

— 

73,86 

9,08 

- 

3,21 

99,92 

0,0S 

100,00 

3.735:8080635 

28,48 

2.41 

9,01 

- 

51,94 

0,83 

0,25 

5,32 

9S.79 

1,21 

100,00 

821:3540214 

21,25 

2,12 

1,65 

— 

61,11 

1,48 

0,02 

5,86 

93,49 

6,51 

100,00 

635:6090735 

6,42 

0J7 

0,26 

0,03 

86,66 

1,37 

0,01 

- 

94,93 

5,07 

100,00 

73:9390470 

29,29 

9,91 

1,49 

0,02 

57,02 

0,66 

0,15 

0,16 

99,70 

0,30 

100,00 

17S:99705OO 

49,16 

9,18 

- 

- 

41,65 

- 

- 

— 

100,00 

— 

100,00 

5.27S:257031t 

23,78 

6,17 

15,24 

- 

48,69 

1,07 

0,13 

0,79 

95,87 

4,13 

100,00 

743:9290741 

29,38 

4,30 

3,02 

— 

32,50 

1,74 

1,29 

— 

92,23 

7,77 

100,00 

350:2740610 

24,81 

4,65 

7:50 

0,04 

59,76 

1,45 

0,17 

0,76 

99,14 

0,86 

100,00 

478:5920875 

24  12 

4,03 

7,68 

0,0S 

56,03 

0,68 

0,22 

0,87 

93,71 

6,29 

100,00 

4.947:5120685 

12,07 

3,45 

0,75 

0,01 

S0.09 

0,11 

0,22 

3,30 

100,00 

- 

100,00 

120:8280702' 

45Í75 

0,90 

2,42 

0,02 

44,80 

- 

0,07 

6,03 

100,00 

- 

100,00 

18O:8OS0732 

30,73 

7,59 

2,21 

0,05 

45,70 

3,27 

0,03 

10,37 

100,00 

- 

100,00 

14.301:7630890 

26,39 

3,89 

4,29 

0,04 

58,52 

0,41 

0,07 

6,39 

100,00 

- 

100,00 

145:1030189 

37,17 

2,61 

0,98 

- 

49,80 

0,10 

1,S3 

7,46 

100,00 

- 

100,00 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


RECEITA    DO   TRAFEGO 
RECETTBS  DEXPLOITATION 


Passageiros 
Voyageurs 


Bagagens 

e 

encommendas 

Bagages 

et 

messageries 


Animaes 
Animaux 


Carros 

Voitures 


Mercadorias 
Marchaadises 


L'elegrapho 

ou 
telephone 

Télégraphe 

ou 

télépaone 


Armazenagem 

Magasinage 


Tocantins— Alcobaça  a  B.  Branco  e  ramal 
Caxias  a  Cajazeiras 

ÍVictoria  a  Cachoeira  Es- 
cara 

a   Diaman- 


Curralinho 
tina.   .   . 


Leopoldina 
Railway 


Central  de  Macahé  ,   .  . 

Prolongamento  da  Barão 
de  Araruama 


Sorocabana 


Santo    Eduardo    ao    Ca- 
choeiro  do  Itapemirim. 

(  Capão  Bonito  aBartyra. 

\  Tatuby  a  Itararé  .  .  .  . 
Mogyana  —  J  aguara  a  Araguary  .   .    . 

Noroeste  —  Bauru  a  Itapura.  , 

Itararé  ao  Uruguay.  .   . 


S.  Paulo-Rio 
Grande 


S.    Francisco    a    Canoi- 
nhas 


J  agua  ria  hyva  a  S.  José 

Serrinha    a    Nova   Res- 
tinga   


Quarahim  a  Itaquy. 


Recife  a  Limoeiro  e  Timbauba 


Leopoldina 
Railway 


Centro  e  Ramal    de  Leo- 
poldina   


Sumidouro 

Carangola  e  ramaes  .  . 
a  E.    Feliz  c 


Victoria 
ramal . 


Norte  —  Praia   Formosa 
ao  Entroncamento.  .  . 


55 
56 


Corcovado  (b)  .   .    . 

Bananal 

Rezende  a  Bocaina 
Santos  a  Jundiahy. 
Paulista  (c)   .   .   .   . 


2:522*500 
25:0483265 

175:7938900 

55:9308700 
9:162$SS8 

17:96S$ÍS9 

99:2773551 
515:9l3$y0 
324:3068490 
311:9403055 
534:1708030 
561:3563305 

206:3898430 
16:871$370 


Ribeirão  Preto  a  Jaguára 
e  ramal.   ..... 


77 
31:6173659 


646:9338410 

540:05-2$0Sl 

33:2183688 

245:4368956 

223:1678508 

(a) 1.452:1388120 

46:601$000 

9:7928357 

10:479$100 

3.555:1343610 

4.532:421S780 


Mogyana  °  ''aml"-   •  575:3628190 

Igarapava  a  Uberaba  .  .  52:5558900 

(a)  Sendo  894:5S6$100  de  subúrbios , 

(bj  Sé  transporta  passageiros. 

(c)  O  trecho  de  concessão  federal  tem  379,560  kms. 


357$9S0 
7:9303663 

23:5408700 

11:2878200 
1:5353863 

6:000$79i 

15:766$000 
81:4308750 
89:8078040 
42:452$4i0 
91:014$740 
175:9048407 

49:036$290 
1:8338240 

20:S53$650 

7:27S$700 


175:3353220 

277:173*200 

9.7078S00 

50:4328000 

31:4568510 

265:3318100 
363$000 

3:7718200 

958:0568720 

1.187:748$350 

104:8223350 
13:0023100 


III 

418320 
24Q$7S0 

40:6388000 

5788600 
263$300 

242*200 

95S$iOO 
39:458S630 

162:547$950 
89:053*570 
30:3Í4$840 

234:406$5i0 

7:8378210 
3:3988340 


III  —  CONCEDIDAS  PELA.  UNIÃO 
CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENT 


978000 
95$400 
1733900 

78300 

S6$700 
1:509*340 
1: 


1:0408320 
1:855$860 

39l$500 
1578330 

173$960 


5:735$120 

97:26i$t27 

921:0523700 

100:6098100 
27:799$258 

51:9S6$564 

3I8.40i$300 

1.183:4503240 

1.269:1318410 

507:3608892 

S18:737|970 

2.231:1528420 

950:5S9$930 
71 


S5$000 
1:7413000 

16:8543105 

8918096 
2763050 

1: 


2:3578020 
19:7Í9$26S 
U:236$500 
12:938$7i>8 
27:953$540 
30:756$741 

13:2418303 


56$650 

575$300 

1028900 
1438300 

3398500 

l:lb8$200 

5:7844100 
4:431*250 
12:8278550 
7:2398700 
4:973$150 

2:179*1 


7:3463170  173*960  498:8308330  6278995  1138400 

6:3563610  —  176:2378420  907.4990  1:51 

IV  —  CONCEDIDAS   PELA  UNIÃO 
IV  —  CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENT 


28:5958950 

81:241*500 

3078100 

13:6158700 

1:365*200 

6:551$700 

203*900 

1768300 

338:4583620 

1.102:823$260 

102:9738740 

29:512*090 


5138300 
145$400 
153*300 


3:2628900 


35*700' 


16:9138700 


1.635:462*230 

1.578:989*574 

71:073*673 

1. 099:12 t$900 

579:1348740 

677:408$972 

23:6193700 

19:S17$200 

23.839:124*930 

24.064:552*500 

993:6408566 
Í58:S83$370 


22:5918100 

981$335 

3:0318287 

5:6593100 

4:2353300 


650*883 
161:1563910 
351:9768373 

37:536*503 
3:8393596 


3:4103400 

4:574$100l 

2643900 
2:4433700 

2:6593300 

3:4513000 


100:702$700 
32:1303400 

19:8543300' 
1: 
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Diversas 
e  eventuaes 


Diverses 
et  éventuelles 


Total 


RECEITAS 
ACCESSOMAS 


EECETTES 
ACCESSOIRES 


RECEITA   TOTAL 
RECETTE    TOTALE 


RELAÇÃO   POR  CENTO 
POURCENTAGE 
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COM  GARANTIA  DE  JUROS 

FEDERAL  AVEC  GARANTIE  DTNTÉRÈTS 


3:8600120 

17:5770624 

2:4690630 
19.0310384 

59:5090448 

7:6510360 
127:838$170 

79:6240370 

40:9240310 
6il:941S536 

13:0210354 
12:2950092 

6570723 
53:6170320 


8;742042O 
136:2380605 

1.193:1770729 

173:0430128 
53:2670636 

137:0850178 

445:6340531 
2.025:1230668 

1.943:1450500 

377. 1230215 

1.549:4750500 

3.902:352$159 

1.251 

107:0690657 

605:999$S5S 
327:5160190 


10:6510221 

27:9290450 

7440080 


40:1000732 


3:7420420 

23,85 

4,10 

0,48 

— 

65,60 

0,97 

— 

- 

100,00 

- 

100,00 

146:9390826 

17,05 

5,43 

0,16 

0,07 

66,19 

1,18 

0,04 

2,63 

92,75 

7,25 

100,00 

1.221:1070179 

14,40 

1,63 

3,33 

0,01 

75,43 

1,33 

0,05 

1,44 

97,72 

2,28 

100,00 

173:7870206 

32,76 

6,49 

0,33 

0,10 

57,89 

0,51 

0,06 

1,42 

99,57 

0,43 

100,00 

58:2670536 

15,73 

2,72 

0,45 

- 

47,71 

0.47 

0,26 

32,66 

100,00 

- 

100,00 

137:0850178 

13,11 

4,38 

0,17 

0,01 

37,92 

0,75 

0,25 

43,41 

100,00 

- 

100,00 

445:6340631 

22,38 

3,5i 

0,21 

0,02 

71,45 

0,53 

0,25 

1,72 

100,00 

- 

100,00 

2.025:1230668 

25,48 

4,02 

4.42 

0,07 

58,44 

0,97 

0,29 

6,31 

100,00 

- 

100,00 

1.943:1450500 

16,72 

4,62 

3,36 

0,08 

65,31 

0,58 

0,23 

4,10 

100,00 

- 

100.00 

917:2230917 

23,10 

4,63 

9,71 

- 

55,37 

1,42 

1,40 

- 

95,63 

4,37 

100,00 

1.549:4750500 

34,47 

5,87 

1.96 

0,07 

52,71 

1,80 

0,47 

2,64 

100,00 

- 

100,00 

3.902:3520159 

14,33 

4.51 

7,29 

0,05 

57,17 

0,79 

0,13 

15,68 

100,00 

- 

100,00 

1.251:6560997 

16,49 

3,92 

0,62 

0,03 

76,65 

0,98 

0,17 

1,04 

100,00 

- 

100,00 

107:0690657 

15.76 

1.71 

3,17 

0,15 

66,67 

0,81 

0,24 

11, 18 

100,00 

- 

100,00 

6O5:9990S58 

12,77 

3,44 

1,21 

0a03 

82,82 

0,10 

0,02 

0,11 

100,00 

- 

100,00 

327:5160190 

24,92 

2,22 

1,94 

— 

53,81 

0,28 

I        0,46 

15,37 

100,00 

- 

100,00 

SEM  GARANTIA  DE  JUROS 

FEDERAL  SANS  GARANTIE  D'INTÉRÈTS 


37:5080220 

16:7690221 

4250900 

38:4150715 

17:3000600 

16:5800569 

2550743 

2:7220700 
641:8800290 
285:2610510 


2.602:4420330 

2.521:9090076 

115:1250296 

1.452:6900058 

833:8790658 

2.429:0590761 

46:9540000 

33:9070400 

37:6170383 

29.671:4930540 

31.556:9140573 

1.834:1800949 
258:2860356 


21:5 


59:3100000 


67:7650690 
369:3100630 

18:5460425 
1:2720929 


2.624:0080670 

24,66 

6,6S 

1,09 

— 

64,23 

0,96 

0,13 

1,43 

99,18 

0,32 

100,00 

2.521:9090076 

21,41 

10,99 

3.22 

0.02 

62,61 

0,90 

0,18 

0,67 

100,00 

- 

100,00 

116:1250296 

23,61 

8,36 

0,26 

0,12 

61,20 

0,85 

0,23 

0,37 

100,00 

- 

100,00 

1.512:0000058 

16,24 

3,34 

0,90 

0,01 

72,69 

0,20 

0,16 

2,54 

96,08 

3,92 

100,00 

863:879.3658 

25,83 

3,99 

0,16 

0,01 

67.04 

0,66 

0,31 

2,00 

100,00 

- 

100,00 

2.429:0590761 

59,78 

10,92 

0,27 

0,14 

27,89 

0,18 

0,14 

0,68 

100,00 

- 

100,00 

46:9640000 

99,23 

0,77 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

100,00 

- 

100,00 

33:9070400 

28,83 

- 

0,60 

0,11 

69.66 

- 

- 

0,75 

100,00 

- 

100,00 

37:6170333 

27,36 

10,02 

0,47 

- 

52,6S 

1,73 

— 

7,24 

100,00 

- 

100,00 

29.739:2590230 

11,95 

3,25 

1,14 

0,06 

80,33 

0,54 

0,34 

2,16 

99,77 

0,23 

100,00 

31.926:2250203 

14,20 

3,72 

3,15 

- 

75,38 

1,10 

0,10 

0,90 

93,85 

1,15 

100,00 

1.352:7360374 

31,05 

5,66 

5,56 

— 

53,63 

2,03 

1,07 

- 

99,00 

1,00 

100,00 

259-55902S5 

20,25 

4,62 

11,37 

— 

61,22 

1,48 

0,57 

- 

99,51 

0,49 

100,00 

33 

29 

30 

31 

32 

33 

34 
35 
36 
37 
33 
39 

40 
41 

42 
43 


45 
46 
47 

43 

49 
S0 
51 
52 
53 
54 


6145 


23 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DESIGN ATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


RECEITA   DO   TRAFEGO 
RECETTES  d'eXPLOITATION 


Passageiros 
Voyageurs 


Bagagens 

e 

encommendas 

Bagages 

et 

messageries 


Aniuiaes 
Aniniaux 


Carros 
Voitures 


Mercadorias 
Marchandises 


Telegrapho 

ou 

telepbone 

TáJégrapbe 

ou 

téléphone 


Armazenagem 

Magasinage 


57 
58 
59 

60 
61 

62 

63 
6i 
65 


Mossoró  —  Porto  Franco  a  Moasoró  .   . 

Nazareth  a  Toca  da  Onça  e  ramal,    .   . 

Santo  Amaro  e  ramaes 

Ilhéos  a  Conquista  e  ramaes 

Maricá  —  Porto  das  Neves  a  Nilo  Pe- 
çanha 

Rede  Sul  Mineira  —  Piranguinho  a  Pa- 
raizopolis • 

Mogyana  —  Linha  Tronco  e  ramaes  .   . 

São  Paulo   j  CamP°  LimP°  a  Vargeir 
Railway     "j  Ramal  de  piraoaia  _   _ 


12:2U$775 
183:621$530 

33:395$400 
315:286$940 

85:381$080 

35:226$300 

3.151:511*050 

194:45 i$250 

50:226$0S0 


2:94S$300 

30:il9$630 

955$0O0 

51:051^400 

34:039$25o 

4:655$600 

S01:343$420 

47:004$240 

6:607$360 


V  —  CONCEDIDAS 
V  —  CONCEDES  PAR  LESi 


47$100 

13:63S$690 

1:247$460 

2:915$740 

10:2S4$100 

677:196.$190 

S:603$160 

384?890 


515$280 


85: 465^600 

1.120:373$0S0 

371:379^700 

826:905$540 

85:945$100 

24:263$130 

14.317:289$525 

615:737$170 

78:316$250 


745$850 

29:933^020 

1:S61$700 

S:002$700 

1: 


1:286$851 

137:524$608 

6:433$4S0 

2:025$3S0 


248$140 
25:631$820 

230$300 


U4:095$375 
1:569$300 
1:0SS$400 
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Diversas 
e  eventuaes 


Diverses 
!et  éventuelles 


Total 


receitas 
accessorías 


REOETTES 
ACCESSCÍRE3 


RECEITA   TOTAL 


RECETTE    TOTALE 


RELAÇÃO  POR  CENTO 
PODRCENTAGE 
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PELOS  ESTADOS 
GOUVERNEMENTS  DES  ÉTATS 


5:173$005 

106:654$130 

3:324$454 

109:978$5Si 

11,10 

2,68 

0,0i 

0,06 

77,71 

0,68 

— 

4,71 

96,98 

3,02 

100,90 

5T 

9:6S8$143 

1.3S7;922§238 

l:695jlS2 

i.389:617$420 

13,21 

2,19 

0,9S 

- 

80,63 

2,15 

0,02 

0,70 

99,8S 

0,12 

100,00 

58 

63:6503033 

498:12i$113 

- 

498:121$li3 

6,70 

0,19 

0,25 

- 

74,56 

0,37 

5,15 

12,78 

100,00 

- 

100,00 

59 

16:307^300 

1:217:553$380 

- 

1:217:553$380 

35,90 

4,19 

- 

- 

87,91 

0,66 

- 

1,34 

100,00 

- 

100,00 

60 

2:522§600 

212:903p40 

- 

212:903$140 

40,10 

15,99 

1,37 

- 

40,37 

0,85 

0,13 

1,19 

100,00 

- 

100,00 

61 

529$SO0 

76:506$081 

— 

76:506$OS1 

46,05 

6,09 

13,44 

— 

31,71 

1,6S 

0,34 

0,69 

100,00 

- 

100,00 

62 

504:29S$217 

19:733:261$385 

- 

19:733$261$385 

15,97 

4,06 

3,43 

- 

72,71 

0,70 

0,58 

2,55 

100,00 

- 

100,00 

63 

8:694$300 

883:0088180 

2:580.^410 

S85:5S3$590 

21,96 

5,31 

0,97 

0,06 

69,53 

0,72 

0,1S 

0,9S 

99,71 

0,29 

100,00 

64 

1:313$000 

140:004^930 

1:045$240 

141:050$I70 

35,61 

4,69 

0,27 

0,03 

55,52 

1,44 

0,77 

0,93 

99,25 

0,74 

100,00 

65 

(5      SET23  1936 


180  — 


RECEITAS 
RECETTES 


DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


RECEITAS    DO   TRAFEGO    POR   K1L0METRO    TRAFEGADO 
RECETTES  PAR   KILOMÈTRE    EXPLOITÉ 


tlC   tp 


E 

ca 

H 

rt 

bc 

R 

d 

u 

< 

5 

5  = 


Rede    í  Sobral  . 

Ceará  -  Pi-  > 

auhy    1  Baturité 

362$162 
l:137$lli 

6:435$149 

569$352 

448$76S 


Great-\V  es- 
te i-n 


Rede 
Bahiana 


Madeira-Maoioré 

rentral  do   Rio  Grande  do  Norte 

Rede  Norte 

»       Central   

»      Sul 

Total  das  3  Rédea 

Vaulo    Affonso .   . 

S.  Francisco  e   ramaes  .   .    .   . 

Central  da  Bahia  e  ramaes.  .  . 

[  Bahia  e  Minas 

Prolongamento  da  Maricá 

Therezopolis 

f  Cruzeiro  a  Tuyuty  o  ramaes  .   . 
Rede        J 
Sul  Mineira  |  Tuyuty    a    S.   Sebastião    e   ra- 
mal (c) 


Goyaz. 


(  Formiga  a  Catiára.  .   . 

I  Araguary  a  Catalão .   . 

Paraná 

Santa  Catharina 

D.  Thereza  Christina.    ........ 

Viação  Férrea  do  Rio  Grande  do  Sul 
Itaquy  a  S.  Borja 


23$356 
131$S76 

1:635$748 

173J932 

17U903 


S5$131 

65$600 

l:20(i$671 
12$013 


t2$933 

4$501 
1$008 


1:313$516 
2:658$734 

10:114$673 

i:405$550 
1:7 


I  —  ADMINISTRADAS! 

I  —  EXPLOITÉS  PAR  LE 

9$031 
50$í66 

737$072 

l:216$i36 

64J638 

1:131$S46 

II  —  ARRENDADAS 

II  —  AFFERMÉS  PAR  L® 


139$743 

$430 

1U$250 

3$697 

35$330 

Í7$822 

1$»1 

3$093 

3J$753 

1  934 

— 

— 

S77$308 

Ôl$934 

139J734 

- 

9:192$951 

24$7S5 

5$75S 

59$750 

530$729 

31$389 

26$356 

7.-J534 

1:178$843 

23$330 

$656 

67$714 

1:705$S30 

4S0$932 

63$Í91 

- 

4:104$160 

79$4i5 

ll;'363 

113$355 

2:767$039 

571$331 

216$349 

- 

4:783$935 

136$051 

12$429 

41$937 

1:S98$505 

í 90$ 113 

36$420 

- 

5:709$777 

SS$769 

13$140 

42J847 

1:973$436 

501$056 

100$t90 

- 

4:S70$572 

93$333 

12$267 

84$664 

U5$737 

4$022 

3$131 

- 

626$555 

77$56i 

- 

27$457 

l:05i$3S2 

SS$987 

332$  480 

- 

l:917S032 

32$638 

9£353 

2143745 

55i$273 

5i$»65 

42$873 

- 

1:535$123 

33$  123 

$416 

151$903 

106$315 

2$310 

4$35i 

$567 

1:4Í0$357 

22$S15 

$153 

- 

332$647 

112$532 

16$952 

$209 

647$564 

7$434 

t$743 

13$193 

2:666$624 

493$12í 

- 

- 

2:259$il3 

- 

- 

1:197$ 434 

310$5H 

737$i91 

- 

2:451$994 

53$739 

6$695 

39$667 

1:034$207 

15S$S27 

111$323 

— 

1:937$551 

34$Í15 

47$673 

- 

397$263 

74$431 

120$100 

$711 

957$ 102 

23$291 

2$670 

12$195 

49í$666 

S2$674 

157$ 175 

1$395 

1:149$197 

13$873 

4$131 

17$760 

1:466$835 

419$380 

90$826 

l$73ú 

9:735$520 

13$276 

26$732 

i01$172 

793$149 

15$581 

42$0i7 

$333 

776$640 

- 

1$291 

104$542 

470$432 

113$1S7 

33$920 

$771 

699$722 

50$020 

1$215 

158$785 

1:737$399 

256$396 

282$545 

2$397 

3:353$061 

26$843 

4$917 

i20$538 

435$42S 

30$492 

il$505 

— 

533$335 

l$2t7 

22J0O3 

S7$330 

(a)  Subúrbios. 

(bj  Interior. 

(c)  O  trafego  desta  linha  está  á  cargo  da  Companhia  Mosryana. 
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MEDIAS 

MOYENNES 


Quadro  n.  21 
Tableau  n.  2/ 


Total 


RECEITAS 
ACCESSORIAS 


EECETTES 
ACCESSOIRES 


RECEITA   TOTAL 


RECETTE 
TOTALE 


RECEITA  DO   TRAFEGO     POR 
RECETTE   DEXPLOITATION   PAR 


I       i 


PRODUCTO   MÉDIO  DE 


PRODUIT   MOTEN   PAR 


B 

br, 

p* 

a 

t-, 

H 

o 

s 

> 

?  B 


®  £ 
"SB 


g.d 


B5 


3?  Já 


r5  ° 

o  — 


Se 

o  ® 


o  © 

tfl'J 

:->  a 

ri   rt 

■S.S 

O  T3 


60 

SB 


"3    g 


PELA  UNIÃO 
GOUVERNEMENT  FEDERAL 

i:933$919 
4:208$534 


20:226$47S 

3:3863373 
2:6173695 
i:18i$646 


11$565 


245$6S7 


1:942$735 

4$402 

$55S 

$145 

4:220$099 

5$0S0 

$330 

$15S 

20:226$47S 

3$67S 

$207 

$052 

3:336$373 

2$043 

$476 

$119 

2:863$3S3 

2$507 

$435 

$109 

i:131$645 

— 

— 

— 

PELA  UNIÃO 
GOUVERNEMENT  FEDERAL 


10:362$230 
l:972$10l 
6:5833629 
8:529$171 
S:329$37l 
7:635$524 
854=566 
3:646.5618 
2:424<981 
1:5783369 
1:132$332 
5:424$166 
4:827$6ií 

3:404$00l 
1:5373763 
1:9213821 
12:156$021 
1:733; 553 
i:531$032 
6:5íi$348 
i:171$415 


6 1030 16 

333338 

56$842 


3692 
4S$4S1 


S4$293 
3$311 

207$73S 


94 

13$770 
129$030 


3$217 

2$574 
a)  á'175 
.  b) 3$546 


10:9723246 

333533 

43071 

13018 

10*778 

l:972$101 

43097 

$530 

$132 

2$508 

6:6263967 

53197 

$574 

$144 

1$654 

8:536,4013 

5$999 

$502 

$126 

$572 

8:365$851 

53119 

$576 

$144 

1$212 

7: 676$233 

5330  í 

$559 

$130 

l$02í 

855325S 

2$S64 

$282 

$131 

13258 

3:69i$098 

33S19 

$441 

$110 

1$347 

2:593$S05 

5$265 

$600 

3150 

2J028 

1:662$662 

4$503 

$S78 

3219 

63092 

1:135$643 

23105 

$390 

$097 

1$443 

5:42í$160 

- 

- 

- 

- 

5:035$352 

3$352 

$503 

$126 

2$25S 

3:690$695 

3$407 

$565 

$141 

13656 

1:601$533 

33969 

$622 

$155 

4$130 

2:050$851 

43731 

$841 

$210 

33817 

12:156$021 

63994 

$780 

3195 

3$  408 

1:7333553 

23032 

$560 

3219 

1$440 

1:531$032 

2$770 

$232 

$101 

$899 

6:5843348 

3$457 

$430 

$107 

4$527 

1:171$415 

33367 

$589 

$147 

53042 

3033 

$012 
$050 

$049 


3210 
$045 
$043 
3035 
$034 
$037 
§035 
3032 
3049 
$048 
$049 


$054 
$060 
3062 
3047 


.«081 


17$557 
12$129 

12$415 


264$337 

13$280 

5$943 

73445 

4^350 

5J22S 

83432 

103984 

113431 

23$529 

33686 

183156 

73519 
163367 
16339S 
12$631 

6$542 


13$472 

8$652 


$117 


3124 


I3122 
$142 
$122 
$115 
3091 
3104 
3153 
306S 
$119 
3100 
$079 

3131 

$169 
$144 
$143 
$093 
$181 
3087 
$049 
3091 


17$736 
12$614 

1 


26$440 


6.Í562 

8318Ô 

4$703 

5.:743 

83487 

11*957 

113454 

23$563 

43135 

19$082 

7$976 
173048 
18$401 
13$0S7 


3$536 

133943 

9$U7 


$128 
$122 


«133 


13108 
$150 
$133 
3124 
$098 
$113 
$153 
3069 
$123 
$100 
3090 

3133 

3174 
3160 
$151 
?099 
$189 
$102 
3052 
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S   s 


DESIGNAÇÃO     DAS   ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


RECEITAS   DO  TBAFEOO  POB  KILOMETRO   TRAFEGADO 
REOETTES  PAR    KILOMÈTRE   EXPLOITÉ 


ri 
u 
60 


a 

bo 
ri 

bQ 
ri 

m 

60 

fl 

c3 

< 

*5 

o    o 


III 


III  —  CONCEDIDAS  PELA  UNIÃO 
CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENT 


i 


2S 
29 
30 
31 
32 
33 

oí 

35 
36 
37 
38 

33 
40 

41 
42 
43 


Tocantins.  Alcobaça  —  B.  Branco  e  ramal 
Caxias  a  Cajazeira- 

Victoria  á  Cachoeira  Escnra.   . 

Curralinho  á  Diamantina  . 

Central  de  Macahé.  .   .   .   . 


Victoria  a 

Minas   . 


Leopoldina 
Railway  . 


Sorocabana 


Prolongamento    da    Barão     de 
Araruama 


Santo  Eduardo  ao  Cachoeiro  do 
Itaperairim 

Capão  Bonito  —  Bartyra.   . 


Tatuhy —  Itararé 

Mogyana  —  Jagttára  a  Araguary 

Noroeste  —  Bauru  a  Itapura.   ...... 

Itararé  —  Uruguay  .... 

S.  Francisco  a  Canoinhas.  . 

Jaguariabyva  a  S.   José     . 

Serrinha  a  Nova  Restinga. 
Quai-ahim  a  Itaquy ■ 


S.  Paulo-Rio 
Grande.  . 


321$1?2 

396$6S1 
335$930 
2105583 

3494310 

1:0545868 
1: 395|039 
1:299$190 


1:2234813 
635.Í589 
629J632 
318)566 

1:7304691 
46í$301 


S4325 
1024316 


76$515 

36$4i7 


169.5109 
230$190 
359$21S 
151$013 
203:5520 
1994166 
i  194595 

34$616 
463$620 

414451 


$972 
3$087 

1$243 

9i$S13 

$215 

3$923 

1$179 

6$05i 

- 

4$70S 

$142 

10 '253 

$930 

24l$393 

4.4081 

650$174 

63242 

316$734 

- 

694532 

2$383 

322J116 

2$10l 

234817 

l$19í 

614168 

2$971 

133$32l 

*  3$S67 

364200 

— 

1334375 

1:2464976 

2:07S$366 

682$022 


1:0104625 

3:415$224 

3:200$07i 
5:076$3S3 
1:S06$576 
1:871$192 
2:526$197 


1:3475,910 

11: 0904046 

1:003$347 


15977 

— 

224320 

$726 

3S$032 

13393 

6$041 

$697 

65344 

3$403 

204041 

6$600 

25$232 

124208 

53$4Ú2 

I5$640 

44$945 

17$724 

46$20í 

45$330 

6i$043 

13$701 

3i$S24 

5$636 

37.4345 

ô$550 

16$365 

4$924 

13$962 

24521 

5J171 

8$542 

39$664 

16$741 

437$396 

1:1564371 


345$650 
318$4S8 

93$760 
G92$86í 

394724 
232$15S 

11Ã523 
305$346 


IV  — 


IV  —  CONCEDIDAS  PELA  UNIÃO 
CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENT 


44 

45 

46 
47 

43 
49 

50 
51 
52 
53 
54 
55 

56 


Recife 


Leopoldina 
Railway 


Limoeiro  e  Timbauba 

Centro  e  ramal   de    Leopoldina 

Sumidouro 

Carangola  e  ramaes 

Victoria  —  E.  Feliz  e  ramal  .   . 

Norle— Praia  Formosa  a  Entron- 
camento  


Corcovado  (a).  . 

Bananal  

Rezende  a  Bocaina 
Santos  a  Jundiahy  . 
Paulista 


Mogy ana . 


Ribeirão    Preto    a  Jaguára    e 
ramal 


Igarapava  —  Uberaba 


2:392-496 

1:3914243 

361.3837 

1:08 4|958 

6335356 

31:548,732 

12:186.5454 

349$727 

270$010 

25:491$407 

3:677$857 


2:145$777 
1 


64S$376 
71i$049 
105$757 


105 -50S 

5:764$30S 
9i$927 

97$171 
6:941$166 


3935928 
251^284 


1055746 

— 

2094289 

1$322 

3$346 

1$584 

fi0$176 

$675 

45180 

|364 

1425335 

70$3S6 

7$2S2 

1$275 

4$543 

- 

4264890 

1215311 

894$392 

— 

3314034 

— 

6174386 

— 

6:2335711 
4:067$695 

7745282 
4:857$697 
1:7734507 


14 

843$561 

51Q$621 

171:2894956 

19:527$305 

3:705$720 
3:326$599 


92$991 

12$511 

5S,:i93 

11$7S4 

10;69Ô 

24886 

134353 

10.3800 

17$329 

84144 

93$098 

74$973 

165771 



: 155$52S 

722$059 

235.5613 

26$072 

1395990 

74*046 

80.5389 

31$160  1 

13SJ703 
435200 
4$640 

169J7S3 
52$976 

3305214 

9$133 

70$154 

4:602$414 

2314477 


(a)  Só  transporta  passageiros. 

(b)  Subúrbios. 

(c)  Interior. 
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Total 


RECEITAS 
ACCESSOKHS 


KECETTES 
ACCESSOIRES 


:ECE1TA   TOTAL 


R  EOETTE 
TOTALE 


RECEITA   DO     TRAFEGO    POR 
RECETTE   d'eXPLOITATION   PAU 


2    .g- 

S     "o 
o      B 


§      5 


PRODUCTO   MÉDIO   DE 


PRODUTO  M0TEN  PAR 


".3     S 

o3   .a 


^ 

13 

Ti 

■:fj=- 

O 

s  ° 

bD 

^ 

s-> 

Cl 

o 

a 

D 
P 

> 

«      S.! 


(D   ^   <D 


CJ   71 
O  *T3 


•3*3 
.S"2  3 

lã 

«s  ? 

a*1 


bflo 
«3   CT" 


COM  GARANTIA  DE  JUROS 

FEDERAL  AVEC  GARANTIE  D1NTÉRÊTS 


8030312 

1:7470339 
3:6920419 
1:1730046 
1:3390116 

2:661*953 

4:7790949 
5:4750971 
7:7720364 
3:120.<125 
3:549^934 
4:4180394 
3:S130425 
2:0310708 
13:4730651 
1:8650158 


1350554 

63«023 

50044 


142:647 


3030312 

— 

— 

— 

20556 

i:883;S43 

4097S 

0944 

0236 

3j!525 

2:7550442 

40176 

0634 

015S 

30376 

1:1780090 

30552 

0956 

0241 

50449 

1:3390116 

3.538 

10093 

0273 

20083 

2:664.5953 

30616 

10065 

0266 

10200 

4:7790949 

20929 

0561 

0140 

20013 

5:4750971 

30593 

0593 

0148 

20393 

7:7720364 

20796 

0402 

0100 

30383 

3:2624772 

10646 

0238 

s072 

20060 

3:5490334 

4J998 

0578 

0144 

44301 

4:4180394 

30104 

0416 

0104 

50412 

3:8130425 

50531 

064Í 

0161 

20387 

2:021$70S 

20307 

0576 

0144 

10990 

L3: 4720651 

8*104 

0362 

$216 

10913 

1:8650158 

44327 

0606 

0161 

40631 

SEM  GARANTIA  DE  JUROS 

FEDERAL  SANS  GARANTIE  D'INTÉRÊTS 


9:623^634 

6:4960785 
1:2650078 
6:4200332 
2:645.4264 

52:7710230 

13:28103S1 

1:2100978 

9694270 

212:7500732 

25:6070020 

6:8400495 
5:4070666 


790751 


2634127 


2990679 

690168 
260651 


9:7030385 

50915 

0320 

0155 

146S3 

6:4960785 

50216 

10037 

0257 

10249 

1:2650O7S 

1;635 

0251 

0063 

14116 

6:6820459 

30859 

0514 

0138 

20077 

2:6150264 

50589 

10081 

0270 

30774 

52:7710230 

30287 

$438 

0109 

f(b)   0173 
\(c)  10239 

12:2810381 

30003 

30003 

10501 

10190 

1:2100978 

20093 

— 

- 

10^3S 

9690270 

30851 

- 

- 

0959 

213:2360626 

140023 

0518 

- 

109S1 

25:9060699 

5;92t 

0514 

0123 

2<269 

6:9090663 

20500 

0402 

0100 

102S2 

5:434*317 

20305 

S222 

0055 

10422 

0062 
0068 
0050 
0056 

0057 


(o) 


$041 

0051 

0060 

0059 

0054 

0018 
.020 
S393 

4037 


0040 

0045 
0058 


104.430 
29*234 

S09S4 

74.334 

40939 


0060 

70275 

0037 

120702 

0041 

100435 

0043 

60362 

$045 

130761 

0043 

124652 

0046 

10.4585 

0049 

10619 

0046 

4„437 

0079 

60602 

5S513 

250102 

80331 

40416 

160748 

10852 

160212 


90410 
170135 


30367 


§250 

150223 

0276 

110131 

0146 

290639 

$123 

70717 

0175 

70585 

0173 

0114 
0035 
0049 

0081 
0OS4 
0057 
0090 
0052 
.4103 


0138 


0120 
0109 

0095 
0091 


50085 

70514 

130597 

114544 

60573 

150093 

14046S 

110168 

10703 

40597 

60841 


0124 

6.<061 

Í095 

240875 

0167 

80815 

0091 

44322 

0237 

17,j32S 

20426 


170359 

40551 
30458 


0360 
$291 
0147 
0135 
0181 

0172 

0118 
0092 
0O->5 
$077 
0093 
0064 
0094 
.4054 
0107 
S083 


0134 
0101 
0175 
$95 
0345 

0166 


.4125 

0108 

0096 
0083 


—  1184  — 


DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÈSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


RECEITAS   DO   TRAFEGO  POR   KILOMETRO   TRAFEGADO 
RECEITES  PAR   K1LOMÈTRE   EXPLOITÉ 


60 


2      £ 


<D  «4) 


s 

o 

a 

fec 

C3 

a 

N 

03 

bo 

F* 

d 

<; 

Ã 

s 


57      Mossoró  —  Porto  Franco  a  Mossoró 

53      Nazareth  a  Toca  da  Onça  e  ramal 

59  Santo  Amaro  e  ramaes 

60  Uhéos  a  Conquista  e  ramaes 

61  Maricá  —  Porto  das  Neves  a  Nilo  Peçanha  . 

62  Rede  Sul  Mineira  —  Piranguinb  o   a  Paraizo 

polis 

63  Mogyana  —  Linha  Tronco  e  ramaes 

64  Sâo   Paulo    [  CamP°  LimP°  a  Vargem.  .  . 

65  Raiiway     \  Ramal  de  Piracaia 


32i$006 

S2S$303 

331$801 

3:810§U4 

i:307$6S0 

677$464 
2:923g773 
2:523^244 
1:631$671 


78$079 
137$221 

10.491S 
616$935 
521$339 

S9$53í 
743J435 
6093933 


V  —  CONCEDIDAS 
CONCEDES  PAR  LE 


1$250 
61$523 
14$262 

44$657 

197Í779 

62S$259 

ili$636 

12$504 


i$804 


1|399 


2:267$594 
5:053$919 
4:2-!5$S92 
9:992$S16 
1:316$319 


13:310$495 
7:S99$943 
2:54i$222 


19$7S0 

137$251 

135$026 

1$U9 

2I$285 

293§042 

963710 

- 

27$860 

4|293 

24,$74S 

4$996 

127$5S7 

105$S50 

33$482 

20$364 

65$S14 

353)358 

43$703; 
727$695, 
197g0ò7 

33$636'' 

10$i89 
i37$S55 
112$319 


183  — 


Total 


RECEITAS 
ACCESSOKIAS 


EECETTES 
ACCESSOTRES 


RECEITA  TOTAL 


EECETT  E 
TOTALE 


RECEITA   DO  TRAFEGO  POR 
RECETTE    d'eXPLOITATION  PAR 


_o     g 


a 

D 


PRODHCTO    MÉDIO  DE 
PRODUIT  MOTEN  PAR 


os  a 


'33  S 

w  oj 

aso 

a- 


5   O  ' 


a^ 


*    K    ° 

^ã3 


a'3 


<x> 

T3 

(D 

3 

7? 

■3 

--, 

d 

n 

O 

-3 

^4 

Bi 

& 

=1 

a 

r< 

H 

bfly 


O   tf  o 
03  TJ   -D 

■s  «a 

9  =>•■* 

O    GO 

**  a 

o!  03 

a£ 


o 

cà  cr 
J3'E 


PELOS  ESTADOS 
GOUYERNEMENTS  DES  ÉTATS 


2!S29$773 
6:260$814 
5:694$S95 
14:713$642 
3: 


i:471$327 
18:307$254 
il:458$115 

4:548$273 


8S:205 


33$484 
33$956 


2:917$978 


14:713$642 
3:2£ 


1:471$327 
18:307$254 
il:491$599 

4:582$229 


6f57i 
7$893 


14$109 
3$115 


3$947 
2$327 


2$420 
$596 

$522 
$594 


$358 


$149 
$131 


2$26i 

2$659 


1$532 

1$265 

1$89S 

$387 

$444 


$048 


$036 


7^642 

$203 

7$S37 

$208 

57 

24$485 

$216 

2í$il7 

$222 

5S 

8$S67 

- 

- 

- 

59 

23$976 

$458 

24.^162 

$466 

60 

4$340 

$084 

4$374 

$101 

61 

4$619 

$169 

5$555 

$177 

62 

21$157 

$126 

21$214 

$121 

63 

3$541 

$107 

3$784 

$114 

64 

1$517 

$095 

1$630 

$102 

65 

6145 


24 
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DESPEZAS 
DEFENSES 


T 


DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


s    s 


TRAFEGO 
TBAFIC 


Serviço  central 
Service  central 


Serviço 
dos  trens 

Service 
des  trains 


Serviço 

das  estações 

armazéns 

Service 
des  gares 


Total 


7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
IS 
19 
20 

21 
22 
23 
2Í 
25 
26 
27 


Rede 
Ceará -Pi- 

auhy 


Sobral  . 

Baturité 
Central  do  Brasil.  . 
Rio  do  Ouro  (a).   .   .  , 
Oeste  de  Minas .  .  .  . 
Itapura  a  Corumbá  . 


Great-Wes 
tern 


Rede 
Bahiana 


Madeira  —  Mamoré 

Central  do  Rio  Grande  do  Norte 

Rede  Norte 

»      Central 

»      Sul 

Total  das  3  redes 

Paulo  Affonso 

S.  Francisco  e  ramaes.   .   .   . 
Central  da  Bahia  e  ramaes 

l  Bailia  e  Minas 

Prolongamento  da  Maricá 

Therezopolis 

Cruzeiro  a  Tuynty  e  ramaes 


Rede 
Sul  Mineira 


Tuyuty  a  S.   Sebastião  e  ra- 
mal (b) , 


Goyaz.   . 


(  Formiga  a  Catiára.  .   . 

I  Araguary  a  Catalão .   . 

Paraná 

Santa  Catbarina 

D.  Thereza  Christina 

Viação  Férrea  do  Rio  Grande  do  Sul 
Itaquy  a  S.  Borja 


40:9183089 

112:8223046 

2.653:4583917 

4:5833007 

260.752$818 


S07:697$230 
69:9493329 

355:7343240 

252:097$660 

493:8013540 

1.101:633$440 

17:6033160 

25S:298$569 
83:8745089 

135:0413735 
27:3133016 
42:4703000 

314:0213923 

25:337$914 
36:8593269 
17:347$153 

323:699$134 
32:834.5755 
51:179$433 

942:565.j250 
24:088$934 


6:813$300 

14:136$952 

2.686:7713497 


43:25S$690 

19:2223610 
10:2375710 
22:7373330 
52:1973650 
3403650 
60:9095837 
1:3603551 

5245938 

49:12i$086 

10:6145022 

52:1313542 

1:8433610 

5S4'j563 

63:1453651 
2:9953343 


6893950 

24:355$S3J 

534:052$988 


71:4255180 
11:7055379 
79:2943900 
59:4593970 
116:3633780 
255:1 18$650 

97:7665140 
18:513$079 

2:3715407 

5:8003000 

142:5915358 


67057S6 


2: 


40:9935748 
12:8933750 

111:9345341 
1603930 


I  —  ADMINISTRADAS 
I  —  EXPLOITÉS  PAR  LE 


21:2125105 

67:3115341 

5.042:7561220 

41:689$799 


99:3725199 

191:9395206 

10.322:554$258 

93:460$797 


121:2743254 
288:6065378 
15.899:3633466 
138:1503596 
891:2723939 


II  -  ARRENDADAS 


II  —  AFFERMÉS  PAR  LEI 


K 


55:5773500 
29:2423120 

122":  8 195370 
96:2553390 

159:6355970 

373:710$730 
5:2773190 

115:8963473 

33:9423278 

19:7163403 

7:6053563 

4:4285000 

209:9163189 

8:2675973 
15:9393556 

144:5233951 

5:8473500 

4: 79S$939 

S09:834|007 

2:0403000 


203:9983960 

33:3603042 

449:5443000 

254:265*910 

558:4615910 

1.260:2713820 

15:1425750 

361:9635338 

133:1683460 

83:4735033 

21:2915018 

22:7993500 

403:2545330 

125:6953339 

60:6393371 

300:3193625 
21:5323635 
35:3663965 

864:3373977 
5:4633628 


331:0015640 

79:3073541 

651:6583270 

409:9315270  I 

832:4613660  1 

1  894:1013200 

20:4203240 

575:626$00i 

18S:6215S17 

105:1893436 

31:2675988 

33:0273500 

755:7613927  '1 

13í:t>3  43098 

79:4373783 

68:4985842 

436:336|324 

40:3283835 

40:6653904 

1.789:6365325 

7:6643553 


(a)  No  total  do  custeio  não  está  incluída  a  quantia  de  51:7453550, 

(b)  O  trafego  desta  linha  está  a  cargo  da  Companhia  Mogyana. 


proveniente  da  despeza  com  a  linha  fluvial. 
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TOTAES 
TOTALES 


Quadro  n.  22 
Tableau  n.  22 


LOCOMOÇÃO 
MATÉBIEL  ET  TKACTION 

VIA   PERMANENTE 
VOIE 

■Serviço  central 
Jervice  central 

Tracção 
Traction 

Officinas 
Ateliers 

Total 

Serviço  central 
Service  central 

Conservação 
Entretien 

Total 

i  1 

«  9 
3    § 

ta    q 

0    o 

o    os 
M    SH 

1  g 

g  « 

Linha 
Voie 

Edifícios 
e  dependências 

Bâtiments 
et  dépendances 

IPELA  UNIÃO 
GOUYERNEMENT  FEDERAL 


4:3148545 

67:642^586 

68:4453952 

140:4038083 

14:7283696 

118:1938538 

20:8278021 

153:749^255 

1 

39:5848914 

210:3283162 

206:394$068 

456:3073144 

40:754$493 

194:6023092 

50:9188395 

286:2743980 

2 

489:4488852 

24.500:1023557 

9.381:577$492 

34.371:1283901 

679:6688967 

9.849:559$018 

193:0818119 

10.727:3093104 

3 

12:000$000 

204:6043220 

143:1858320 

359:7898540 

7:247$286 

102:409$104 

8:3008259 

117:9563649 

4 

- 

- 

- 

l.S32:026$925 

- 

- 

- 

1.401:1838197 

5 

_ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

6 

PELA  UNIÃO 


GOUYERNEMENT  FEDERAL 


30: 9383000 
10:984J720 

40:5298270 

30:4148240 

59:526$000 

130:469|510 

125:629^843 

19:848^742 

11:1958225 

3:1348197 

5:8004000 

53:6968563 

2:994^960 
4598332 

7:6258937 

9:2368021 
108:232$148i 


226:5558160 

81:6673454 

876:6298550 

659:7628290 

863:7023030 

2.400:0938870 

19:473^340 

746:3383605 

151:833^937 

93:504^413 

39:977:&066 

11:4S3|800 

1.027:1858058 

142-.220|139 
66:6958567 

533:90fl$i70 

17:769Í545 

26:3348023 

4.837:9743047 

21:867.5849 


149:8833710 

98:805J096 

442:671^190 

315:402^390 

455:371$030 

1.213:4448610 

25:5353600 

877:7058440 

108:8518600 

78:284$076 

28:702,5866 

14:605$500 

574:7073065 

55:3i9$313 

57:3904692 


340:4923407 

1S:376$S60 

41:0058677 

i.523:625$0S4 

8:712$954 


407:377$87ú 
191:4573270 
1.359:830$C10 
1.005:578$920 
1.378:599$060 
3.744:007|990 

45;i 

1.750:67: 

279:5343279 

182:9833714 

72:1143129 

31:8883300 

1.655:5884691 

200:5343412 

124:5453591 

102:6353102 

832:0273814 

36:1463405 

76:6253721 

6.519:8313279 

30:5803303 


87:7503116 

2:9553505 

75:050$000 

50:3513380 

107:4173970 

233:319|350 

378080 

68:625$S15 

S:4503803 

12:7928100 

5:0828602 

5:8008000 

60:9448766 

15:622$S5l 

2:8308781 

16:577.3380 

778910 
105:4068117 


1.068:1208864 

56:7713915 

346:9613870 

139:1088000 

388:0913890 

874:1618760 

13:2968450 

600:9663796 

197:6828432 

265:1243138 

94:1268931 

31:5678400 

1.059:S88$886 

143:5658621 

208:3558618 

543:4123300 

67:5033950 

83:7833720 

2.374:972|675 

78:2173939 


132:4533840 

3:2833590 

61:7398630 

42:2118660 

58:4678420 

162:44S8710 

2:7993420 

57:5958421 

26:0173414 

8:1168358 

3: 068$336 

1:0528200 

39:989.;236 

41:0763067 

19:8903836 

36:5738203 

i: 6718470 

4:05S8480 

62:3868165 

4: 


1.288:32 

63:0118010 

483:7518500 

232:1718040 

553:9778280 

1.269:8993820 

16:1328950 

727:1888032 

232:150.Í649 

286:0338096 

102:2778869 

38:4193600 

1.160:8228838 

200:2643279 

231:077.;235 

196:3423283 

596:5688383 

69:1753420 

87:920*110 

2.542:7643957 

82:4968747 


9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
13 
19 

20 
21 

22 
23 
2i 

25 
26 
2i7 


488  — 


a 


2  « 

^    z 
z 


DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


x<      « 


s    i 

o      z 

-1     s 


TBAFEOO 
TKAFIC 


Serviço  central 
Service  central 


Serviço 
dos  trens 

Service 

des  traias 


Serviço 
das  estações 
e   armazéns 

Service 
des  gaves 


Total 


Tocantins  —  Alcobaça  a  B.  Branco  e  ramal , 

Caxias  a  Cajazeiras 

Victoria  a     í  ^'clor'a  a  Cachoeira  Escura, 


Minas 


Leopoldina 
Raílway 


I  Curralinho  a  Diamantina. 
Central  de  Macahé.   .   .  . 


Prolongamento  da  Barão    de 
Àraruama 


S.  Eduardo   ao   Cachoeiro  do 
Itaperairim 


Sorocaban 


■{: 


Capão  Bonito  a  Bartyra.  .  .   . 

Tatuhy  —  Itararé 

Mogyana  —  Jaguara  a  Araguary 

Novoeste  —  Bauru  a  Itapura 

Itararé  ao  Uruguay 

S.  Francisco  a  Canoinhas  .   . 

Jaguariahyva  a  S.  José  .   .   . 

Serrinha  a  Nova  Restinga  .  . 
Quarahim  a  Itaquy 


S.  Paulo- 
Rio  Grande  ' 


Recife  a  Limoeiro  e  Timbauba 

Centro  e  ramal  da  Leopoldina 

Sumidouro 

Carangola  e  ramaes 

Victoria  a  E.  Feliz  e  ramal  .  . 

Norte-Praia  Formosa    a   En- 
troncamento   


Leopoldina 
Railway 


Corcovado   

Bananal 

Rezende  a  Bocaina. 
Santos  a  Jundiahy  . 
Paulista 


Mogyana. 


f  Ribeirão   Preto   a  Jaguára  e 
ramal 


Igarapava  a  Uberaba. 


125:5988,979 
35:1315.955 

206:0785,798 
17:455$147 
21:7395,594 

26:189.5333 

47:7SS$019 
124:075.5252 

83:515$29S 

53:782.5456 
222:344$0S0 
513:117$177 

S3:637$464 
1:177$940 
4:308*904 

45:509.í46S 


III  —  CONCEDIDAS  PELA  UNIÃO 
III  _  CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENT  F 


1:716$257 
26:1785,156 

4:808:5,062 
229$500 

302$500 

3:387$500 
10:170$000 
14:340$000 

19:1S1$S10 

69:264.5005 

14:277.4835 

333$302 

2:170$2SS 

8:171$408 


15:1133896 

2:607$7SO 

3:225^650 

2:8355,760 

1S7:4285,4S7 

124:961.5573 

9:965$82i 

1S:8S1$000 

30:696$424 

24:052$7S9 

4305.361 
2:342$204 


13:201.5375 
3:S33$657 

50:39i$400 
5:780$077 
5:764S720 

9:6571110 

23:190,5.060 

63:583^240 

47:5045482 

65:218.5660 

36:360$670 

655:259$542 

27:2685739 

8:060$285 

2:042$238 

5:7393633 


3:930$500 

10:8595,248 

108:247$923 

28:353$510 

10:403^930 

15:43S$730 

43:397^020 
120:855$039 

88:S775321 
170:220.5314 
134:9515.600 
219:654.5409 

77:80555S8 
6:559$150 

13:210$526 

60:757*410 


17:131$87: 

14:692,590: 

173:783^211 

31:13S458' 

18:7315.43 

2S:321$54 

69:423544 
371:866^76 
261:343$37 

245:404$7I 

240:193^2' 

906:61033". 

129:127$!: 

14:619$4: 

15:733$1! 

6S:S39|2 


IV  _  CONCEDIDAS  PELA  UNIA 


IY  _  CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMEN 


190:920^230 

12:001$240 

45:020.$240 

70:702.;390 

255:801$750 

371:52453 

259:5845.900 

16:728$470 

59:229$710 

67:447^050 

263:2S8$940 

3S9:965$7 

61:427$230 

3:958$5S0 

14:015$920 

66:435$390 

10:798.5860 

9l:250|l(] 

113:534$652 

3:2395,500 

9:448$940 

SI:  8655,060 

131:965$732 

223:279$"-J 

166:267$679 

8:684|910 

47:513$110 

23:483$650 

140:785$790 

217:782$^ 

30:821$900 

9:055$100 

7:127$700 

130:057^520 

697:060$210 

834:245$S 

9:5665940 

— 

— 

— 

- 

14:167f3 

8:726.5,100 

- 

- 

— 

- 

7:S30$* 

13:135$323 

287$660 

— 

- 

- 

11:336$:( 

745:156$790 

361:447$270 

1S4:736$450 

315:025* 

500 

4.335:607,5,400 

4.835:369$* 

646:778$723 

- 

— 

— 

3.421:934$! 

61:818$769 

— 

10:906$763 

59:729$97S 

385:376$103 

456:012$) 

317J227 

- 

— 

5:149$327 

27:311$933 

32:461)1 

*   * 

1 
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LOCOMOÇÃO 

MATÉRIEL  ET  TRACTI0N 


Serviço  central 
Service  central 


Tracção 

Traction 


Officinas 
Ateliers 


Total 


VIA  PERMANENTE 
VOIE 


Serviço   central 
Service   central 


Conservação 
Entretien 


Linha 
Voie 


Edifícios 
e    dependências 

Bâtirrents 
et    dépendances 


Total 


3   5 


COM  GARANTIA  DE  JUROS 

FEDERAL  AYEC  GARANTIE  D'INTÉRÈTS 


— 

39:5438138 

- 

7:9625970 

35:3318961 

1S:27S$267 

19l:748$729 

182:0458474 

- 

10:7685870 

45:206.5724 

- 

13:613$660 

12:038$850 

3:600.5000 

79:7415190 

12:371$730 

3:992|390 

88:2125870 

40:3218350 

14:2328008 

317:720.$724 

182:0778161 

11:7338906 

482:7535493 

276:6528990 

4:1218360 

272:0975497 

97:170,5632 

11:6168930 

240:619,1480 

317:5S4$S10 

12:936.4327 

758:33S$764 

'11:9078972 

4:2594224 

138:697$707 

182:7914247 

- 

21:7485920 

3:14S$693 

4178559 

102:3595718 

39:4568449 

— 

57:873.4686 

50:810$785 

39:543,4133 
43:2945931 
392:0725470 
55:9753594 
25:6528510 

95:7124920 

132:5273110 
514:079.5893 
771:1405389 
373:3S9$489 
569:8218220 
1.183:1838053 
325:7488178 
24:8975618 
142:2335726 
108-.6S9Í471 


— 

52:3178500 

- 

44:3658336 

- 

25:8058327 

507:6388580 

33:080g269 

- 

123:66 18595 

3:5393411 

2:565g430 

43:0445910 

2:3545570 

2:9438930 

40:9665800 

3:4075350 

7:897$710 

167:0405800 

õ:002$690 

19:122J141 

429:821$489 

18:6138064 

12:7543519 

356:165.5589 

4:36S$03i 

8:9665986 

235:4785793 

50:589.5431 

17:9618400 

779:6605430 

56:6288120 

32:6538485 

1.26S:657$44S 

130:9075914 

10:2444908 

41S:64?$91S 

-  23:3448589 

116$783 

53:7528551 

1:553,4554 

152$024 

43:3183987 

6:4188193 

— 

127:092$766 

15:917g393 

SEM  GARANTIA  DE  JUROS 

FEDERAL  SANS  GARANTIE  D'iNTÉRÈTS 


52:3175500 

44:365$336 

566:5245176 

127:201.4006 

47:9645910 

47:318$080 

179:941$200 

467:556$694 

373:2383139 

295:0355210 

854:249$950 

1.432:218$847 

452:2378415 

53:4278383 

49:9195209 

143:0105159 


22:986$120 

47d:91S49õO 

235:512$240 

734:417$320 

43:5393420 

165:9108800 

33:4348930 

242:9158210 

44 

51:0928300 

334:0748130 

174:4S8$340 

559:6545770 

78:1018160 

557:2545600 

45:693.4880 

681:0498640 

45 

12:090$310 

56:5184580 

30:7095050 

99:3175940 

13:4818590 

12S -.7908340 

13:8398320 

161:1618250 

46 

13:428$030 

287:5513890 

117:080$922 

418:060$842 

15: 4968550 

■     410:8758430 

11:8298120 

438:2015200 

47 

40:985gUO 

135:56S$720 

80:5318050 

257:0858180 

67:3858870 

483:6758420 

— 

551:0618290 

43 

15:2015000 

630:4963300 

121:6935710 

817:394*510 

13:1638320 

199:9708390 

25:493$680 

233:6278390 

49 



— 

— 

26:7505110 

- 

- 

- 

15:8338320 

50 



— 

— 

9:105$845 

- 

- 

- 

22:1278900 

51 



— 

— 

10:664$740 

- 

- 

- 

25:7428150 

52 

214:923$710 

6.6*7:1748360 

3. 052:6463370 

9.954 :744$940 

225:9968650 

2.180:0058180 

651:1528150 

3.057:1538980 

53 

200:8135840 

4.690:58 í$349 

2.454:283$230 

7.315:681iJ919 

174:3518403 

1.723:1738671 

573:931$S92 

2.476:5068966 

54 

7:998$02l 

473:108$15S 

162:S34$574 

643:940.5753 

12:8518122 

306:0358170 

75:4758323 

394:3618615 

55 

1:147.4927 

63:593$99S 

23:763$200 

88:505$125 

1648385 

43:5748673 

14:703|531 

58:442.4639 

56 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


TRAFEGO 
TRAFIC 


Serviço  central 
Service  central 


Serviço 
dos   trens 

Service 

rtes  trains 


Serviço 

das  estações  e 

armazéns 

Service 
des  gares 


Total 


57 
58 
69 
60 
61 
62 

63 
64 
65 


Mossoró  —  Porto  Franco  a  Mossoró 

Nazareth  a  Toca  da  Onça  e  ramal 

Santo  Amaro  e  ramaes 

llhéos  a  Conquista  e  ramaes 

Maricá  —  Porto  das  Neves  a  Nilo  Peçanha  . 

Rede  Sul  Mineira  —  Piranguinho  a  Paraizo 
polis , 

Mogyana  —  Linha  Tronco  e  ramaes 

São  Paulo    í  CamP°  LimP°  a  Varg«m-  • 
Railway      ^  Ramal  de  piracaia 


22:619$477 
88:152$450 
27:074$642 
102:106$640 
36:092$185 

7:439$144 

48S:744$514 

24:335$670 

10:971$990 


Y  — CONCEDIDAS  Pf 
Y  —  CONCEDES  PAR  LES 


1:358$420 
35:300$204 

6:999$010 
1:233$858 


9:421$720 
1:717$200 


22:229$ 185 


4: 


140:682.^11 
3:206$020 
1:184$290 


3:6Ô1$286 
40:817$564 


13:364$645 


31i:623$668 


17:650$772 
163:002$637 


37:738$315 

i.785:255$778 

95:925$650 
33:370$460 


21:312^058 
226:049$386 
131:284$546 
115:415$130 

55:223$567 

25:065$377 

2.237:56 1<657 

107:97i$110 

37:17i$170 


191 


LOCOMOÇÃO 
MATÉRIEL  ET  TRACTION 


erviço  central 
Service  central 


Tracção 
Traction 


Officinas 
Ateliers 


Total 


VIA    PERMANENTE 
VOIE 


Serviço  central 
Service  central 


Conservação 
Entretien 


Linha 
Voie 


Edifícios 
e  dependências 

Bàtiments 
et  dépendances 


Total 


li  PELOS  ESTADOS 

E  ÍOUVERNEMENTS  DES  ÉTATS 


10:1143011 

5:9593330 

77:1833580 
3:4i8$6i0 


8:610$300 
138:9í0$288 


71:6413376 

2.829:374§552 

243:9643030 

38:4503040 


14:9433525 
244:3143852 


50:6533906 

1.278:0773654 

125:2253150 

7:9253320 


23:553^825 
383:369$151 
116:6453042 
142:555$510 
128:2543812 

19:1493319 

4.18í:635$786 

372:6373790 

46:8443560 


14:3573705 

5:2283413 

164:0073524 
6:6003000 
4:1503000 


17:5643031 
324:0233746 


114:8S83140 

1.195:5263995 

181:4213670 
27:4053670 


12:2583326 

10:543$126 

170:759$525 
3:4933820 
1:542*660 


17:5643031 

57 

350:6393777 

58 

103:0903923 

59 

213:4123860 

60 

130:6593679 

61 

34:23S$024 

62 

1.530:2943044 

63 

131:5153490 

64 

33:0983330 

65 
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DESPEZAS 
DÉPENSES 


DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


DESPEZA    POR   KILOMETRO    TRAFEGADO 
DÉPENSES  PAR  KILOMÈTRE  EXFLOITÉ 
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Rede 

Ceará-Pi- 

auhy 


Sobral . 
Baturité 


Central  do  Brasil 


Rio  do  Ouro.  .  .  . 
Oeste  de  Minas  .  . 
Itapura  a  Corumbá 


12i$537 

203246 

251$96S 

313828 

1:1623346 

li 150$656 

503809 

— 

16S$611 

— 

— 

— 

360$363 
6113222 

6:954370S 

1:5313603 
5763324 


4173203 

4563360 

— 

1:0203392 

6403481 

— 

15:0563256 

4:6993092 

- 

3:98S379S 

1:3073723 

- 

1:184$644 

90630 Í9 

253650 

— 

— 

— 

1:3763259 

3479 

2:5863191 

173534 

29:0333059 

- 

6:8733933 

- 

2:861327S 

- 

3:4733775 

— 

G  reat-Wes 

tern 


Rede 
Bahiaua 


Madeira  -  Mamoré 

Central  do  Rio  Grande  do  Norte 

Rede  Noite 

j-      Central 

»      Sul 

Total  das  3  Redes 

Paulo  Affonso 

S.  Francisco  e  ramaes.  .  . 
Central  da  Bahia  e  ramaes. 

[  Bahia  e  Minas 

Prolongamento  da  Maricá 

Therezopolis 

{Cruzeiro  a  Tuyuty  e  ramaes 
Tuyuty  a  S.  Sebastião  e  ra- 
maes (c) 


Goyaz 


{ 


Formiga  a  Catiára.  .   .  . 

Araguary  a  Catalão.   .  . 

Paraná 

Santa  Catharina 

D.  Thereza  Cbristina 

Viação  Férrea  do  Rio  Grande  do  Sul.  . 
|  Itaquy  a  S.  Borja 


2:2173365 

4843639 
5643910 
9363233 
S19$051 
7333502 
1523890 
2553207 
2S03661 
3583S96 
419.Í5S0 
1:2863970 
299Í571 


1253703 
1633529 
743335 
807$612 
4713037 
4333371 
4333945 
1943470 


1323434 

908369" 

1:1183371 

3:5363928 

— 

5193533 

1:326.3635 

4363612 

- 

303526 

1:0343341 

2:159.3427 

7683204 

- 

333021 

1:5223577 

3:734.5491 

868|330 

- 

37.J714 

1:3303774 

2:2863632 

9183831 

- 

343755 

1:261^153 

2: 492$87y 

8455540 

— 

2$959 

1773358 

3193354 

1403121 

- 

603181 

5683737 

1:7293722 

713$4S5 

- 

43297 

5953660 

8323753 

7333123 

- 

- 

282$216 

4863310 

7603130 

- 

S.J063 

480.J24S 

1:1073603 

1:5703396 

- 

- 

1:0003833 

9663312 

1:1643230 

2:8303030 

463363 

7203932 

1:579^399 

1:1073402 

— 

— 

6673931 

9.143867 

9933537 

- 

483530 

3633207 

5Ò93450 

1:055:537 

- 

— 

2933529 

43i>3809 

■     8113360 

- 

1283087 

1:1943927 

2: 1673139 

1:4653753 

- 

263451 

5783607 

5183600 

9923474 

- 

4J950 

344J346 

6483343 

7443430 

- 

313374 

2333926 

3:0013646 

1:1703656 

- 

243185 

61$376 

2463878 

6653994 

— 

I  —  ADMINISTRADAS 
I  —  EXPLOITÉS  PAR  LE 

1:3763738 
2:6033725 

29:0333059 

6:8783933 
2:8613273 
3:4733775 


II  —  ARRENDADAS 
II  —  AFFERMÉS  PAR  LEI 

8:1963026 
2:7973469 
4:8333335 
S :0033793 
6:296.3683 
5:939.3185 
953.<256 
3:6613790 
2:7313090 
1:8935613 
3:5863395 
7:2483376 
4:6733424 


2:787313 

2:2S0351 

1:7093068 

9:5713863 

4M533143 
2:32SJ403 
5:4S9$999 

1:1933403 


7:9133744 

232$2S2 

2:797.--469 

- 

4:557.3908 

2755428 

7:0933-52 

9103241 

5:4433032 

8533650 

5.-3573S29 

6213356 

S643632 

SS3574 

3:3323332 

329.3458 

2:4963499 

234$591 

1:8873602 

113041 

3:5S53395 

- 

7:248.$376 

- 

3:75í.4216 

9193207 

2:7S23028 

53IO9 

2:206$253 

74$262 

1:6493033, 

603035 

5:7633518 

3:803$345 

2:5S7$218 

l:S653925 

2:1753990 

1523418 

5:4613547 

283452 

1:1933403 

- 

(a)  Subúrbios. 

(b)  Interior. 

,(c)  O  trafego  desta  Unha  está  a  cargo  da  Companhia  Mogyana. 
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MÉDIAS 

MOYENNES 


Quadro  n.  23 
Tableau  n.  23 


DESPEZÀ  DE  CUSTEIO 
DÉPENSES  DEXPLOITATION 
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PESO    ET1L 

TOTAL 

TRANSPORTADO 

A   UM    KILO- 

METRO 

POIDS-KILOMÈ- 

TRIQUE 

DES     UNITÉS 

DE   TRAFIC 


PESO   MORTO 
POIDS   MORT   DES 
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PESO 
BRUTO    TRANS- 
PORTADO 
A    UM    KILO- 
METRO 

POIDS   TOTAL 
KILOMÉTRIQUE 

Tons.-klm. 


CDSTO  DO  TRANSPOBTE 
PRIX  DU  TRANSPORT  PAR 


Is 

I  .O 

cã 

•a  o 

es  5 

,2:  CD 


s  •?- 


3 
Í3 


as 

o  Ja 


2  a 


PELA  UNIÃO 
GOUVERNEMENT  FEDERAL 


3.4133 

$397 

$103 

3$122 

$337 

$097 

5;279 

§298 

$074 

4J150 

$966 

$241 

2$740 

$475 

$119 

— 

- 

- 

4.S05.151 

13.160.502 

604.111.004 

29.799.151 

— 

3.394.64S 

7.145.933 

1.33S.073.611 

2.235.843 

33.044.983 

— 

5.618.285 
18.084.286 

1.233.522.316 

1.997.761 
23.046.002 


2.203.756 
1.903.419 

3.404.704 

779.466.400 

879.952 

28.256.991 


PELA  UNIÃO 
GOUVERNEMENT  FEDERAL 

3.194.565 

2.69J.173 

27.443.939  ■ 

17.840.849        : 
44.933.9S5 
90.223.773 
522.335 
47.175.092 

8.025.852 

5.512.793 

59Í.818     462.188 


29.778.439  24.77S. 

3.208.095  3.795.105 

2.621.S24  1.993.061 

2.281.779  1.932.949 

.373.175  10.782  497 

462.741  803.360 

i.OSS.SOO  1.761.324 

200.050.072  110.922.S54 
522.084 


25.<609 

3$109 

*777 

5JS12 

$752 

$1SS 

3$595 

$398 

$099 

4S989 

$418 

$104 

3$345 

$376 

$094 

3$723 

$393 

§098 

2SS9S 

$265 

$132 

3.Í489 

$404 

$101 

5$420 

.$6  IS 

$154 

5$33S 

1$050 

$263 

6.«669 

1$234 

$308 

2$606 

$391 

$098 

2.;785 

$462 

$U5 

5$515 

$364 

$216 

4Í059 

$722 

$180 

3$316 

$370 

$092 

3$032 

$835 

$327 

3$937 

$330 

$144 

2$867 

$356 

$0S9 

3$430 

$600 

$150 

6.613.292 

3.710.843 

31.782.371 

20.048.654 

39.495.370 

91.327.395 

756.357 

51.546.27S 

10.639.692 

7.011.402 

1.363.39o 

27.329.972 

4.229.59* 

2.497.204 

1.667.342 

56.547.071 

259.219 

1.746.97S 

229.737.628 

8S7.72S 


2.151.929 

907.796 

6.732.961 

3.SS5.823 

10.828.560 

21.497.344 

94.179 

23.106.453 

3.897.857 

341.177 

189.075 

40.599.153 

1.740.532 
2.065.943 
1  940.530 
6.193.186 

578.376 

545.104 

60.698.367 

600.682 


15.021.850 
41.795.425 

4.005.178.331 


104.147.127 


14.645.852 

S. 525. 326 

85.840.423 

62.946.922 

123.535.261 

277.322.606 

1.557.363 

141.617.112 

26.003.26S 

13.547.313 

2.609.477 

122.4S5.862 

12.973.374 
9.178.032 
7.822.600 

119.898.929 
2.109.69o 
5.142.206 

601.408.921 
2.S66.609 


$031 


$017 


$042 


$030 

$018 

J  (a)   $015 

l  (b)   $074 


í 


$197 
$047 
$033 


$029 


$052 
$0S9 

$032 

$023 
$053 
$049 
$019 
$085 
$050 
$020 


$045 

$022 

$0 

$0 

$023 

$037 

$021 

$043 

$137 

$131 


$036 
$0SS 
$057 
$019 
$049 
$027 
$030 
$059 


m  c3 
7  M 


= 


§  o 


$071 

$070 

$056 


$07; 


$526 


$107 


$160 
$060 
$102 
$097 
$289 

$051 

$141 
$114 


$157 
$176 
$047 
$081 


$097 


$126 


$756 
$255 
$10; 
$113 


$194 
$077 
$146 
$109 
$313 

$111 

$162 
$225 
$127 
$050 
$434 
$231 
$053 
$134 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


DESPEZA    POR    KILOMBTRO    TRAFEGADO 
DEFENSES     PAR     KILOMÊTRE   EXPLOITÉ 
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Tocantins  —  Alcobaça  a  B.  Branco  e  ramal 

Caxias  a  Cajazeiras 

í  Victoria  a  Cachoeira  Es- 

Víctoria  a  Mi-I      cura 

nas.  j 

I  Curralinho  a  Diamantina 


Leopoldina 
Railway 


Sorocabana. 


Central  de  Macahé. 

Prolongamento  da  Barão 
de  Araruama 

Santo  Eduardo  ao  Cach. 
do  Itapemirim 

I  Capão  Bonito  a  Bartyra  . 

I  Tatnhy  a  Itararé 

Mogyana  — Jaguára  a  Araguary 

Noroeste  —  Bauru  a  Itapura 

Itararé  ao  Uruguay  .   .   . 

S.  Francisco  a  Canoinbas. 

Jaguariahyva  a  S.  José  . 

Serrinha  a  Nova  Restinga 

Quarahim  a  Itaquy 


S.  Paulo -Rio 
Grande. 


2:920$906 

— 

3930416 

9190608 

1:2160636 

696*794 

4500410 

220003 

133$371 

5550053 

5380786 

- 

4650019 

590071 

392,4144 

8340716 

1:2785363 

— 

1S80327 

320593 

2310423 

3790454 

S6202S6 

- 

4990623 

5$274 

4310633 

5390550 

1:102.4333 

70438 

5090124 

55881 

5500574 

1:S60$671 

919$369 

1490765 

5120582 

350335 

7440Ô47 

1:4210507 

1:9300073 

— 

3350502 

270500 

1:0050534 

1:3900031 

1:2640282 

- 

334$052 

57*358 

1:045034» 

3:0840475 

1: 4330111 

- 

2090102 

- 

872.4960 

l:323r;230 

1:0490507 

- 

5090403 

430946 

5500296 

1:305*492 

1.9570134 

1670161 

5300971 

7S0423 

1:0260499 

1:3390646 

1:6210614 

- 

3530103 

435557 

393$928 

993$759 

1:3790639 

- 

22$242 

63393 

2760047 

4700121 

1:0460599 

- 

95$795 

480250 

3490780 

3:1620155 

1:1090309 

- 

2Ó9017O 

460535 

3920030 

6180971 

3145422 

- 

Recife  a  Limoeiro  e  Timbauba. 


Centro  e    ramal  de    Leo- 
poldina  , 


Leopoldina 
Railway 


Sumidouro 

Car angola  e  ramaes.    .   . 
Victoria  a  E.  Feliz  e  ramal. 


Norte  —  Praia  Formosa 
ao  Entroncamento  .   . 


Corcovado  

Bananal 

Rezende  &  Bocaina. 
Santos  a  Jundiahy  . 
Paulista 


Ribeirão  Preto  a  Jaguára 
ramal 


ÍRibe 
Igar; 


Mogyana 

apava  a  Uberaba 
(a)  Incluídos  nos  de  mercadorias 


705.5003 
6630726 


5010780 
5095124 


2:5010*15 

3110346 

3385452 

5:342092:, 

158Ô8J3ÍÕ 

2305549 
60642 


III  —  CONCEDIDAS  PELA  UNIA0 

III  -  CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENT 

6:1525410 
1:9330479 

3: 113|166' 
1:705$*» 

2:9114597. 

4:2290165 

4:773$863| 
4:0225899 
6:014*340 
3:4700303 
4:5330438 
4:721*535 
3:0360934 
1:8230302 
4:777*420 
2:1570372: 

IY  —  CONCEDIDAS  PELA  UNIÃO 

IV  — CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENT 

5:7770231 

4.9.3*566 
4:674^814 
5:311$748 
3:6950561 

41:9320315 

17:3420602 

2:0910453 

1:5750532 

140:2830763 

12:8540896 

5:8300950 
3:3110742 


6:1520ilO 

— 

1:7840633 

1530346 

3:0790313 

330843 

1:6245084 

810347 

2:635;9U 

2750786 

3:9950384 

2330231 

4:6450149 

1280714 

4:0220899 

"    - 

6:0140340 

- 

3:4590799 

100509 

4:5330432 

- 

4:6470153 

740382 

3:0620935 

230949 

1:8210302 

20000 

4:765*790 

110630 

2:1310128 

250944 

410330 

1:3730869 

2:7150819 

S9802S2 

— 

430095 

1:0010605 

1:441£743 

1:7540478 

- 

430125 

9940  )S6 

1:0810977 

1:7550703 

- 

14.5317 

933.4811 

1:8*70668 

1:9360681 

- 

26|594 

665.<866 

7870214 

l:5S7*39l 

- 

1950722 

13:1230952 

17:7570365 

5.1S4S171 

— 

- 

3:7044,953 

6:9950322 

4:1400512 

- 

- 

2790659 

3250209 

7900282 

3340662 

60897 

292.4.103 

2740793 

66302  :>7 

- 

2:5910652 

34:670.5596 

71:3770575 

21:9200425 

- 

5240832 

217760746 

5:9600691 

2:0090574 

- 

- 

1:700.4671 

214010535 

1:470*747 

•  — 

— 

6790642 

118530005 

1:2230596 

- 

5:73S.*3õS 

330873 

4:9120652 

300914 

4:5140085 

1300729 

5:237*257 

240485 

3:6775189 

180372 

41: 932.^315 

~ 

17:3420602 

- 

2:O91015S 

- 

1:5750532 

- 

135:9030176 

4:3800587 

12:540*153 

3140738 

5:8030503 

270447 

3:76208S6 

430856 

-la ^ ■n:i^,,?:Z.:r'.'lt- ■ .  -r-i  i-x ; g ;ir  *£_ . 
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DESPBZA   DE    CUSTEIO 
DÉPEN8ES    D'EXPLOITATION 
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PESO     ÚTIL 

TOTAL 

TRANSPORTADO 

A     UM     KILO- 

METRO 

POIDS-KILOMÉ- 

TRIQUE 

DES  UNITÉ3 

DE  TRAFIC 


PESO   MORTO 
POIDS  MORT  DES 
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■u>  o! 
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.ss 


lo  g, 
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PESO 
BRUTO  TRANS- 
PORTADO 
A   0M     KIL0- 
METRO 

POIDS  TOTAL. 
K.IL0MÉTRIQOB 

ToQs.-klm. 


CUSTO    DO   TRANSPORTB 
PRIX   DU   TRANSPORT  PAB 


1=    -8 


Ç  ©      ^ 


S  ci 

O  J3 

SB 


1 

es  a  5" 

a  ™  5 

b1»  a 

o  o 


S 


COM  GARANTIA  DE  JUROS 

B'ÈDÈRAL  AYEC  GARANTIE  D'INTÉRÊTS 


5$084 

4$777 
4|9 17 


$365 

$725 
i$337 
2J152 


5$466 

1$597 

2$346 

$545 

2$640 

$435 

2$054 

$295 

l£82õ 

$319 

6$333 

$73S 

3$265 

$4i0 

4$436 

$516 

2J529 

$520 

2$857 

$304 

4$944 

$692 

$241 

$131 
$334 
$538 

$399 

$136 
$109 
$074 
$079 
$1S4 
$110 
$129 
$130 
$076 
$184 


390.841 

7.076.188 
939.76S 
223.111 

389.448 

3.173.625 
19.248.230 
29.895.450 
8.840.619 
10.934.759 
43.570.660 
11.995.311 
t.438.139 
5.110.157 
2.370.330 


262.104 

3.644.678 
767.152 
159.823 

441. 66S 

16.633.724 

14.359.057 

4.562.798 

8.435.9S5 

23.828.231 

7.137.526 

211.694 

1.495.529 

SS0.816 


463.395 

11.83S.954 
866.433 
262.414 

426.982 


20.536.631 

43.419.270 

12.213. 1S6 

18.646.945 

64.183.29? 

14.931.819 

1.380.394 

5.961.255 

1.866.662 


SEM  GARANTIA  DE  JUROS 
JÉDÉRAL  SANS  GARANTIE 

15.197.921 


19.899.431 

663.172 

13.519.672 

3.079.391 

10.594.103 
10.222 


209.633.790 
253.005.530 

14.335.757 
2.616.263 


3$527 

$369 

$092 

3$944 

$776 

$19  > 

5$872 

$900 

i25 

3$178 

$423 

$106 

7$769 

1$503 

$376 

2$612 

$34? 

$087 

4$240 

4$240 

2$120 

3$615 

- 

- 

4$635 

- 

- 

9.J273 

$331 

- 

2$900 

$252 

$063 

2$037 

$341 

$085 

i$304 

$155 

$039 

D'INTÉRÊTS 

10.216.998    19.015.832 


933.008 
4.030.569 
2.7S2.5S0 

77. ISO 

393.451.910 

6.996.995 
1.056.576 


2.242.54S 

15.868.625 

3.999.619 


407.763.595 

19.092.594 
5.043.760 


149.016 

3.342.113 

444.692 
112.424 

305.134 


5.429.310 

6.387.044 

5.660.730 

2.737.912 

27.464.117 

3.327.215 

335.783 

957.931 

973.351 


3.470.393 

1.070.769 
3. 267.481 
1.325.735 


(a) 

7.116.984 
2.099.952 


1.265.356 

25.401.933 
3.018.045 

757.772 

1.563.232 


61.897.945 

94.060.821 

31.277.333 

40.755.601 

159.046.305 

37.441.872 

3.366.010 

13.524.872 

6.091.159 


47.901.144 

4.909.497 
37.636.347 
11.1S7.325 

87.402 

1.010.849.295 

47.542.330 
2.099.952 


$110 

$054 
$079 
$151 

$131 

$024 
$016 
$031 
$049 
$026 
$027 
$029 
$016 


$033 

$085 
$032 
$107 

$759 

$019 

$033 
$917 


$075 
$067 
$188 

$196 


$030 
$032 
$024 
$042 
$045 
$045 


$017 

$044 

$130 
,<034 
$097 

$019 
$559 


$056 
S025 

$016 
$015 


$250 

$136 
$121 
$347 

$271 

$039 
$060 
$041 
$104 
$131 
$068 
$064 
$052 
$035 
$094 


$087 

$525 
$075 
$253 

$073 


$049 

$104 
$074 


$175 
$195 
$513 

$422 

$117 
$073 
$045 
$103 
$147 
$083 
$074 
$061 
$038 
$130 


$092   44 


$742 


$343 
$108 


$068 
$052 

$108 

$063 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


DESPEZA   POR    KILOMETRO  TRAFEGADO 
DÉPENSE  PAR    KILOMÈTRE  EXPLOITÉ 


g  to 


2 


eu      cu 
.2      •« 


<3 
6C 


r-      H 


S      S 


iJ     o 


<3 


Q     Q 


57 
58 
59 
60 
61 
63 

63 

64 
65 


Mossoró  —  Porto  Franco  a  Mossoró.   .   .   . 

Nazareth  a  Toca  da  Onça  e  ramal  .... 

Santo  Amaro  e  ramaes 

Ilhéos  a  Conquista  e  ramaes 

Maricá  —  Porto  das  Neves  a  Nilo  Peçanha 

Rede   Sul   Mineira  —  Piranguinho    a  Pa- 
raizopolis 

Mogyana  —  LiDha  Tronco  e  ramaes.  .   .   . 

São  Paulo    í  CamP°  LimP°  a  Vargem.  . 
Railway      (  Ramal  de  Piracaía 


6004145 

36$042 

3974649 

1594336 

3094537 

- 

1:233$917 

S4$580 

5524731 

18$ 

198 

'143$066 

- 

4534426 

- 

315$7S5 

1224258 

3564442 

55$7S6 

565.456 
i: 0194692 
i:500$944 
1:3944745 

845^794 


2:0754866 
1:4014058 
1:307456: 


624$936 

4664013 

- 

1:7294350 

l:B81$7i0 

- 

1:3334574 

1:1784613 

- 

1:723$725 

2:5794007 

3544470 

1:9644326 

2:0014159 

- 

3684270 

65S4449 

— 

3:S83|237 

1:4194708 

- 

4:S354433 

1:7064575 

- 

1:5214817 

1:0754249 

— 

V  —  CONCEDIDAJ 
V  —  CONCEDES  PAR  L 

:S90jfl 

:S8746tj 
:322468J 
:803497| 
:3S2499 


Pt 


2:2924592 

5974950 

4:SS74637 

- 

4:3224668 

- 

7:3694444 

1:4344528 

5:3824938 

- 

1:6514830 

— 

7:8314237 

4124104 

8:3814109 

- 

4:2164856 

— 

(a)  Incluidos  nos  de  mercadorias. 
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DESPEZA  DE  CUSTEIO 
DÉPENSE    DEXPLOITATION 


a    -o 


o       •-> 


o 

O 

3 

fi 

<D 

o 

S 

o 

è 

_a 

O 

o 

> 

> 

a. 

a. 

PESO     ÚTIL 

TOTAL 

TRANSPORTADO 

A  UM  KILO- 

METRO 

POIDS-KILOMÈ- 

TBIQUE 

DES    UNITÉS 

DE  TRAFIC 


PESO   MORTO 

OTJSTO    DO    TRANSPORTE 

POIDS   MÕRT   DES 

PESO 

PEIZ 

r>u  TBAN8PORT  par 

o 

00 
03 

00 

C    CO 

cã 

2 

BRUTO  TRANS- 
PORTADO 

0 

& 

0 

tu 

Í3 

CD 
P 

■0) 

5 
0 

E      00 

0      0 

O    CD 

A    UM     KILO. 

cu 

CD 

E 
0 

!3 

2 

u             0 

-d. 

S   CD        "O 

-  ^  n 

5  „  ° 

es  as 

§.s* 

MEtl-0 
POIDS    TOTAL 

CS 

0 

■03 

o.S      H,ce 

■o  "      a  es 

g 
0 

0 

CD 
T3 

_o  cu 

«S      S 

KILOMÉTRIQ.UE 

J3 

ri 

Cr1 

"E 

bfl 
c8 

D 

1    fcD 

O1 

1*0 

£3 

^0       ;3 
«  "3         'd 

I         T3 

é  s 

— 

—    D 

•CD 

H  « 

te 

0  0 

DQ 

O 

3 

'Po      a 

10  05 

<4  £  g 
p*  o  0 

a 

Tons.-k)m. 

O   O 

DQ 

Cd 

a. 

S 

s 

3 

fcc 

ci 
>> 

r  is 

S  0     SE 

tít3 
'O 

| 

a 

0 

í> 

s   " 

M 

S 

e 

d 

D 

1    e 

g 

CD 

QJ 

0 

H 

O 

0 
EH 

ELOS  ESTADOS 
50UVERNEMENTS  DES  ÉTATS 


5$323 

i$162 

$290 

511.346 

126.939 

459.914 

151.668 

1.249. 867 

$059 

$07P 

$143 

$195 

57 

6$166 

$676 

- 

5.475.452 

- 

- 

- 

— 

- 

$063 

$106 

$168 

5S 

70585 

1$217 

- 

- 

— 

— 

— 

- 

— 

- 

— 

— 

59 

S$442 

1$44S 

$3<5i 

2.166.148 

2.014.239 

1.671.425 

4Ú8.100 

S.309.912 

$097 

$058 

$168 

$199 

60 

5$142 

$985 

$246 

1.346.278 

936.279 

2.398.164 

227.046 

4.907.768 

$072 

$047 

$241 

$220 

61 

2$256 

$586 

$147 

269. 183 

735.986 

401.322 

468.893 

1.375.3S4 

$016 

$059 

$075 

$209 

62 

- 

- 

- 

140.6S5.329 

- 

- 

— 

— 

- 

— 

— 

— 

63 

2$887 

$434 

- 

6.304.218 

8.394.436 

7.790.850 

(a) 

22.4S9.499 

$029 

$039 

— 

$073 

61 

£$621 

$504 

— 

935.202 

1.98S.252 

1.102. 941 

(a) 

4.029.395 

$032 

$041 

— 

$085 

65 

6145 


Zi> 
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RESULTADOS  DO  TRAFEGO 
RESULTATS  DE  L'EXPLOITATION 


Quadro  n.  24 
Tableau  n.  24* 


DESIGNAÇÃO   DAS   ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DESCHR.MTNSDB  FEE 


RECEITA 
RECETTE 


Do  trafego 
Dexploitation 


Accessoria 

Accessoire 


Total 
Totale 


DESPKZA 
DÉPENSE 


De  custeio 
Dexploitation 


Accessoria 

Accessoire 


Total 
Totale 


RELAÇÃO  POR  CENTO 
POURCENTAGE       • 


03 
0. 0 

si 
s* 

X   u 

•j  o 

-a  es 
*•= 
aí  u 


is  "'ã 

cu  a^r 
B  «  y 

■<=  •=>:<= 
§ « s 

-®  g  u 


■o       .2 

a     o 


I  —  ADMINISTRADAS  PELA  UNIÃO 
I  —  EXPLOITÉS  PAR  LE  GOUVERNEMENT  FEDERAL 


Rê-ie  Cea-(  Sobral  . 
rá-Piau-{ 
hy.  I  Baturité 

Central  do  Brasil.  . 

Rio  do  Ouro  .... 

Oeste  de  Minas  (a)  .. 

Itapura  a  Corumbá  . 


650:8293660 

1.881:0843096 

46.173:954*500 

305:450$S70 

4.Q43:212S649 

939:0373979 


5:1693169 


379:9503233 


653:796.$574 

1.886:2õ3$265 

46.173:9513500 

305:4503370 
■4.423:1623382 

939:0373979 


463:1573931 

1.155:9173500 

66.278:0313385 

620:4793793 
4.424:9053133 
2.907:549§635 


16i$100 


463:3193081 

1.163:7Si$464 

66.278:031$385 

620:4793792 
4.424:9053188 
2.907:5193635 


II 


II  —  ARRENDADAS  PELA  UNIÃO 
AFFERMÈS  PAR  LE  GOUVERNEMENT  FEDERAL 


Madeira-Mamoré 

Central  do  Rio  Grande  do  Norte 

Rede  Norte.  .  . 
Rede  Central.  . 

Rede  Sul 

Total  das  três  redes 
Paulo  Affonso  .   . 


Great- 
Western 


Rede 
Bahiana 


I.    Francisco  e  ra- 
Diaes 


Central  da   Babia  e 
ramaes.  ... 


3.774:5453360 

222:204$i40 

234:6993300 

- 

4.148:9733400 

24:142$«70 

2.293:6323730 

15:3053710 

5.022:0373300 

21:6913690 

11.457:6433980 

61:1393170 

93:3913330 

79$Ô40 

Bailia  e  Minas. 

Prolongamento  da  Maricá. 
Tberezopolis 

J  Cruzeiro  a  Tuyuty  e 
ramaes 

Mmeira    1  Tuyuty  a  S.  Sebas- 
[    tiãc  e  ramaes.  .  . 


Goyaz 


{Formiga  a  Catiára, 
Araguary  a  Catalão 


Paraná  

Santa  Catbarina  .  .  . 
D.  Thereza  Christina. 


Viação  Férrea  do  Rio  Grande 
do  Sul • 


Itaquy  a  S.  Borja. 


3.690:7393279 

767:894$51S 
593:892$300 

73:733$900 
173:9973500 

5.060:4933673 

683:141$021 
317:2323925 
443:4823061 

4.947:5123635 

120:S233702 
130:80 3$732 

14.301:7633390 

145:1033139 


45: 

53:459$595 
31:7163935 

2153570 

217:7593133 

57:7883720 

3:0113685 

30:110$814 


3.996:7503300 

234:> 


4.173:1203470 

2.311:9383190 

5.043:7293490 

11.523:733$450 

93:4713030 

3.735:803|635 

821:35 i$214 
625:6093735 

73:9393170 
173:9973500 

5.273:2573311 

743:9293741 
350: 274$510 
473:5923375 

4.917:5123535 

120:8233702 
130:8083732 

14.301:763$390 
145:1033189 


2.332:666$250 
403:7253150 

2.370:1993630 
1.910:065$500 
3.231:576.$370 
3.031:3403100 
99:5553940 

3.372:6963377 

790:5115355 

710:2133031 

233:532$990 
239:1933400 

3.935:3193500 

560:7703703 
432:5333900 
334:8233330 

2.345:7573697 

"    130:3293075 

256:9753731 

11.862:9143452 

147:8263935 


102:8243150 

173:4123130 
215:093$349 
511: 661$466 
933:2023195 
10:1933102 

333:4133363 

74:2353633 
4:1513145 


933:5503003 

1:0293370 
16:2113983 

11:0093831 

1.550:000$000 

130:0513932 

13:0003000 

61:8003000 


2.935:4343400 
403:7253150 

3.043:6383310 
2.155:1653119 
3.79S:238$336 
8.995:0123595 
109:7513042 

53.703: 1153345 

861:8273053 
71í:403.$476 

233:5023990 
239: 1963400 

4.393:8393508 

531:S003573 
493:7753333 
393:8333314 

3.895:7573697 
310:3343037 
274:9753731 

11  924:7443162 
147:826$935 


71,16 
61,45 
143,54 
203,11 
109,31 
293,93 


76,37 
141, S5 

69,18 
83,17 
65,31 
70,30 
101,18 

91,33 

192,95 
119,59 

316,73 
133,63 

77,76 

Si, 72 
133,95 
85,80 

47,41 
149,24 
142,12 

82,95 

101,88 


70,  S7 

61,70 

143,54 

203,14  . 

99,93 

293,98 


74,70 
141 ,S5 

72,93 
93 ,22  I 
75,27  I 
78,02  I 
111,46 

99,21 

105,29 
114,19 

315,80 
133,63 


75,51 
112,39 
83,33 

78,74 
256,SS 
152,03 

83,33, 


(a)  Na  receita  e  na  despesa  estão  incluídas  as  importâncias  referentes  a  linha  fluvial  (97:032$520  e  51:7433540). 
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EECEITA 
EEOETTE 

DESPESA 

DÉPENSE 

EELAÇÃO  POE  CENTO 
POOECENTAGE 

DESIGNAÇÃO   DAS  ESTEADAS 
DESIONATION  DES  CHEMI.NS  DE  FEE 

Do  trafego 
D'exploitation 

Accessoria 
Accessoire 

Total 
Totale 

De  custeio 
D'exploitation 

Accessoria' 
Accessoire 

Total 
Totale 

Da  despesa  de  custeio  para 
a  receita  do  trafego 

De  la  dépense  d'exploitation 
à  la  recette  dexploitation 
(coefflcient   d'exploitation) 

Da  despesa  total  para  a 

receita  total 
De  la  dépense  totale  à  la 

recette  totale 

III  —  CONCEDIDAS  PELA  UNIÃO  COM  GARANTIA  DE  JUROS 
III  — CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENT  FEDERAL  AVEC  GARANTIE  DTNTÉRÈTS 


Tocantins  -  Alcobaça    a  Breu 
Branco  e  ramal 


Leopoldi- 
na Rail- 
way 


Caxias  a  Cajazeiras  .... 

IVictoria  a  Cacho- 
eira  Escura  .  .  . 
Curralinho        Dia- 
nvmtina  .... 

Central  de  Macahé. 

Prolongamento  da 
B.  de  Araruama. 

Santo  Eduardo  ao 
Cachoeiro  de  Ita- 
pemirim 

{Capão  Bonito  a  Bar- 
tira  ....... 
Tatuhy  a  Itararé.  . 
Mogyana-Jaguára  a  Araguay 
Noroeste  -  Bauru  a  Itapura .  . 
Itararé  ao  Uruguay 
Ca- 


S.  Paulo- 
Rio 
Grande. 


S.  Francisco 
noinhas 

Jaguariahyva  a  São 
José 

Serrinha     a     Nova 
Restinga 


Qnarahim  a  Itaquy 


8:7423420 

— 

136:2883605 

10:651$221 

1.193:1773729 

27:9293450 

173:043$126 

744$0S0 

58:2673636 

— 

137:0S5$178 

- 

445:634$ô31 

- 

2.025:1233668 

— 

1.943:145$500 

- 

877:1233215 

40:1003732 

1.549:4753500 

- 

3.902:3523159 

- 

1.251:656J997 

— 

107:0693657 

- 

605:999^853 

— 

327:516$190 

— 

8:7423420 
146:9393826 

1  221:1073179 

173: 787|206 
58:267:633 

137:0853178 

445:6313631 

2.025:123$668 
1.943: 145$500 
917:223$9i7 
1.549:4755500 
3.902:352$159 

1.251 :656$937 

107:0593657 

605:999$85S 
327:516$190 


264:5533617 
139:201$3S5 

1.364:636$819 

239:57S$396 
il4:693$744 

2jd:54S$278 

443:0673269 

1.4S7:74SJ605 
1.503:627$202 
972:6115950 
1.978:7525700 
4.101:3938463 


1.004:02; 

96:4563183 

214:3658252 
374:2198753 


12:0008000 

15:000$000 

12:0008000 
12:0005000 

12:0008000 
12:000$000 

2:9548130 

65:694|830 

7:8508406 

1053901 

5233145 
4:5558650 


264:5538617 

3.026,09 

151:201$385 

102,14 

1.379:636.5819 

114 ,37 

251:578^396 

133,45 

126:6938744 

196,84 

217:548$278 

149,94 

445:0675269 

97,18 

1.487:7485605 

73,46 

1.503:6273202 

77,38 

975:566^080 

110, S9 

1.978:7525700 

127,70 

4.170:0833293 

105,18 

1.011:8785414 

80,22 

96:562$0S4 

90,09 

214:S3S$397 

35,37 

378:7758103 

114,26 

IY  —  CONCEDIDAS  PELA  UNIÃO  SEM  GARANTIA  DE  JUROS 
IV  —  CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENT  FEDERAL  SANS  GARANTIE  MNTÉRÊTS 


Recife  a  Limoeiro  e  Timbaúba 


Centro  e   ramal  de 
Leopoldina.   .   .   . 

Sumidouro 

Cavangola     e     ra- 
maes 

Victoria   a    Espera 
Feliz  e  ramal  . 

Norte -Praia    Fo- 
mosa  ao  Entron- 
camento .... 


Leopoldi- 
na Rail- 

way 


Corcovado   

Bananal 

Rezende  a  Bocaína. 


2.602:4428330 

2.521 :909$076 
116:125$296 

1.452:6903053 

863:8793658 

2.429:0593761 
46:9645000 
33:9073100 
37:617$3S3 


21:5665340 


59:3103000 


2.624:008$670 

2.521:909|076 
116:1255296 

1.512:0003058 

863:8793658 

2.429:059$761 
46:9653000 
33:9075400 
37:6175333 


1.551:7 

1.906:9S33480 
417:1155220 

1.196:3153926 

1.200:8813609 

1.930:1443430 

.  66:3183110 

58:5605826 

61:1463393 


10:5123000 

12:0003000 
12:0003000 

5:5405100 

6:0003000 


1.562:290$380 

59,63 

i.91S:933$180 

75,62 

429:1155220 

359,19 

1.201:8565026 

82,35 

1.206:8313609 

139,01 

1.930:144«430 

79,46 

66:3133110 

141,21 

58:560$826 

172,71 

61:1463393 

162,55 
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RECEITA 

RECETTE 

DESPE/A 

DÉPENSE 

RELAÇÃO  POB  CENTO 
POURCENTAGE 

DESISNAÇÃO   DAS   ESTEADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEUnNS  DE  FER 

Do  trafego 
D'exploitãtion 

Accessoria 
Accessoire 

Total 

Totale 

De  custeio 
Dexploitation 

Accessoria 
Accessoire 

Total 
Totale 

Da  despeza  de  custeio  para 
a  receita  do  trafegí» 

De  la  dépense  dexploitation 
à  la  recette  dexploitation 
(coefflcient  dexploitation) 

s    - 

« ■£  S  =s 
t°  St 

-*  „~ 

g'£  §2 

«      •«  Si 

°«^£ 

«     -5 

a      o 

p 

Santos  a  Jundiahy  .  . 
Paulista 


Mogyana.. 


fRibeirao    Preto     í 
Jaguara  e  ramal 

llgarapava    a   Ube' 
raba , 


29.671:493$540 
31.556:914$573 


67:765$690 
369:310$630 


29:739:259$230 
31.926:225$203 


1S.953:872$330 
15.453:9141909 


610:942$950 

387:858$877 


19.564:815.i2S0 
15.841 :783$7S6 


Mossoró  —  Porto    Franco     a 
Mossoró 

Nazaretb    a  Toca   da    On;a  e 
ramal 

Santo  Amaro  e  ramaes  .... 

Uhéos  a  Conquista  e  ramaes  . 

Maricá  —  Porto    das   Neves  a 
Nilo  Peçanha 

Rede  Sul  Mineira  —  Pirangui- 
nho  a  Paraizopolis 

Mogyana  —  Linha  Tronco  e  ia< 
mães 

[Campo     Limpo     a 

S.    Paulo)     Vargem 

Railway] 

(Ramal  de  Piracaia. 


1  S34:iS9$949  18:546$425       1.852:736$374       i.556:133$931  7:359$590       1.563:493s571 

258:286^356  1:272$929  259:559$2S5  179:7263751  2:333$500  182:060$251 

V  — CONCEDIDAS  PELOS  ESTADOS 
V  —  CONCEDES  PAR  LES  GOUVERNEMENTS  DES  ÉTATS 


106:6544130 

1.387:922$23S 

49S:121$113 

1.217:553|880 

212:903$140 

76:506$0St 

19.733:261$335 

883:003$l8o 
140:00i$930 


3:324$154 


2:5SO$410 
i:015$240 


109:973$58i 

1.389:617J420 

49S:i21$113 

1  217:553$3S0 

212:903$140 

76:506$03i 

19.733:261$335 

885:588$590 
141:050$170 


86:407$8U 

1.083:510$983 
37S:095$«3 
609:821$540 

351:461$101 

85:891$86i 

8.44i:236$001 

645:881$7S0 
129:S03$250 


22:536$723 

20S:944$53i 

- 

i.033:510$963 

- 

373:095$153 

118:707$150 

728:523$690 

- 

351:464$101 

- 

85:891$864 

44 

: 204$023 

8:885:440$024 

— 

6i5:8Sl$780 

— 

129:803$250 

63,88 
48,97 

84,8i 

69,58 


81,02 

78,07 
75,90 
50,08 

165,03 

112,27 

42,73 

73,15 
92,71 
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PRINOIPAES   DADOS   ESTATÍSTICOS 
PRINCIPALES  DONNÉES  STATISTIQUES 


a  g 
o  g 
5  "o 


DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DE5  CHEMINS  DE  FER 


EXTENSÃO    EM   TRAFEGO  EM 

31    DE    1>EZEMBR0 

LONGCEOR  EXPLOITÉE  AO 

31   DECEMBEE 

1916 

1915 

Klms. 

Klms. 

RECEITA    TOTAL  DO   TRAFBGO 
EECETTE  TOTALE   D'EXPLOITATION 


1916 


1915 


DESPEZA  TOTAL    DO  COSTEIO 
DÉPENSE  TOTALE  d'eXPLOITATION 


1916 


1915 


Rede 


Sobral . 


r 

Ceará-Piauhy.  |  Baturité 
Central  do  Brazil  (a).  .  . 


Rio  do  Ouro  .  .  .  . 
Oeste  de  Minas.  .  . 
Itapura  a  Corumbá . 


Madeira-Mamoré 

Central  do  Rio  Grande  do  Norte. 


Great -Western 


Rede  Norte  .  .  .  . 
»  Central.  .  .  . 
»      Sul 

Total  das  3  Redes  . 
Paulo  Affonso  .   .   . 


IS.  Francisco  e  ramaes  .  .  .  . 
Central  da  Bahia  e  ramaes  .  . 
Bahia  e  Minas 


Prolongamento  da  Maricá 
Therezopslis 


Rede  í  Cruzeiro  a  Tuyuty  e  ramaes  . 

Sul-Mineira    |  Tuyuty  a  são  SeDastiào  e  ramal 


Goyaz. 


{Formiga  a  Catiára    . 
Araguary  a  Catalão. 

Paraná 

Santa  Catharina 

D.  Thereza  Christina 

Viação  Férrea  do  Rio  Grande  do  Sul  . 
Itaquy  a  S.  Borga 


334,860 
144,318 

629,713 
269,263 
602,895 
1.501,831 
115,136 

1.017,236 
316,660 
376,270 

65,108 
33,250 

1.048,240 
201,569 

295,820 
233,363 

407,001 

69,700 

118,096 

!. 172,035 

123,870 


I  —  ADMINISTRADAS 
I  —  EXPLOITÉS  PAR  LE 


358,676 

336,474 

650:8890660 

668:737$740 

463: 1570931 

434:1860751 

475.183  , 

423,628 

1.881:0840096 

2.036:6140353 

1.155:947$500 

1.162:8590795 

2.832,817 

2.238,892 

46.173:954|500 

43.074:5330000 

66.278:0310885 

55.96t:554$HS 

127,676 

127,203 

303:4500870 

267:7610967 

620:479$793 

456.120$196 

1.560,247 

1.485,716 

4.O1S:212064'J 

3.843:4320421 

4.434:905018? 

3.673:5250372 

837,000 

837,000 

989:0370979 

— 

S.907:549$685 

— 

364,260 
144, 31S 

629,713 
269,268 
605,975 
1.504,961 
115,136 

1.017,236 
316,660 
376,270 

65,103 
33,250 

1.048,840 
201,569 

833,258 
833,363 

407,001 

69,700 

118,096 

8.172,085 

123,870 


3.774 :545086O 
234:6090300 

4.148:9730400 

2.295:6330730 

5.022:0370800 

11.467:648$930 

98:391$3S0 

3.690:7890379 
767:8940518 
593:8920300 

73:783$900 
178:9970500 

5.060:4980673 
686:1410021 

350:2740610 
443:4820061 

4.947:5130685 

130:8230707 

180:8080732 

14.301:763$S90 

145:1030139 


II  —  ARRENDADAS 
II  —  AFFERMÉS  PAR  LE 


2.767:7140616 
233:3773564 

3.492:664^650 
1.933:8140400 
4.445:3370770 
9.861:8160820 
92:9320830 

2.937:1950396 
674:3410357 
601:341J700 

111:5830700 

5.145:8930939 
596:7130038 

337:3780095 
344:7310052 

4.981:2640264 

116:3500285 

130:9370991 

12.742:8550159 

119:9120465 


2.8S2:660$250 
403:7250150 

2.870:1960630 
1.910:0660600 
3.281:5760370 
8.061:8400100 
99:5550910 

3.372:69603^7 
790:5410305 
710:2480031 

233:5030990 
239: 1960400 

3.935:3190500 
560:7700703 

498:7750883 
334:8830330 

8.345:7570697 

180:3890075 

856:9750731 

11.868:9440462 

147:8260935 


2.034:3430420 
398:1730981 

2.763:4940430 
1.648:8910930 
3.424:1850750 
7.836:5720110 
100:4780190 

2.721:1330044 
725:1770611 
581:0090651 

174:9090653 

3.496:2570749 
509:3630727 

412:0860535 
405:8490022 

1.889:6030414 
887:9460853 
256:5990115 

9.313:O3608S9 
121:9080869 


(a)  Foi  supprimido  em  1916  um  trecho  de  6,045  klms.,  na  linha  era  trafego. 
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I  RELATIVOS  A  DOIS  ANNOS  CONSECUTIVOS 
RELATIVES  A  DEUX  ANNÉES  CONSECUTIVES 


Qtiadro  n.  25 
Tableau  n.  25 


SALDO 
PRODUIT  MET 

DEFICIT 

HOMERO   DE   PASSAGEIROS 
KILOMETRO 

NOMBRE   DE   VOYAGEURS- 
KILOMÈTRIQUES 

NUMERO  DE  TONELADAS- 

KILOMETRO 

DE   MERCADORIAS 

NOMBRE   DE  TONNES-KILOMÈ- 

TRIQUBS 

DE  MARCHANDISES 

NUMERO  DE  TRENS  POR 
DIA,   EM    RELAÇÃO 
Á  EXTENSÃO  MÉDIA 

NOMBRE  DS  TRAINS 

PAR  JOUR  RAP- 

PORTÉ  à  LA  LONGUEUR 

MOYBNNE ■ 

s  1 

°    0 

Q 

O 

O      « 

1916 

1915 

1916 

1915 

1916 

1915 

1916 

1915 

1  916 

1915 

PELA  UNIÃO 
GOUYERNEMENT  FEDERAL 


187:671§679 
725:136^596 


834:550$989 


169:906$549 


30.104:077§385 

315:038$933 

376:692^539 

1.918:51iJ706 


PELA  UNIÃO 
GOUYERNEMENT  FEDERAL 


891:885$610 

i.278:781$770 

386:566^180 

1.740:460$930 

3.405:80S$880 

318:0933902 


1.125:179$173 
125:370$318 


2.601 :754$9S3 


2.43S:819$428 


732:871$196 

729:170$820 

274:922^470 

1.081:152|080 

2.025:844$710 

8O8:062$352 
80:332$049 


1.649:036$190 
87:348$301 


3.091 :660$850 


3.429:76S$270 


119: 115$350 


22:646^847 
116:355$231 

159:779$090 
60-198$900 


148:501$278 


59:500$373 
76:166$999 

2:723$746 


12.887:032$U8 
188:358$229 


3.470.642 

3.011.850 

4.358.108 

4.316.022 

1,2 

1,2 

16.356.334 

15.540.393 

11.595.802 

12.198.603 

2,3 

2,5 

639. 940.789 

64S.786.103 

506.818.689 

369.267.432 

fsub  313,8 
(int.    13,0 

305,7 
12,0 

— 

— 

— 

- 

4,5 

3  2 

14.364.544 

14.634.515 

24.338.305 

21.665.634 

2,9 

2,7 

— 

— 

— 

- 

- 

- 

164:796$420 


7:545$310 


50:835$754 


63:325$953 


74:714$490 
6i:117$970 

171:595$968 
75:661$124 


1.531.872 

2,011.862 

25.718.759 
21.516.204 
34.412.567 
81.647.530 
383.002 

36.532.016 

4.056.711 

835.810 

474.316 

25.031.672 

4.107.203 

1.646.164 
1.965.637 

13.074.312 
1.069.139 
1.431.040 

71.472.563 
664.455 


930.862 
1.852.034 

18.956.9i4 
14.577.752 
24.334.307 
57.869.003 
34S.6S6 

32.173.733 

3.721.252 

554.304 

524.038 

22.522.199 
4.302.972 

1.503.941 
1.705.271 

12.969.445 

874.963 

i.424.731 

67.988.522 

647.907 


2.508.693 

24.812.900 
15.443.154 
41.504.750 
81.765.804 
493.333 

38.246.38S 
7.493.411 
5.437.470 

531.799 

19.863.676 
2.674.317 

2.341.658 

1.8S0.96S 

44.905.556 

379.307 

946.701 

181.341.882 

797.586 


8.362.544 
3.421.935 

22.291.101 

18.507.670 

39.941.049 

74.739.320 

435.533 

30.112.652 
5.351.191 

5.853.766 

1.081.220 

88.714.395 

2.698.789 

1.659.549 
1.288.264 

36.035.971 

295.331 

927.473 

137.352.045 

470.457 


0,8 

0,8 

1,3 

1,1 

3,5 

3,3 

3,9 

4,9 

4,4 

4,6 

3,9 

4,1 

0,8 

0,6 

2,6 

2,5 

1,3 

1,2 

0,9 

1,1 

1,5 

2,1 

3,6 

- 

3,9 

3,6 

2,7 

2,6 

1,1 

0,9 

1,1 

1,1 

4,8 

4,1 

2,3 

2,3 

1,5 

1,5 

5,2 

4,3 

0,9 

0,9 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMtNS  DE  FER 


EXTE.VSAO  EM  TRAFEGO  EM 
31  DE  DEZEMBRO 


LONGUEOB  EXPLOITEE  AU 
ol  DECEMBKE 


1916 

Klms. 


1915 

Klms. 


RECEITA   TOTAL  DO  TRAFEGO 
RECETTE   TOTALE    DEXPLOITATION 


1916 


1915 


DESPEZA   TOTAL  DO  COSTEIO 
DEPEXSE   TOTALE    DEXPLOITATIO.N 


1916 


1915 


III  —  CONCEDIDAS  PELA  UNIÃO 
III  — CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENT 


2S 
•29 
30 
31 
32 
33 


Tocantins  —  Alcobaça-B.  Branco  e  ramal.  .  .  . 
Caxias   a  Cajazeiras 

Victoria  a  Cachoeira  Es  ura  .  . 

Curralinho  a  Diamantina  .  ■  ■  . 

Central  de  Macahé 

Barão  do  Ara- 


Victoria  a 

Minas. 


Leopoldina 
Railway. 


Prolongamento 
ruama  .   .   . 


Santo  Ednardo  ao  Cach.   da  Ita> 
pemirim 


Sorocabana 
Railway. 


Capão  Bonito  a  Bartyra   .  .   . 

Tatuhy  a  Itararé 

Mogyana  —  Jaguarn  a  Aragaary 

Noroeste  —  Bauru  a  Itapura 

Itararé  a  Uruguay 

S.  Francisco  a  Cancinhas.  .   ■ 

Jaguariahyva  a  S.  José' .... 

Serrinha  a  Nova  Restinga  .  . 
Quarahim  a  Itaquy 


S.  Paulo-Rio 
Grande. 


43,000 

43,000 

S:742$420 

— 

234:553$S17 

— 

7S,000 

78,000 

133:2883605 

130:311$326 

133:201$335 

132:46ò$572 

443,163 

443,162 

1.193:177^729 

1  102:790$083 

1.361:633$319 

1.241:031$937 

147,516 

147,516 

173:043$ 126 

171;S10$955 

239:578$396 

253:3Í2$408 

43,512 

43,512 

53:267$536 

5}:404$875 

U4:693$744 

110:313$421 

51,440 

51,440 

137:035$178 

134:956$ 125 

205:5Í8$273 

215:5i4$097 

93,230 

93,230 

445:634$631 

405:513$231 

433:067$269 

424:224$03ô 

416,211 

326,838 

2.025: Í23$6S8 

i.760:8D3$120 

1.487:7433605 

1.267:46S$918 

250,007 

250,007 

1.943:145$500 

1.6SS:646$463 

t.503:627$>02 

1.163:22S$421 

231,118 

231,113 

S77:123$215 

92l:223$015 

S72:6tl$950 

1.045:486$270 

436,430 

436,480 

l.519:475$500 

1.097:S07$267 

1.97S:752$700 

1.454:115$340 

333,206 

833,206 

3.902:352$159 

3.037:417$917 

4.104:393$ 463 

2.526:679$679 

327,794 

327,791 

t.251:656$997 

1.123:932$690 

1.004:023$003 

674:238$287 

52$950 

52,960 

107:069$657 

18:401$425 

93:453$133 

21:995$ 367 

44,980 

44,930 

605:939$85S 

615:539$130 

214:S88.?397 

229:966$990 

175,537 

175,597 

327:516$190 

300:793$859 

374:819$753 

326:541$535 

IV  _  CONCEDIDAS  PELA  UNIÃO  ■ 


IV  _  CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMENT 


44 

45 
46 

47 
43 
49 

50 

51 
52 
53 
51 
55, 
56. 


Recife  a  Limoeiro  e  Timbaúba 

Centro  e  ramal  de  Leopoldina  . 

Sumidouro 

Carangola  e  ramaes 

Vicloria  —  E.  Félix  e  ramal.   .  . 

Norte  —  Praia  Formosa  ao  En- 
troncamento   , 


Leopoldina 
Railway. 


Corcovado, 

Bananal , 

Rezende  a  Bocaina 

Santos  a  Jundiahy 

Paulista  (a) 

Ribeirão  Preto  a  Jaguara  e  ramal 
Igarapava  a  Uberaba 

(a)  A  comparação  dos  dados  acima  é  feita  eia  rela<; 


Mogyana , 


270,422 

270,422 

2.602:142$330 

2.173:277$240 

1.551:773$330 

1.462:145$300 

333,173 

338,178 

2.521:909$076 

3.238:7743773 

1.903:933$430 

1.962:733$200 

91,793 

91,793 

116:125,'29S 

129:339$336 

417: 115$ 220 

449:823$266 

226,261 

226,264 

1.452:690$053 

1.173:065$331 

1.136:315$926 

1.204:634$273 

326,576 

326,576 

353:873$65S 

733:069.$S07 

1.2O0:S31$509 

1.007:9i9$340 

46,030 

46,030 

2.429:059$761 

2.552:961$033 

t  930:144$i30 

1.499:623$Í70 

3,324 

3,824 

46:954$000 

47:537$300 

65:31S$U0 

61:979$70i 

23,000 

2a,ooo 

33:907$400 

31:439*790 

58:530$S23 

55:510$930 

33,810 

33,810 

37:617$333 

40:232$580 

61:1153393 

62:1033150 

139,466 

139,466 

29.671:493$5í0 

30.713:2643270 

1S.953:S72$330 

1S.313:693$740 

1.232,354 

1.160,514 

31.556:914|573 

30.198:933$312 

15.453:914$903 

13.327:537$341 

268,137 

263,137 

1.834:139$949 

2.256:344$303 

1.555:133$9S1 

1.766: 401$  105 

47,763 

47,763 

258:2S6$355 

5i:269v!730 

179:726$751 

35:8403336 

ão  a  todas 

as  linhas  da  C 

'ompanhia    «  Pai 

ilista  »,    po.-ijue 

foi  em  1916    ina 

ugurado  o  trech 

3ALD0 
PKODOIT  NET 


1916 


1315 


1916 


1915 
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NUMERO   l)B  PASSAGEIROS 
ICILOMETRO 


NOMBRE  DE  VOYAGEUBS- 
K.IL0MÉTRIQUES 


1916 


1915 


NUMERO  DE  TONELADAS 

KILOMETRO 

DE  MERCADORIAS 

NOMBRE   DE  TONNES-KILOMÉ- 

TRIQUE 

DE     MABCHANDISES 


1913 


1915 


NUMERO  DB  TRENS  POR 

DIA  EM  RELAÇÃO 

Á    EXTENSÃO    MÉDIA 

NOMBRE  DE  TRAINS 

PAB  JOUR  RAP- 

PORTÉ  A  LA  LONGOEUR 

MOYENNE 


1913 


1915 


a   -a 


COM  GARANTIA.  DE  JUROS 

FEDERAL  AYEC  GARANTIE  D'INTÉRÊTS 


13:557^62 

537:3758063 
439:513$238 


274:6283989 

10:6i3.$474 

391:1118451 


41:2918235 
493:3338202 
472:918|042 


510:73S$23S 
449:7048403 

335:5738140 


255:S11$197 
2:9128780 

171:4598090 
65:535^270 
56:4268108 

63:4638100 


95-.438$735 

492:277^200 
202:0418309 


46:7038563 


2:155$246 

141:2418909 

S6:53i$453 

30:908$548 

S0:587$672 


124:2638224 

356:308$073 


6:5948442 
25:7428726 


29.621 

403.633 

2.997.003 

1.234.730 

165.533 

325.732 

1.642.841 

11.655.732 

8.186.433 

5.190.370 

12.516.473 

14.178.440 

4.613.236 

347.407 

1.706,530 

1.033.230 


345.443 

3.023.038 

793.360 

130.761 

317.842 

1.463.166 

12.650.466 

7.395.809 

5.686.397 

8.874.501 

14.451.036 

4.005.925 

113.425 

1.633.345 

1.003.795 


16.409 

353.202 

6.474.848 

S27.279 

205.937 

328.623 

3.022.414 

17.308.932 

27.452.219 

6.474.852 

9.717.317 

39.153.731 

11.367.725 

1.369.547 

4.831.294 

2.214.204 


— 

— 

— 

423.227 

0,9 

1,1 

5.531.169 

1,8 

1,6 

745.624 

0,9 

0.9 

187.405 

1,0 

0,9 

387.883 

2,0 

1,9 

3.282.821 

4,5 

4,5 

13.613.694 

4,2 

4,5 

14.947.120 

7,9 

5,9 

7.447.033 

5,2 

4,8 

5.594.729 

1,9 

1,7 

21.094.831 

3,9 

2,4 

9.154.669 

1,9 

1,6 

131.617 

2,0 

0,4 

3.939.372 

4,5 

4,0 

1.613.977 

1,1 

1,0 

28 
39 
30 
31 
32 

33 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 


SEM  GARANTIA  DE  JUROS 

FEDERAL  SANS  GARANTIE  DTNTÉRÈTS 


1.050:6638950 
614:925?596 

256:374$132 
493:9158331 


10.717:621$210 

15.102:9938664 

273:055$968 

78:559$605 

de  bitola  larga, 

6145 


710:1318440 
1.306.0418573 

268:3818058 
1.053:3358768 


300:9398924 
337:0018951 


19:3548110  14:3938401 

24:6538436  21:0718170 

23:5298010  81:870.5570 

12.329:5708530 

16.371:396$471 

490:4428303 

18:4288794 

de  concessão  federal —  Rio  Claro  e  São  Carlos 


320:4238230 


224:9208033 


15.614.127 

10.672.402 

560.532 

4.295.274 

3.553.668 

69.419.146 
146.034 
100.561 

94.828.732 

U4.6S8.509 

13.255.493 

995.182 


10.S23.156 

10.658.273 

577.662 

3.822.452 

2.923.665 

63.075.693 

S6.996 

92.271.755 

106.277.214 

14.310.600 

342.947 


13.593.160 

16.657.260 

534.457 

13.033.492 

3.755.222 

4.940.035 


193.323.906 

319.913.429 

11.299.102 

1.869.665 


12.326.414 

4,5 

4,1 

18.050.691 

3,4 

3,5 

664.373 

3,1 

1,8 

12.160.163 

4,5 

4,5 

3.920.625 

1,3 

1,2 

5.747.003 

43,9 

39,8 

- 

11,2 

13,1 

- 

1,5 

1,4 

- 

0,9 

0,9 

193.142.736 

40,0 

38,2 

214.972.069 

11,7 

10,5 

15.758.733 

7,6 

8,3 

361.438 

8,4 

1,3 

44 
45 
46 
47 

43 

49 
50 
51 
53 
53 
54 
55 
56 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


EXTENSÃO  EM  TRAFEGO   EM 
31   DE  DEZEMBRO 


L0NGUEU8    EXPLOITEE   AU 
31    LÉCEMBRE 


1916 

Klrns. 


1915 

Klms. 


RECEITA    TOTAL    DO  TRAFEGO 
RECETTE   TOTALE   DEXPLOITATION 


1916 


1915 


DESPEZA    TOTAL   DO   CUSTEIO 
DÉPENSE   TOTALE  d'eXPLOITATIOI 


1916 


1915 


V  —  CONCEDIDA  W 
V  —  CONCEDES  PAR  LE  P 


57  Mosso ró  —  Porto  Franco  a  Mossoró 

58  Nazareth  a  Toca  da  Onça  e  ramal 

59  Santo  Amaro  e  ramaes 

60  Ilhéos  a  Conquista  e  ramaes 

61  Maricá  —  Porto  das  Neves  a  Nilo  Peçanha  .  .  ■ 

Rede   Sal   Mineira  —  Piranguinho    a   Paraizo 

62  polis 

63  Mogyana  —  Linha  Tronco  e  ramaes 

64  São   Paulo    í  CamP°  LiraP°  a  Vargem.   .  .   . 

65  Railway     j  Ramal  de  piracaia 


37,690 
821,684 
87,468 
82,750 
65,892 

51.99S 

1.077,893 

77,064 

30,782 


37,690 
221,684 

82,750 
65,292 

51,998 

77,064 
30,782 


106:654$130 
i. 337:9223238 

49S:i21$113 
1.217:553$8S0 

212:903$140 

76:506$0S1 

19.733:26 1$3S5 

S83:00i$180 

140:00 4$930 


115: 

379:570$7S8 
1.034:2S9$120 

67:Í33$939 

854:7220060 
113:370$410 


86:407$3il 

1.0S3:510$963 

378:095$153 

609:821$540 

351:461$101 

85:891$364 

8.441:236$001 

645:881$7S0 

129:803$250 


73:467$U3 

332:080$809 
569:726$580 

91:387$598 

533:724$910 
119:434$940 


SALDO 

PBODUIT  NET 


1916 


1915 


1916 


1915 
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NUMERO   DE  PASSAGEIROS- 
KILOMETRO 


NOMBRE   DE   VOYAGEURS- 
KILOMÉTBIQUES 


1916 


1915 


NDMHRO    DE    TONELADAS- 

KILOMETRO 

DE   MERCADORIAS 

NOMBRE  DE  TONNES-KILOMÉ- 

TBIQUE 

DE     MARCHANDIoES 


1916 


1915 


NUMERO  DE  TRENS  POR 

DIA,  EM  RELAÇÃO 

Á  EXTENSÃO  MEDIA 

NOMBRE   DE  TRAINS 

PAR    JOUR   RAP- 

PORTÉ  A  LA  LONOUEUB 

MOTENNE 


1916 


1915 


*  9 
a  9 
a    9. 


IELOS  ESTADOS 
EJOUVERNEMENTS  DES  ÉTA.TS 

42:393^507 


20:246$319 
304:4ti$270 
120:025$960 
607:732$340 


.292:025$3Sí 

237:126$i00 
10:20i$6S0 


47: 439|979 
434:562$540 


320:997$150 


133:5í 

9:3S5$733 


6: 054$530 


216.529 

3.177.5U 

4.037.623 

1.829.745 

677.931 

73.457.260 

5  451.561 

1.424.050 

172.786 


623.172 

5.126.133 

1.23S.0S6 


492.269 
5.189.167 

1.803.122 
1.022.657 

143.512 
119.193.993 

5.735.449 
826.761 


577.404 


131.731 


4.095.592 
416.610 


1,8 

2,2 

1,6 

2,3 

2,9 

2,0 

7,9 

4,4 

1,5 


2,0 
7,3 


57 

58 
59 
60 
61 

62 

63 
64 
65 
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PRINOIPAES  DADOS  ESTATISTIOC 
PRINCIPALES  DONNÉES  STATISTIQOI,] 


)i 


DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


POR    KILOMETRO   TRAFEGADO 
PAR    KILOMÈTRE    EXPLOITÉ 


Receita   do   trafego 
Recettes  d'exploitation 


1915 


1916 


Despeza  do  custeio 
Dépensesd'exploitation 


Saldo 

Produit  net 


1915  1916 


1915 


1916 


Detlcit 


1915 


1916 


Rede 


;.i 


Sobral. 


Ceará-Piauhy.")  .^.^ 
Central  do  Brazil.   .   .  . 


Rio  do  Ouro  .  ♦  .  . 
Oeste  de  Minas .  •  . 
Ttapura  a  Corumbá. 


2:046$927 

4:783$949 

18:818$052 

2:104$915 
2:700$936 


Madeira-Mamorá 

Central  do  Rio  Grande  do  Norte  .  .   .   . 

Rode  Norte 

Rede  Central 

Great-\Vestern<f  Rede  Sul 

Total  das  3  Redes  . 

Paulo  AfTonso 


S.  Francisco  e  ramaes.  .   . 
Rede  Bahiana .1  Central  da  Bahia  e  ramaes. 

|  Bahia  e  Minas 

Prolongamento  da  Maricá 

Therezopolis 

Cruzeiro  a  Tuyuty  e  ramaes 


Rede 
Sul-Mineira 


Tuyuty    a   S.    Sebastião    e 
ramal  (c) 


Goyaz. 


Formiga  a  Catiára.  . 
Araguary  a  Catalão. 


Paraná 

Santa  Catharina  . 

D.  Thereza  Christina 

Viação  Férrea  do  Rio  Grande   do  Pui 
Itaquy  a  S.  Borja 


7:603$612 
1:614$500 
5:516$395 
7:144$608 
7:335$843 
6:552-872 
807$157 

3:027.;089 
3:139$545 
1:59S$165 
1.713J835 

4:938*508 


3:326$340 
i:415$995 
1: 479$532 

12:238 ;979 
1:669$301 
1:532$126 

5 


i:933$919 

1:290$403 

4:208$534 

2:745$002 

20:223$478 

2i:449$lS9 

3:336$373 

3:585$625 

2:617^696 

2  581$536 

l:151$6í6 

— 

10:362$230 

5:590$229 

l:97â|101 

2:754$729 

6:538$629 

4:383(463 

S:529$171 

6:123$609 

8:339.^871 

5:650.j}705 

7:633$524 

r>:207$160 

854$566 

872f691 

3:646;618 

2  S13$995 

2:434$981 

2:290$083 

1:5785369 

I:514$129 

l:132$332 

3:686$454 

5:424$166 

- 

4:827$614 

3:335$360 

3: 40 i$001 

2.839$42i 

1:5873763 

1:729$531 

l:921$S21 

i:74l$341 

12:156*021 

4:642$760 

1:?33$5~>3 

4:13i$223 

1:531$032 

2:172$801 

6:5S4$348 

4:287$625 

1:1713415 

98í$U4 

(a)  Subúrbio. 

(bj  Interior. 

(c)  O  trafego  desta    linha  está  a  cargo  da    Companhia  Mogyana. 


1:376:259 
2:586$191 

29:033$059 

6:S7S$933 
2:3613-278 
3:473$775 


7:»13$7i4 
2: 797$ 169 
4:557^908 
7:093$552 
5:443$032 
5:367.}839 


3:332$332 
2:496?499 
1:SS7$Õ02 
3:5S6$395 
7:24S$376 
3:754$316 

3:7S2$028 
2:206$ 253 
1:619$033 

5:763$51S 
2:5S7$2I8 
2:175$990 
5:461g547 

1:193$403 


765$525 
2:03S$947 


I19$400 


2:013$333 

1:157J932 
1:020$999 
1:635$138 
1:345$712 

2l3$09l 

5i$036 

1:573$143 
4S5$919 


7. 595 -'219 


1:579.5021 


I  —  ADMINISTRAD 
I  — EXPLOITÉS  PAR 

557$3S0 
l:622$343 


5:63i$l37 

1:480$710 


S:806| 
3:492| 


II 


2:2921 

ARRENDAD 


II  —  AFFERMES 

2:418^486 


PAR 


2:030$721 
1:  435. < 6 19 
2:8S6$S39 
2:2ô7$695 


t:140$139 


1.073$393 
631$973 

272$783 
6:392.503 

1:122$S01 


65^534 


1603538 


972$529 


313$5S6 

262.5309 

2:461s992 
640$675 

16$363 


S25Í 


l|i 


S, 


101 

71/ 
301 
2:454 

1:8341 


òtd 


:>.. 


3, 


li,! 


B,l 


85; 

64* 


R  I 


11,8 

13.: 
II. 


STIOÈ 
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)E  DOIS  ANNOS  CONSECUTIVOS 
)E  DEUX  ANNÉES  CONSECUTIVES 


Quadro  n.  26 
Tableau  n.  96 


a  h 


;  h    « 


PRODUCTOS   MÉDIOS  POR 
KILOMETRO 


PRODUIT    MOYEN 


De  um  passa- 
geiro 

Par  voy-klm. 


De  uma  tone- 
lada de 
mercadoria 

Par  tonne- 

klm.  de  mar- 

chandises 


RECEITA   PO   TRAFEGO   POR 
KILOMETRO 


RECETTE   D  EXPL0ITATI0N  PAR 


Trem 
Train-klm. 


Vehiculo 

Véhicule- 
klm. 


Kixo 


Essieu- 
klm. 


DESPf.ZA  DE   CUSTEIO   EM   RÉIS   POR 
KILOMETRO 


DEFENSE   D  EXPLOITATION  PAR 


Trem 
Train-klm . 


Vehiculo 


Viihicule- 

klm. 


Eixo 


Essieu- 
klm. 


CUSTO  TOTAL  EM  RÉIS 

DO  TRANSPORTE   POK   KILO 

METRO   DE 

PRIX  DE  REVIENT   DU 
TRANSPORT  PAR 


Um  passa- 
geiro 

Voyageur- 
klm. 


Uma  tone- 
lada 
mercadoria 

Tonne-klm. 

de  mar-. 

chandises 


3)5 


1916 


1915        1916       191 


1916 


1915      1916      1915      1916 


1915  1916 


1915   1916   1915   1916 


1915  1916 


1915  1916 


1915   1916 


ELA   UNIÃO 
OUYERNEMENT  FEDERAL 


1:0) 

■1 

m 


3,04 

71,16 

$036 

$036 

$131 

$124 

4$S24 

4$402 

$620 

$55? 

$16i 

$145 

3$041 

3$133 

$391 

$397 

$102 

$103 

$030 

$030 

$066 

$071 

7,38 

61,45 

$033 

$033 

$110 

$117 

5$243 

5$0S0 

$59S 

$630 

$149 

$158 

3$009 

3$122 

$343 

$387 

$086 

$097 

$018 

$014 

$067 

$070 

3,92 

143,55 

í(a)  $012 
l(b)  $048 

J(a)$012 
t(b)  $050 

$056 

$046 

3$6b2 

3$67í. 

$215 

$207 

$054 

$053 

4$758 

5$279 

$280 

$298 

$070 

$076 

-! 

a)$015 
b)$074 

- 

$056 

3,35 

203,14 

- 

- 

- 

- 

1$823 

2$043 

$436 

$476 

$109 

$119 

3$105 

4$150 

$742 

$966 

$185 

$241 

— 

— 

— 

— 

5,58 

109,31 

$056 

$049 

$127 

$124 

2$678 

2$507 

$375 

$435 

$091 

$109 

2$56'i 

2$740 

$358 

$475 

$090 

$119 

$059 

$0S0 

$079 

$072 

ELA   UNIÃO 
OUYERNEMENT  FEDERAL 


!;| 


3,53 
0,61 
9,12 
5,71 
7,03 
9,46 
18,12 

8,96 
7,53 
16,62 
6,75 


76,3 
111,85 
69,18 
83,17 
95,34 
70,30 
101,18 

91,38 
102,95 
119,59 
316,73 


133.63 

77,76 

81,73 
138,95 
85,80 

47,41 

149,24 
142,12 

82,95 
101,88 


$288 


$034 
$032 


$047 
$057 


$210 
$045 
$043 
$035 
$034 


$049 
$058 
$049 


1$033 
$171 
$124 
$127 


$148 

$069 
$134 


1$122 
$145 
$12í 
$115 
$091 
$104 
$153 

$068 
$119 

$100 
$079 


26$125 


4$571 
3$9S5 
4$3S3 
4$361 
3$4°5 

3$513 


4$055 
2$231 


33$533 
4$097 
5$197 
5$999 
5$119 
5$304 
2$S64 


5$265 
4$506 
S$105 


4$178 


$2S9 

$403 
$65 
$372 
$358 


4$071 

$530 
$574 
$502 
$576 
$559 
$282 

$441 
$600 
$87S 
$390 


1$044 
$141 
$126 
$110 
$120 
$180 
$135 

$101 
$178 
$093 


1$018 
$132 

$144 

$126 
$144 
$130 
$131 

$110 
$150 


lí>$20' 


3$415 
3$376 
3$466 
3$779 


5$219 

3$9t 
3$49/ 


5$812 
3$595 


3$345 
3$728 


5$Í20 
5$383 


$399 
$376 
$371 


3$109 
$752 
$398 
$418 


$70' 
$3& 
$562 


$104 

$618 

1$050 

1$234 


$241 

$100 
$094 
$093 
$095 
$147 

$094 
$191 

$090 
$140 


$777 
$188 
$099 
$104 
$094 
$09S 
$132 

$101 
$151 


$345 

$359 

$587 

$626 

$055 

$045 

$289 

$199 

$03! 

$022 

$098 

$097 

$03S 

$026 

$095 

$107 

$034 

$022 

$051 

$058 

$035 

$023 

$077 

$078 

$018 

$020 

$185 

$19i 

$022 

$021 

$064 

$060 

$047 

$043 

$131 

$102 

$0S9 

$137 

$086 

$097 

$088 

$131 

$079 

$£8b 

$035 

$035 

$052 

$051 

$025 

$036 

$140 

$141 

$095 

$08S 

$079 

$114 

$090 

$057 

$113 

$069 

$016 

$018 

$043 

$043 

$097 

$049 

$329 

$157 

$025 

$027 

$1S0 

$176 

$024 

$030 

$044 

$047 

$042 

$059 

$085 

$081 

<5.3b 
Í2,15 
17,73 

37,93 
17,48 
11,82 
73,08 
31,66 


$047 
$061 


$033 
0,52 
0,82 


$050 

$054 
$060 
$062 

$046 
$052 
$039 
$055 


$130 

$139 
$151 
$149 

$112 
$255 

$090 
$054 


$131 

$169 
$144 
$143 

$038 
$143 


3$0P2 
4$183 
4$i52 

8$153 


3$352 


3$407 


$522 


2$797 
3$747 
2$892 


4$731 

6$9J4 
2$032 
2$770 
3$457 
3$367 


$895 
$555 
$220 
$442 
$452 


$503 

$565 
$622 
$841 

$780 
$560 
$232 
$430 
$589 


$130 

$114 
$170 
$222 

$228 
$216 
$096 
$111 
$113. 


2$193 


$155 
$210 

$195 
$219 
$101 
$107 
$147 


5$109 


3$093 
4$970 
3$9Õ7 


2$806 

2$785 
5$515 
4$059 

3$316 
3$032 
3$937 
2$867 
3$430 


$000 

$388 

$831 
1$047 

$339 
1$373 

$324 
$323 
$460 


$391 


$72i 

$370 
$8b5 
$330 
$356 
$600 


$536 
$136 
$081 
$115 


$115 

$216 
$18u 

$092 
$327 
$114 

$089 
$150 


214 


DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 


POR     KILOMETRO     TRAFEGADO 
PAR   KILOMÈTRE    EXPLOITÉ 


Receita  do  trafego 
Recèttes  d'exploitation 


1915 


1916 


Despeza  do  custeio 

Dépenses  d'oxploitation 


1915 


1916 


Saldo 
Produit  net 


1915 


1916 


Deficit 


1915 


1916 


III 


III  —  CONCEDIDAS  PELA  UNIA  W 
CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMEN 


28 
29 
30 
31 
38 
33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
43 
43 


Tocantins  —  Ale.  B.  Branco  e  ramal.  .  .  . 

Caxias  a  O.jazeiras 

Victoria  a       I  Victoria  a  Cachoeira  Escara, 


Minas 


Leopoldina 
Railway 


|  Curralinbo  a  Diamantina.  . 

Central  de  Macahé.  .... 

Prol.  Barão  de  Araruama 

Santo  Eduardo  aoCachoeiro 
do  Itapemirim 


Sorocabana 
Railway 


Capão  Bonito  —  Bartyra.  . 

Tatnhy  a  Itararé 

Mogyana  —  Jaguára  a   Araguary 

Noroeste  —  Bauru  a  Itapura 

Itararé  —  Uruguay  .  .  .  . 

S.  Francisco  a  Canoinhas  . 

Jaguariahyba  a  S.  José.   .   . 

Serrinha  a  Nova  Restinga. 
'Jutrahim  a  Itaquy 


S.     Paulo-Rio 
Grande 


- 

2030312 

- 

6:1520410 

- 

- 

— 

5:949008 

1:6700658 

1:7470289 

1: 698«289 

1:7S40633 

- 

- 

270631 

37034  ">8 

2:488$458 

2:8920419 

2:8070184 

3:079$318 

- 

- 

3180726 

336089  l!',: 

1:1640693 

1:1730046 

1:7510284 

l:62i$0S4 

- 

- 

5860591 

451003  M 

1:3650252 

1:339Í116 

3:2210707 

2:6350911 

- 

- 

1:859.Í455 

1:29607E  S';>" 

2:6230570 

2:6640953 

4:190:204 

3:9950881 

- 

- 

1:5660634 

1:330093 

»,; 

4:993022! 

4:779^948 

4:5500295 

4:6150149 

4420929 

1340799 

- 

- 

B,J 

5:7010669 

5:475*971 

4:1060347 

4.0220393 

1:59?0322 

1:4530072 

- 

- 

H,Uf 

6:5930346 

7:7720364 

4:672$035 

6:0140340 

1:9210311 

1:7580024 

- 

- 

»,: 

3:2780374 

3: 1200125 

3:7200592 

3:4590799 

- 

- 

4220218 

339087 

m 

2:5150137 

3:5490934 

3:327$495 

4:5330432 

- 

- 

812035S 

933049 

■;,. 

3:4390083 

4:4180394 

2:8600804 

4:6i70153 

5780279 

— 

- 

228075 

9,11 

3:4280980 

3:S1S0425 

2:0570049 

3:0620985 

1:3710911 

7550440 

- 

- 

1,31 

3170159 

2:0210708 

471^976 

1.8210302 

- 

2000106 

1240517 

- 

li« 

13:67S0647 

13:4730651 

5:1120650 

4:765.4790 

8:5650997 

8:7080861 

- 

- 

Í,J 

1:7130006, 

1:S65015S 

1:8590607 

2:1310128 

— 

— 

1460601 

865$97t  S>i; 

IV  _  CONCEDIDAS  PELA  UNlA( 
IV  _  CONCEDES  PAR  LE  GOUVERNEMEN! 


44 

45 
46 

47 

48 

49 

50 
51 
52 
53 
54 
55 

56 


Recife  —  Limoeiro  e   Timbaúba 


Centro  e  ramal  de  Leopol- 
dina   


Leopoldina 
Railvay 


Sumidouro 

Carangola  e  ramaes  .... 

Victoria  —  E.  Feliz  e   ra- 
mal   


Norte  —  Praia  Formosa  ao 
Entroncamento  .... 


Corcovado 

Bananal 

Rezende  a  Bocaina. 
Santos  a  Jundiahy  . 
Paulista 


Mogyana. 


Ribeirão  Prato  a  Jaguára  e 
ramal 


Igarapava  —  Uberaba  . 


8:0320916 

8:4200683 
1:4OS0297 
6:5170988 

2:3970818 

55:4630047 

12:5220973 

1:1820849 

1:0310601 

220:9940706 

26:0220076 

8:4210061 
4:5220178 


9:6230634 

6:1960785 
1:2650078 
6:4200332 

8:6450261 

52:7710230 

12:2810381 
1:2100978 

969*270 
í 12:7500732 
2506070020 

6:8400495 
5:4070666 


5:4060904 

5:0560192 
4:9000409 
5:3300461 

3:086$»40 

32:6000614 

16:2O80OSO 

1.9820534 

i:592$3S8 

132:2920760 

11:9150054 

6:5910050 
2:9860745 


5:7 

4:9120652 

4:5440085 
5:2870257 

3:6770189 

41:932:314 

17:342.i602 

3:0910458 

1:5750532 

135:9030176 

12:5400153 

5:8030503 

3:7620886 


2:6260012 
3:3640491 

1:1870587 
32:8620433 


88:7015946 

14:1070022 

1:8300011 
1:5350733; 


3:8850276 
1:5840133 

1:1330075 
10:8380916 


76:8470556 
13:0660862 

1:0360992 
1:6440780 


3:4900716 


6S80722 


3:6550107 

8O506S5 
5600784 


3:8790O(W!lVí 

11,1) 

l:O3l0926f,"! 

1,1, 

5:061$222fci 
8800480  S.5ô 

1,35 


to 

i,'.' 

i,ul 


8 


Subúrbio. 
Interior. 
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o 


o 


Be. 

Ec 
H 


PRODUCTOS   MÉDIOS   EM  EÈIS 
POR  K1LOMETRO 

PRODUIT  MOYEN 


De  uun  passa- 
geiro 

Par   voy-klm. 


De  uma  tone- 
lada de 

mercadoria 

Par  tonne- 

klin.  de  mar- 

chandises 


RECEITA   DO   TRAFEGO    EM   RÉIS 
POR.    KILOMETRO 


REOETTE   D  EXPLOITATION 


Trem 
Train-klnu 


Vehiculo 

Vébicule- 
klm. 


Eixo 

Essieu- 
klm. 


DESPEZA    DB  COSTEIO  EM  RÉIS 
POR   KILOMETRO 

DÉPENSE  d'EXPLOITATION  PAR 


Trem, 
Train-klm. 


Vehiculo 


Vékicule- 
klm. 


Eixo 


Essieu  - 
klm. 


CUSTO    TOTAI,   EM   REIS 
DO  TRANSPORTE  POR  KILO- 
METRO DB 

PRIX  DE  REVIENT  DU 
TRANSPORT  PAR 


Um    passa- 
geiro 

Voyageur- 
klm. 


Uma  tone- 
lada merca- 
doria 

Tonne-klm. 
de   mar- 
chandises 


1914 


1915        1914 


1915      1914 


1915      1914 


1915      1914 


1915    1916 


1915      1914 


1915      1914 


1915     1914     1915     1916 


1915      1916 


iflOM  GARANTIA  DE  JUROS 
^ÉDÉRAL  AVEG  GARANTIE  DTNTÉRÈTS 


91,65 
12,81 
50,36 

59,71 


' 


93,71 

n, 

70,86 

||13,48 
!3,45 
13,18 
»9,99 
!5,83 
17,36 
13,56 


? 


3.026,09 
102,14 
114,37 
138,45 
196,S4 
149,94 

97,18 

73,46 

77,38 

110,89 

127,70 

105,18 

89,32 

99,09 

35,37 

111,38 


$031 
§069 
$072 
$053 
$031 

$050 
$037 
$039 
$043 
$043 
$036 
$045 
$344 
$916 


$035 
$962 

$038 
$050 
$058 
$057 

$060 
$037 
$04,1 
$043 
$015 
$042 
$016 
$019 
$0í6 
$079 


$229 
•$164 
$147 
$163 
$175 

$107 
,$033 


$104 

$078 
$100 
$033 
$130 


$350 

'  — 

- 

— 

- 

— 

- 

- 

— 

— 

— 

- 

- 

- 

— 

- 

$276 

4$120 

4$978 

$901 

$944 

$226 

$236 

4$  189 

5$334 

$919 

$935 

$329 

$241 

$069 

$087 

$202 

$146 

4$t06 

4$176 

$673 

$334 

$168 

$158 

4$61i 

4$777 

$759 

$725 

$190 

$181 

$085 

$075 

$134 

$123 

3$557 

3$552 

$780 

$386 

$t95 

$211 

5$33í 

4$917 

l$173 

1$337 

$293 

$334 

$095 

$067 

$185 

$175 

4$262 

3$538 

t$H3 

i$033 

$303 

$373 

10$0S6 

7$693 

2$856 

2$377 

$716 

$594 

$308 

$138 

$323 

$173 

3  $885 

3$6Í6 

$343 

1$035 

$236 

$236 

6$205 

5JÍ66 

l$506 

1^597 

$376 

$399 

$174 

$193 

$215 

$114 

3$916 

2$929 

$553 

$561 

$142 

$110 

2$7-49 

3$3í6 

$517 

$5Í5 

$129 

$135 

$065 

$061 

$076 

$085 

3$iS9 

3$593 

$555 

$592 

$139 

$148 

8$518 

2$340 

$399 

$135 

$100 

$109 

$031 

$030 

$057 

$049 

3$949 

3.J796 

$136 

$102 

$109 

$100 

2$  131 

2$051 

$309 

$395 

$077 

$074 

$034 

$032 

$057 

$031 

1$373 

1$346 

$273 

$238 

$058 

$172 

2$126 

1$325 

$310 

$319 

$084 

$080 

$033 

$024 

$107 

$084 

4$953 

4$99S 

$183 

$578 

$121 

$114 

5$39ò 

6$383 

$314 

$738 

$161 

$184 

$044 

$042 

S153 

$057 

4$011 

3$  101 

$555 

$116 

$139 

$104 

3$336 

3$255 

$162 

$440 

$115 

$110 

$029 

$045 

$072 

$930 

5$715 

5$531 

$397 

$644 

$171 

$161 

3$129 

4$i36 

$119 

$516 

$105 

.■6129 

$041 

$045 

$059 

$05° 

2$  119 

2$307 

$189 

$576 

$122 

$144 

2$879 

,2$529 

$386 

$520 

$166 

$130 

$017 

$029 

$068 

$103 

9$315 

SJ104 

$953 

$362 

$243 

$216 

3$491 

2$857 

$357 

$394 

$091 

$076 

$021 

$016 

$344 

$130 

4$  127 

4$337 

$515 

$303 

$11S 

$161 

4$306 

4$9íi 

$559 

$393 

$161 

$1S4 

$965 

$073 

$119 

JEM  GARANTIA  DE  JUROS 
ÉDÉRAL  SANS  GARANTIE  DTNTÉRÈTS 


\] 


íf 


9 


7,31 

0,05 
|,62 
1,79 

8,72 

8,74 


,!«|8'56 
1,33 

9,83 

5,78 


3,26 

04 


S, 


59,63 

75,62 

359,19 

82,35 
I 

139,01 
79,46 

111,81 

172,71 

162,55 

63,88 

43,97 

84, 84 
39,58 


$040 

$351 

$053 
$059 

$034 
ia)  $918 
I»  $929 

$097 


$039 

$044 
$036 


$941 

$051 
$930 
$059 


$018 
$029 
$393 
$097 

$038 


$35S 


$124 

$131 
$t32 

$108 

$231 
$130 


$128 
$118 

$103 
$102 


$124 

$995 
$157 
$391 

$237 

$138 


$120 
$109 

$095 
$091 


5$355 

6$535 
2$083 
4$937 

5.J395 

3$315 


2$103 
3$019 

L5$794 


2$757 
2$219 


5$315 

5$216 
1$335 
3$353 


3$237 

3$30: 
2$093 
2$S51 
14$028 
5|321 

2$500 
2$395 


$530 

1$309 
$307 
8193 

$782 


2$597 


$541 
$303 

$325 
$175 


$320 

1$027 
$251 
$514 

i$08l 

$438 

3$00 


$5  IS 
$514 

$102 
$23 


$140 

$427 
$077 
$134 

$195 

$122 


$151 

$331 

$914 


$155 

$257 

$053 
$123 

$270 

$109 

1$501 


$128 

$100 
$055 


3$305  3$527 


3$9Í1 
6$lt9 
33303 


2$241 

3$382 
3$713 
4$5S0 
9$45i 
3$115 

2$170 
l$iò5 


3$9Í4 
5J372 
3$178 

7$739 

2$312 

4$240 
3$315 
4$835 
9$273 

2$300 

2$037 
1$304 


$377 

$785 
$908 
$406 

1$007 


3$3S2 

$324 

$278 

$256 
$115 


$369 

$776 
$900 
$423 

14503 

$318 

4$240 


$331 
$252 

$341 
$155 


$094 

$193 
$227 
$103 

$252 

$072 

1*391 


$070 


$029 


$092 

$194 

$225 
$106 

$376 

$087 
2$120 


$063 


$927 

$043 
$133 
$034 

$076 

$016 


$054 


$010 


$017 

$044 
$130 
$034 

$097 

$019 

$559 


$025 

$016 
$015 


J506 
$033 

$254 

$052 


$073 
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DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 
DÈSIGNATION  DES  CHEMINS  DE   FER 


POR    KILOMETRO    TRAFEGADO 
PAR   KILOMÉTRE   EXPLOITÉ 


Receita  do  trafego 
Recettes  d'exploitation 


1915 


1916 


Despeza  do  custeio 
Dépensesd'exploitation 


1915 


1916 


Saldo 
Produit  net 


1915 


1916 


Deficit 


1915 


1916 


57 
58 
58 
60 
Bi 
62 

63 
64 
65 


Mossoró  —  Porto  Franco  a  Mossoró.  .  .  . 

Nazareth  a  Toca  da  Onça  e  ramal 

Santo  Amaro  e  ramaes 

Ilhéos  a  Conquista  e  ramaes 

Maricá  —  P,  dos  Neves  a  N.  Pecanha.  .  . 

Rede  Sul   Mineira  —  Piranginho  a  Paraizo- 
polis 

Mogyana  —  Linha  Trone  o  e  ramaes  .   .   . 

São  I*aulo   í  CamP°  LimP°  a  vargem-   •   • 
Railway    |  Rama,  de  pkacaia 


3:923.$223 

4:339$53y 
12:740$654 

l:29i$884 
11:100$286 


2:8Í!9$773 

2:487$712 

6:260$814 

- 

5:694.4S95 

3:796$598 

14:713$642 

6:884$913 

3:260$7Si 

- 

1:471$327 

1: 756^300 

18:307$254 

- 

11:458§115 

õ; 93 ti 492 

4:5íS$273 

— 

2:292.?592 
4:SS7$637 
4:322$66S 
7:369$444 
5:382$95S 

1:651$S30 
7:3314237 
S:331$109 

4:216$856 


1:435|511 

542|941 
5:855$741 


4:16S$794 


V  —  CONCEDIDAS 
V  —  CONCEDES  PAR  LE 

537|181 
1:373$177 
1.-372Í227 
7:344$198 

2:1228174 

461|416     180$503 
10:476$017 
3:077$006 
331J417 
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•'«8 

COSTO  TOTAL  EM  RÉIS 

"*    4 

o 

PRODUCTOS   MÉDIOS   EM    HEIS 

RECEITA    DO   TRAFEGO   EM   RUIS 

DESPEZA   DO   COSTEIO   EM   RÉIS 

DO  TRANSPORTE   POR   KILO- 

Og 

5 

POR  KILOMETRO 

POR   KILOMETRO 

POR   KILOMETRO 

METRO  DE 

c  a 
^  o 

o  <  e 

1      E<  ^  g 

a  0 

O 

PR0DU1T  MOYEX 

RECETTE   D'EXPLOITATION 

DEFENSE,  DEXPLOITATION  PAR 

PKIS  DE  REVIENT  DU 

"o  . 

TKANSPORT  PAR 

1    l 

De  uma  tone- 

Uma tone- 

6 l 

o 

De  um   passa- 
geiro 

lada  de 
mercadoria 

Trem 

Vebiculo 

Eixo 

Trem 

Vchiculo 

Eixo 

Um  passa- 
geiro 

lada   merca- 
doria 

c 

Par    voy-klm. 

Par  tonne- 

klms.de  rnar- 

cbandises 

Traiu-klm. 

Vébicule— 
klm. 

Essieu- 
klm. 

Train-klm. 

Véhicule- 
klm. 

Essieu- 
klni. 

Voyageur- 
klm. 

Tonne 
de   r 
chan 

-klm. 

dises 

1915 

1916  . 

1915 

1916 

1915 

1916 

1915 

19Í6 

1915 

1915 

1915 

t916 

1915 

1916 

1915 

1916 

1915 

1916 

1915 

1916      1915 

1916 

PEL 

3S 

ES 

fADOÊ 

• 

GOUYERNEMENTS  DES  ÉTATS 


,63,40 

81,0$ 

§057 

$060 

$181 

$203 

7$19i 

6$571 

1$990 

1$434 

$493 

$353 

4$560 

5$323 

1$262, 

1$162 

$315 

$290 

$0Í? 

$073 

$100 

$143 

- 

78,07 

- 

$058 

- 

$216 

- 

7$S98 

- 

$367 

- 

- 

- 

6$166 

$676 

- 

- 

■- 

$063 

— 

$106 

.87,49 

75,90 

- 

- 

- 

- 

- 

9$993 

- 

1$604 

- 

- 

- 

7$535 

— 

1$217 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

54,04 

50,08 

- 

,  $07S 

- 

$458 

- 

14$109 

- 

2$420 

- 

$505 

- 

8$442 

- 

1S44S 

- 

$362 

- 

$058 

- 

$168 

"  -?- 

165,08 

- 

$04S 

- 

$034 

- 

3$115 

— 

$596 

- 

$149 

— 

5$t42 

— 

$985 

— 

$Í46 

— 

$047 

— 

$211 

J35,63 

:  112; 27 

$054 

;    $052 

$150 

$169 

1$5S4 

2$010 

$406 

$52£ 

.$106 

$131 

2$148 

2$256 

$565 

-    $586 

$145 

$147 

$061 

$059 

$307 

$075 

- 

42,78 

- 

$043 

/- 

:  $126 

- 

•f, 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

;62,4i 

73,15 

$035 

$036 

'  $148 

;$107 

4$176 

3$947 

$700 

$594 

- 

- 

2$60S 

2$3S7 

$437 

$434 

- 

- 

- 

$039 

- 

— 

!    92,71 

— 

$035 

—  ■ 

£095 

— 

2$'327 

— 

$544 

— 

— 

2$621 

! 

— 

$504 

$041 

1 

57 
58 
59 
60 
61 

62 
63 
64 
65 


6145 


"ES. 
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SUBSTITUIÇÃO  DO  MATERIAL  DA 
RENOUVELLEMENT  DU  MATER IEL  DE 


DESIGNAÇÃO     DAS     ESTRADAS 
DÉS1GNATIOX    DES    CHEMINS    DE    FER 


TRILHOS 
RAIL  S 


Aço 
En  acier 


Ferro 
Eq  fer 


•si 


ACCE8SOBIOS  DE  TRILHOS 

ACCESSOIRES   DE    RAILS 


Chapas  de 
Juncção 

Parafusos 

Grampos 

Eclisses 

Boulon 

s 

Crampons 

-     3 

5 

-a1 

d 

m 

-o       o 

P 

d 

*i>      a 

d 

a    <* 

b 

«Ó 

d 

o 

a 
-       o 

o 

*2      » 

"« 

o 

d 
® 

9 

3        O 

•O        J2 

3 
d 

*3 

— 

p 

c 

d 

d       S 

a       a 

^     £ 

e 

c 

5      5 

etf      ■  5 

d      c 

o 

© 

c        g 

O        o 

g     * 

O 

o 

P 

2: 

o 

O" 

o 

S 

o- 

'Cg 

E3 

o» 

<G       o 

o 

d 

a         3 

-O 

d 

d 

G 

a 

O 

CO 


ta 

..2 

;,,3 

a  4 

5 

6 


'  -  Rede  I  Sobril  • 

Ceará-Piauhy.  .)  Baturité 

Central   do  Brazil 

Rio  do. Ouro.   , 

Oeste  de  Minas 

Itapura  a  Corumbá  .  .  .   . 


I 

-  ADMINISTRADAS 

I  —  EXPLOITÊS  PAR  LE 



Metros 



Metros 

5 

Ns. 

460 

5 

Ns. 

3.804 

5 

Ns- 
14.757 

Ns. 

__ 

80 

19.745 

- 

- 

20 

7.898 

8 

22.719 

5 

191.230 

— 

125 

- 

(a)    1.991 

- 

- 

- 

23.939 

- 

111.529 

- 

311. 522 

31.000 

53.331 

— 

(a)    1.063 

- 

- 

- 

915 

- 

3.982 

- 

22.000 

— 

-i 

- 

16.907 

- 

- 

- 

4.150 

- 

54.177 

- 

97.317 

96.156 

- 

- 

- 

- 

- 

-  ' 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

II 


II  —  ARRENDADAS 
■AFFERMÊS  PAR  LE 


7 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 
I» 

19 

20 
21 
22 

23 
24 

25 
26 
2" 


Great-"Western 


Madeii  a-Mamnré 

Central  do  Rio  Grande  do  Norte. 
Rede  Norte.   . 


Rede  Central 

Rede  Sul 

Total  das  3  Redes 

PauiO  Affonso 

S.  Francisco  e  ramaes.   .   . 

Rede  Pahiana    .'  Centi&l  da  Bahia  e  ramaes. 

(  Bahia  e  Minas 

Prolongamento  de  Maricá 

Therezopolis 

Rede  (  Cruzeiro  a  Tuyutye  ramaes. 

Sul  Mineira. 


Goyaz 


'  1  Tuyuty  a  S    Sebastião  e  ramal. 
|  Formiga  a  Catiára  .... 


(  Araguary  a  Catalão 

Paraná  

Santa  Catharina 

D.  Thereza  Christina , 

Viação  Férrea  do  Rio  Grande  do  Sul.  , 

Itaquy  a  S.  Borja 

(a)Numero  de  trilhos. 


— 

490 

— 

— 

— 

10 

— 

106 

- 

4.900 

12 

- 

- 

- 

- 

73 

- 

2.142 

— 

15.894 

863 

- 

2.594 

•- 

- 

2.737 

— 

14.852 

- 

83.639 

— 

- 

16* 

- 

158 

- 

452 

— 

4.191 

— 

13.289 

— 

- 

2.254 

- 

- 

- 

3.063 

— 

30.526 

— 

44.074 

— 

5.012 

- 

158 

- 

6.252 

— 

49.569 

- 

141.002 

— 

45 

12 

517 

- 

- 

8 

395 

5 

14.093 

10 

20.919 

— 

12 

223 

- 

- 

8 

90 

5 

2.530 

10 

1.800 

— 

30 

588 

— 

: 

30 

122 

10 

7.363 

10 

13.410 

— 

— 

1.099 

„ 

— 



: 

— 

19.901 

— 

119.902 

3.910 

— 

104 

— 

— 

— 

20 

- 

195 

— 

390 

- 



(a)         40 

— 

_ 

—  ■ 

— 

_ 

3.450 







34 

1.379 

- 

— 

34 

467 

12 

16.657 

21 

150.917 

- 

— 

150 

- 

- 

- 

2 

- 

49 

— 

2.377 

- 

30 

383 

_ 

_ 

20 

906 

20 

6.024 

20 

485 

28.942 

25 

118.482 

- 

— 

20 

32.154 

10 

117.783 

10 

43.146 

26.983 

- 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

- 

— 

- 

36.837 

37.460 

5.701 


HM 

701 
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VIA  PERMANENTE   E    DO  TELEGRAPHO 
VOIE  ET  DU  TÉLÉGRAPHE 


Quadro  n .  27 
Tableau  n.  27 


AGULHA 
AIGUILLBS 

CORAÇÕES 

COEUBS     DE 
CBOISEMBNTS 

DORMENTES 
TRAVERSE3 

POSTES 

P0TEAOX 

PIOS 
FILS 

ISOLADORES 
IS0LATEURS 

APPARBLH0S 

APPAREILS 

LASTRO 
BALLAST 

CO 

© 
.3        3 

o 

'O 

1     1 

3        ií? 

■3 

Duração   annual  média 
Durée  moyenne  en  années 

CD 

«              Ej 

3         | 

Madeira 
En  bois 

Aço 
En  acier 

Duração    annual  média 
Duréa  moyenne  en  années 

CD 
T3         © 

cá       Z 

a 
<3> 

03 

d      © 

.-        MJ 

•n      a 
■o      a 
8      d 

■z     a 

I  ! 

o      o 

o      * 

ri       o 

-_.         NU 

Quantidade 
Longueur 

s 

■3 

MJ 

a 

a 
a 
a 
ca 

o 

Hg 

o 
cd 

u 
a 

a 

© 

MJ 

B 

B 
c3 

a 

O 

© 
a 
a 
© 

o 
S 
© 
t. 

3 
O 

© 

-     S 

3       55 

Telegra- 
phicos 

Télégraphi- 
ques 

Telepno- 
nicos 

Téléphoni- 
ques 

g         Pedra  quebrada 
Pierre  cassée 

Ordinário 
w              Ordinaire 

3       aã 
§       " 

a     m 

°     -" 

Q        O 

o      a 

«     -a 

a    5 

□      z 

-©        <3 

a    a 

a   § 

o      o 
jffí      g 

c8        <D 

t4           NU 

°  s 

Duração  annual  média 
Durée  moyenne  en  années 

CO 

•a 

ai        © 

2      & 

ã    a 
1   ê 

03 

ri         CD 
.-i         MJ 

-3     a 
"2     ° 

a    os 

a 

«1         © 

3         CD 

a      a 
a      a 

°           ê 

103         " 
O 

03         (0 

ÍH            NU 

3      « 

o 

3    1 

Duração  annual  média 
Durée  moyenDe  en  années 

© 
•o 
st      © 

I     * 

ã    s 

cd      o 

3  * 

Duração  annual  média 
Durée  moyennée  en  années 

í  1 
S   * 

PELA  UNIÃO 

GOUVERNEMENT  FEDERAL 


_ 

Ns. 



Ns. 
3 

6 

Ns. 
21.142 

— 

Ns. 

— 

Ns. 
13 

— 

Metros 
2.925 

— 

Ns. 
286 

— 

Ns. 
2 

_ 

Ns. 

-M.  cubs. 

M.  cubs. 
23.200 

8 

8 

3 

8 

10 

31.313 

- 

- 

8 

704 

20 

13.300 

15 

334 

— 

— 

— 

— 

— 

38.804 

— 

40 

- 

67 

- 

290.789 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

"— 

- 

- 

43.279 

84.748 

— 

— 

— 

— 

- 

17.930 

- 

- 

- 

- 

— 

— 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4.302 

— 

2 

— 

1 

— 

189.753 

■  — 

— 

— 

.  — 

— 

— 

— 

228 

— 

— 

— 

— 

8.734 

218.687 

PELA  UNIÃO 
GOUVERNEMENT  FEDERAL 


15 


15 


70.000 

4.686 

67.121 

19.302 

80.650 

167.073 

1.409 

59.135 

9.975 

22.842 


10 


4 

42 

126 

57 

79 

262 

2 

162 

222 


10 


1.417 


19.655 


4.727 
24.332 


Kilog. 

57 
Kilog. 

16 
Kilog 
760 


30 


23 

2 
951 

397 

1.348 

5 

2.006 


236 

788 

316 

1.340 


19.868 
32.501 

6.902 
59.271 

4,399 

194.544 

96.297 

11.148 


30 


30 


13 


152.246 
10.198 
11.831 
37.000 
44.289 
13.737 
22.146 

207.804 
6.639 


3.421 


4.558 


34 


1.574 
151 

56 

160 

62 

5.102 


1    4.900 
104.400 


646 


20.000 


5 

.   103 

ISO 

173 

114 

6.798 


30 


15 


8.478 


22.852 


21.353 

169  ..690 

26.056 

1.738 

791 

107.378 

3.481 
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TBILHOS 

ACCBSSOWOS 

DE   TEILHOS 

• 

RAILS 

ACCESSOIBES 

DE   K.ULS 

S    :■• 

Aço 

Ferro 

Chapas  de 
juncção 

Parafusos 

Grampos 

o 
«o 

l  s 

a    £. 
-     0 

DESIGNAÇÃO  DAS  ESTRADAS 

Em  acier 

En  fe: 

Eolisses 

Boulons 

Crauipons 

--■            0» 

O          09 

ST     "u 

c 

-■ 

<3 

1 

aS 

t» 

tf 

00 

o    a 
a  -e 

H     R 

DÉSIGNATION  DES  CHEMINS  DE  FER 

d 

a 

o 

O 

■« 

E 

a 
a 

09 

o 
•o 

c 

a 

d 
a 

-r 

a 

= 
09 

a 

°      a 
2     c 

s. 

r 

d 
c 
o 

.      - 

.- 

B 

0 

a 
c 
c 

B 

o 

■3        -O 

*3 

a 

c 

-    B 

•O        a 

1    £ 
fcr 

c 
a     ^ 

3 

o 

c 

g  o 

a 
a 

-a  3 
2"^ 

í    o 

Si 
O 

t;  B 
2  ° 
1     2 

z 

O 

s    1 
5  ê 

i  1 

«  1 

4 

z 

o  * 

c 

•et 

5    CO 

e 

o 

E 

Tl 

-• 

E 

O1 

tt     B 

o» 

-1 

M 

**• 

T- 

s 

^ 

*■» 

s 

3 

a 

% 
= 

| 

^ 

1     í 

I   fc 

- 

a 

a 
c 

-* 

a 

c 

Q 

- 

3  £ 

89 
3u 
31 
32 
S3 

31 

ia 

3< 
3^ 
Si- 
30 
4u 
41 
4. 
43 


Tocantins-Alcobaça  a  B.  Branco  e  ramal   .   .   . 

Caxias  a  Cajazeiras 

|  Victoria  a  Cachoeira  Escura 
l  Curralinho  a  Diamantina  .  . 
Central  do  Macalió 


Victoria 
Minas 


Leopoldina 
Railway 


Prolongamento    Barão    de    Ar.-.- 
ruama 


S.  Eduardo  ao  Cachoeiro  àn  Ho- 
vemirim 


Soroc.ibana  .   .f  CaPSo  Bonito  a  Bartyra. 
Railway         )  Tatuhv  a  Itarar(5 


Mogyana  —  Jaguára  a  Araguary  

Xoroeste  do  Brazil  —  Bauru  a  Itapura  .   . 

Itararé  a  Uruguay 

S.  Francisco  a  Canoiohns  . 
Jaguariahyva  a  S.  José    ,   . 

Serrinha  a  Nova  Restinga. 
Quarahim  a  ltaquy 


São    Paulo-Rio 
Grande 


4; 
45 
46 
47 
4^ 
49 

5 

51 

52 

5 

54 

55 

56 


I 

Leopoldina 
Railway 


Recife  a  Limoeiro  e  Timbauha e 

Centro  e  ramal  de  Leopoldina.   . 

Sumidouro.    . 

Carangola  e  ramaes 

Victoria  a  E.  Feliz  e  ram.il.   .   . 


Xorte  —  Pr»ia  Formosa  a  Entron- 
camento   


Corcovado 

;Bana:  ai 

Rezende  4  Bocaina, 
Santos  a  Jundiahy, 
Paulista  (b)  .  .  .  . 


Mogyana. 


Ribeirão  Preto  a  Jaguára  e  »amal 
rapava  a  Uberaba:  .   .   . '.   .  .. 


30 


- 


|  Ribei 

4  •  *  •  1 

(  Igara 

(a)  Numero  de  trilhos. 

(b)  Estes  dados  se  referem  só  aos  trechos  de  concessão  federal  (37í),560  kms.) 


III  —  CONCEDIDAS  COM 
III— CONCEDES  PAR  XE  G0UVERNEMENT 


Metros 
(a)        16 

- 

232 

— 

1.840 

- 

(a)        15 

— 

47 

2.97P 

- 

1.840 

— 

1.392 

— 

1.300 

— 

2.446 

- 

85 

— 

10  5 

- 

3J 

— 

10 

— 

88:1 

— 

1.S9Í 

- 

190 

- 

42.000 

- 

2.903 

1.471 

1  _ 

1    2.403 

- 

,    3  402 

- 

6.224 

— 

'    1.024 

— 

Motros 

— 

Ns. 

4 

- 

Ns. 
103 

— 

Ns. 
21  W3 

Ns. 
299 

- 

- 

- 

- 

4.280 

- 

8.317 

- 

- 

- 

25 

5.233 

— 

19.958 

46i 

- 

5 

329 

5 

14t 

5 

10.27:; 

- 

- 

- 

-    . 

— 

3.250 

- 

7.500 

- 

- 

- 

- 

- 

1.S0O 

- 

13.50) 

? 

- 

— 

— 

— 

140 

— 

3.00o 

- 

2.'. 

59:-. 

15 

22.335 

- 

75.00:' 

— 

- 

23 

366 

16 

lá.44i; 

15 

30.081' 

- 

- 

•  - 

2.04-í 

- 

80.681 

15 

59.519 

— 

- 

- 

1.138 

— 

5.955 

— 

47.465 

— 

- 

17 

12.910 

17 

37.812 

- 

23  j.  666 

— 

- 

5 

939 

5 

3.063 

1T 

8.753 

19.479 

- 

2 

5 

2 

tis 

5 

7.110 

- 

- 

- 

- 

0 

4'. 

2 

420 

9.46s 

- 

- 

70 

- 

1.017 

- 

— 

— 

Ns. 


93 


120 


IV  —  CONCEDIDAS  SEM 
IV  —  CONCEDES  PAR  LE  G0UVERNEMEN1 

425) 


- 

931 

— 

3.53» 

— 

14.938 

'    — 

- 

300 

54.315 

- 

64.820 

— 

- 

172 

- 

8.300 

— 

23.200 

•    — 

984 

- 

56 

- 

5.514 

- 

22.412 

— 

- 

79 

— 

10.810 

- 

32.861 

- 

- 

— 

- 

2.713 

- 

7.960 

- 







962 



1.700 



— 

582 

- 

1.  9.'. 

— 

2.014 

— 

1.846 

16 

3.O00 

20 

- 

- 

— 

435 

— 

2.314 

- 

— 

1 

H 

2,.383 

— 

15..783 

56.161 

— 

- 

432 

— 

3.S60 

- 

10  591 

— 

—      16.24Í 
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AGULHAS 

CORAÇÕES 
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meos 

ti 

03 

rf      .      OS 

Ec 

"bois 

En  acier 

« 

05 

© 

3 
3 

ri 

09 

33 

ri      c 

Télégra- 

Télépho- 

a 
p 

3 
O 

3 

tf 
Q 

*«) 

a 
c 

ri 

•2      s 
S      a 

D 

a> 

-a 

a 

3 
p 

3 

■3 

ri 

u 

■5      3 

•oj       3 

a  •* 

—     e 

-a 

phiques 

niques 

ri 

ti 

■flJ 

S 

a 

ri 

(A 

W         Mj 

05 
CS          <° 

O 

ai 

D1 

o 

■o 

0) 

ri 

cd      o 

■3      a 

■3         O 

00 

n 

a 
a 
ti 

o 

•  ri 
» 

a 

a 

JD 

o' 

õ 

9    » 

a      a 

.•2          C 
=          £> 

í    s 

|     I 

3 

a 
ri 

3 

a 

c 

3 
o 
o 

I    ? 

3     5 
a     s 

5      * 

la       o 

3         D 
3        B 

a        B 

-r 

n 
Pi 

3 

2» 

o 
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E 

ri 
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3 

31 
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O 
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ri 

o 
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O» 
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3 

O 

p 
ri 

3 

a 
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O 
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CO 
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® 
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■p 
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ri 

3 

3 
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ri 

Li 

'D 

ri 
P 

© 

s 

3 

-5 
O 

ri 
3 

O 

- 

3 
G 

(D 

MJ 

P 

1    "I 
a 

o 

.  o 
o 

s 

o 

g       o 

o 

ri 

3 
- 

-0) 

3 
P 

3 

o 
■flj 

3 

Q 

s    § 

3 

Oh 

*? 

5     "S 

3      "2 

(0         "OJ 

m3 

m3 

3 

3     5 

P      a 

D       3 

G 

o 

Q 

a     o 

GARANTIA  DE  JUROS 

FEDERAL  ÁYEC  GARANTIE  FINTÉRÊTS 


Ns. 

— 

Ns. 

— 

Ns. 
6.406 

- 

- 

- 

— 

9.944 

- 

- 

- 

7 

33.462 

- 

- 

- 

5 

4.S43 

- 

— 

- 

- 

23)1 

- 

.- 

- 

- 

2.943 

- 

- 

— 

- 

9.585 

— 

— 

1 

6 

63.793 

- 

- 

— 

6 

25.657 

2 

- 

2 

— 

36.912 

IS 

— 

li 

- 

170. 7S0 

10 

- 

1 

IS 

1 13.873 

— 

- 

1 

5 

28.073 

- 

- 

2 

3.803 

- 

- 

— 

3 

737 

- 

— 

- 

— 

13.628 

Ns. 


Ns. 
313 

122 

771 

413 


1.579 

13 

289 


Metros 
4.9S0 


23.396 


211 


400 


1  740 
Kilog 

50 
Kilog. 

20 


32.590 


Ns. 
354 

22 

730 

292 

68 


949 

535 

50 


Alet.  cobs. 


9.006 


GARANTIA  DE  JUROS 

FEDERAL  SANS  GARANTIE  DTNTÉRÊTS 


10 


3 

— 

12 

— 

35.776 
67.418 



: 

22 

55 



13.421 

Kilog. 
145 

_ 

555 

70 



_ 



_ 

-  - 

- 

- 

10 

19.977 
64.782 
25.562 

- 

- 

- 

- 

- 

Kilog. 

56 
Kilog . 

10 

-- 

97 
120 

- 

1 
3 

'   - 

- 

- 

-- 

- 

- 

1 1.537 

- 

- 

- 

— 

— 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

200 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

— 

- 

- 

8.626 

- 

- 

- 

- 

— 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

2 

2 

- 

4.711 

- 

- 

- 

6 

- 

— 

— 

17 

— 

— 

— 

4 

10 

3 

»     10 

30.030 

- 

- 

- 

- 

— 

—    • 

— 

373 

- 

— 

— 

4 

— 

- 

- 

24.924 

- 

239 

- 

- 

— 

— 

- 

— 

— 

— 

— 

7 

— 

7 

— 

33.902 

- 

- 

- 

— 

— 

— 

—    ' 

— 

— 

— 

— 

- 

- 

- 

- 

6.932 

- 

- 

- 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

909 

21.204 

7.295 

245 

182 


M.  cubs. 


60.004 
68.467 


3.021 
29.090 
13.386 

i.103 


319.873 
59.55S 

213.460 

105,262 

50.734 

7.614 

4.823 

1.671 


2S 

5.755 

451 

62.145 

70 

14.528 

736 

14.186 

1.566 

30.180 

1.122 

449 

12.505 
3.210 
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TRILHOS 

4CCESS0RI0S    DE   TBILBOS 
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DE    R.ULS 
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S 
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c 
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d 
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U 
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c 

o 

a 

V  —  CONCEDIDAS 
V  — CONCEDES  PAR  LES 


Mossorã  —  Porto  Franco  a  Mossoró 

Nazaré  th  á  Toca  da  Onça  e  ramal 

Santo  Amaro  e  ramaes 

Ilhéos  a  Conquista  e  ramaes 

Maricá  —  P.  das  Neves  a  Nilo  Peçanha.  .  .  . 
Rede  Sul  Mineira  —  Piranguinho  á  Paraisopolis 
Mogyana  —  Linha  Tronco  e  ramaes 

São  Paulo  Rail-I  CamP°  LimP°  á  Var6em-  •  • 
I  Ramal  de  Piracicaba 


Metros 
40 


845 
1.39u 


" 


Metros 

- 

i 

— 

S 

- 

92 

8 

- 

- 

- 

- 

- 

-f 

- 

- 

- 

- 

— 

— 

5.497 

- 

28.436 

- 

131.678 

- 

- 

- 

- 

4 

- 

- 

- 

7.750 

- 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

"■" 
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AGALHAS 
AIGUILLES 

CORAÇÕES 

COEURS  DE 
CROISEMENTS 

DORMENTES 
TRAYERSES 

POSTES 
POTEADX 

FIOS 
FILS 

ISOLADORES 
ISOLATEURS 

APPARELH0S 
APPAREILS 

LASTRO 
BALLAST 

• 

BQ 

03        ^ 
.2       "OJ 

*o      d 

03 

1     2 

1      o 
1     Z 

Duração  annual  média. 
Durée  moyenne  en  années 

o 
1       g 

S,     Z 

Madeira 
En  bois 

Aço 
En  aeier 

Duração  annual  média 
Durée  moyenne  en  années 

03 

«     £ 

•o       ,0 

d      o 
§     Z 

a 

Duração  annual  média 
Durée  moyenne  eu  années 
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Ceará-Piauhy  j  Baturlté_ 

Central  do  Brazil  .   .  .    . 

Rio  do  Ouro 

Oeste   de  Minas 

Itapura  á  Corumbá  .   .   . 


Madeira-Mamoré 
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- 
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DENTES 
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Quadro  n.  28 
Tableau  n.   28 
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TO  TO 


DESCAEBILAMENTOS 


DERAILLEMENTS 
CAUSES   PAE 
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Tocantins— Alcobaça  a  B.  Branco  e  ramal.  . 
Caxias  a  Cajazeiras 

|  Victoria  a  Cachoeira  Escura. 

I  Curralinho  ã  Diamantina..  . 
Central  de  Macalié 


Victoria  a 
Minas 


Leopoldina 
Railway 


Piolougamento —  Barão   de  Ara 
ruama 

S.     Eduardo    ao    Cac.   de   Itape- 
mirlm 


Sorocabana 


(  Capão  Bonito  a  Bartyra.   .   .   . 

|  Tatuhy  a  Itararé 

Mogyana  —  J aguara  a  Araguary. , 

Noroeste  —  Bauru  a  Itapura 

Itararé  ao  Uruguay 

S.  Francisco  a  Canoinha.   .  ,   . 
Jaguariahyva  a  S.  José  .... 
Serrinha  a  Nova  Restinga.  .   . 
Quarahiui  a  Itaquy 
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Corcovado  (c)  .   .  . 

Bananal  (c) 
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Santos  a  Jundiahy. 
Paulista  (a)  .  .  .  . 


Mogyana. 
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— 
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- 

- 
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__ 
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- 

19 

— 

— 

1 

— 

(c)  Não  fornecem  dados  para  este  quadro, 
(c)  Referentes  ló  aos  treches  federaes. 
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